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DEFINITION OF GENERAL TERMS 


RECORD SITE 

The location on a stream for which streamflow data have been synthesized. 
Some "record sites" coincide with historic or existing stream gaging sta¬ 
tions, but most were selected because of the need for streamflow data at 
that particular geographic point. "Record sites" are described by latitude 
and longitude, by a brief geographic description, and are shown on the 
Drainage Area Location Map. Data for seventeen "record sites" have 
been synthesized. 

DRAINAGE AREA 

The horizontal projection of ground-surface area assumed to contribute run¬ 
off at the "record site". "Drainage area" in most instances is the entire 
watershed upstream of the "record site". In some cases it includes only 
part of the total basin and the upstream boundary is noted in the geographic 
description of the "record site". "Drainage areas" were planimetered 
from United States Geological Survey quadrangle maps, 7-1/2 minute 
series, and are shown on the Drainage Area Location Map. 

PERIOD OF SYNTHESIZED RECORD 

The continuous 40-year period, October 1923 to September 1963, for which 
streamflow data have been synthesized. For "record sites" at points with 
recorded streamflow data, only sufficient data were synthesized to complete 
the 40-year record. 

MEAN ANNUAL BASIN PRECIPITATION 

The average yearly rainfall in inches as given by the map of Mean Annual 
Precipitation, Figure 2-3 of the Hydrologic Atlas for Santa Clara County. 
This map is based on adjusted records for the 30-year period, 1931-1960. 

PRECIPITATION STATION 

The gage site from which recorded rainfall data for the synthesis were ob¬ 
tained. For sites with incomplete records of hourly rainfall data, hourly 
data were synthesized from recorded daily station totals. In one case, 
storage gage data were used to supplement hourly data. 

BASIN PRECIPITATION FACTOR 

The ratio of "mean annual basin precipitation" to mean annual precipitation 
at the "precipitation station". In the case where supplementary storage 
gage data from another site were used, this ratio is weighted by area. 

IMPERVIOUS AREA 

The percentage of the "drainage area" consisting of pavement, building 
roofs, lakes, or naturally impermeable surfaces, as projected for the year 
1965 by the Santa Clara County Flood Control and Water District. Projected 
residential and support land uses are given by the Santa Clara County 
Planning Department Information Bulletin No. 112. 





DRAINAGE AREA INDEX 


DEFINITION OF COMPUTER OUTPUT TERMS 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 

The average streamflow in cubic feet per second for a 24-hour period, mid¬ 
night to midnight. 

WATER YEAR 

The twelve month period beginning October 1 and ending September 30* 
TOTAL 

The total by month of mean daily flows, in cfs-days. 

AC-FT 

The total volume of runoff in the "water year", in acre-feet (a volume equal 
to one foot of depth over an area of one acre). 

IN/AREA 

The total volume of runoff by month, measured as total inches of runoff 
distributed evenly over the "drainage area". 

INCHES/AREA 

The total volume of runoff for the "water year", measured as total inches 
of runoff distributed evenly over the "drainage area". 

PUBLICATION FORMAT 

Each of the seventeen "record sites" is assigned a letter as shown on the 
Drainage Area Location Map. Page numbers are letter-number combina¬ 
tions and all data for a particular "record site" are grouped in one section. 
Each set of synthesized streamflow data is preceded by a page of general 
information including data defining the conditions of synthesis. Immediately 
following is a table of peak instantaneous flows abstracted from the synthe¬ 
sized mean daily flows as computed for each "water year". The flow data 
are presented in a format similar to the Water-Supply Papers published by 
the United States Geological Survey. 

ACCURACY OF SYNTHESIZED DATA 

The synthesized data is consistent with existing surface water records in 
Santa Clara County. A comparison was made of recorded and synthesized 
total annual runoff for the following "drainage areas": 

I Llagas Creek near Morgan Hill M Saratoga Creek at Saratoga 

K Pacheco Creek near Dunneville P Uvas Creek near Morgan Hill 

L Penitencia Creek near San Jose 

The difference between synthesized and recorded runoff varied from 8. 5 per 
cent low to 8.0 per cent high. 

A comparison of synthesized and recorded runoff for Drainage Area C, 
Coyote Creek at Coyote Dam, indicated approximately 20 per cent more run¬ 
off than stream measurements confirm. The difference is attributed to un¬ 
measured subsurface flow in gravel deposits in the stream channel. The 
existence of subsurface water movement is apparent in some reaches of 
Coyote Creek during late summer months. 


Record Site 

No. of Years 
Synthesized 

Period of 
Synthesized 

Record 

Tab 

Index 

A Berryessa Creek near 

Alum Rock 

40 

Oct 1923-Sept 1963 

A 

B Canoas Creek near 

San Jose 

40 

Oct 1923-Sept 1963 

B 

C Coyote Creek at 

Coyote Dam 

37 

Oct 1923-Sept 1960 

C 

D Coyote Creek at 

Anderson Dam 

40 

Oct 1923-Sept 1963 

D 

E Coyote River near 

Metcalf Road 

40 

Oct 1923-Sept 1963 

E 

F Coyote River near 

San Jose 

40 

Oct 1923-Sept 1963 

F 

G Guadalupe Creek near 
Alamitos 

40 

Oct 1923-Sept 1963 

G 

H Las Animas Creek 
above Anderson Dam 

40 

Oct 1923-Sept 1963 

H 

I Llagas Creek near 

Morgan Hill 

28 

Oct 1923-Sept 1951 

I 

J Los Gatos Creek near 

San Jose 

40 

Oct 1923-Sept 1963 

J 

K Pacheco Creek near 
Dunneville 

16 

Oct 1923-Sept 1939 

K 

L Penitencia Creek near 

San Jose 

20 

Oct 1923-Sept 1943 

L 

M Saratoga Creek at 

Saratoga 

10 

Oct 1923-Sept 1933 

M 

N Lower Saratoga Creek 
near Stevens Creek Road 

40 

Oct 1923-Sept 1963 

N 

O Silver Creek near 

San Jose 

40 

Oct 1923-Sept 1963 

O 

P Uvas Creek near 

Morgan Hill 

7 

Oct 1923-Sept 1930 

P 

Q Wildcat Creek at Saratoga- 
Los Gatos Road 

40 

Oct 1923-Sept 1963 

Q 





Berryessa Creek near 
Alum Rock 
Canoas Creek near 
San Jose 
Coyote Creek at 
Coyote Dam 
Coyote Creek at 
Anderson Dam 
Coyote River near 
Metcalf Road 
Coyote River near 
San Jose 

Guadalupe Creek near 
Alamitos 

Las Animas Cr. above 
Anderson Dam 
Llagas Creek near 
Morgan Hill 
Los Gatos Creek near 
San Jose 

Pacheco Creek near 
Dunne ville 

Penitencia Creek near 
San Jose 

Saratoga Creek at 
Saratoga 

Lower Saratoga Creek 
nr. Stevens Cr. Rd. 
Silver Creek near 
San Jose 
Uvas Creek near 
Morgan Hill 
Wildcat Creek at 

Saratoga-Los Gatos 
Road 


DRAINAGE AREA 
LOCATION MAP 



SYNTHESIZED STREAMFLOW 
DRAINAGE AREA A 
BERRYESSA CREEK NEAR ALUM ROCK 

Record Site 
Latitude 37° 24. 80' 

Longitude 121° 54.00' 

At the intersection of Berryessa Creek and the Southern Pacific Railroad 


Drainage Area 
10.76 square miles 


Period of Synthesized Record 
October 1923 to September 1963 


Mean Annual Basin Precipitation 
16. 76 inches 


Precipitation Station 

San Jose recording gage-index No. 782100 
Mean annual station precipitation - 13. 15 inches 


Basin Precipitation Factor 
1. 274 


Impervious Area 


11.6 per cent 



PEAK FLOOD FLOWS 
Maximum-Water Year-Instantaneous 

DRAINAGE AREA A 
BERRYESSA CREEK NEAR ALUM ROCK 


Water 

Year 

Month 

Day 

Hour 

Flow 
in cfs 

1923-24 

Jan 

26 

0645 

34 

1924-25 

Nov 

9 

0730 

68 

1925-26 

Feb 

13 

0315 

109 

1926-27 

F eb 

16 

0230 

78 

1927-28 

Feb 

4 

0100 

48 

1928-29 

Nov 

14 

1145 

52 

1929-30 

Mar 

5 

0830 

94 

1930-31 

Jan 

1 

0245 

60 

1931-32 

Feb 

8 

1945 

147 

1932-33 

Jan 

29 

0545 

96 

1933-34 

May 

25 

1845 

86 

1934-35 

Apr 

3 

0 830 

106 

1935-36 

Feb 

1 

0600 

83 

1936-37 

Mar 

21 

1115 

501 

1937-38 

Feb 

11 

1015 

236 

1938-39 

Mar 

9 

0745 

60 

1939-40 

Feb 

28 

0645 

220 

1940-41 

Apr 

4 

1200 

324 

1941-42 

Jan 

23 

1615 

563 

1942-43 

Jan 

22 

1945 

109 

I 943-44 

Feb 

19 

0730 

62 

1944-45 

Feb 

1 

0600 

87 

1945-46 

Oct 

29 

2345 

44 

1946-47 

Dec 

6 

0630 

43 

1947-48 

Apr 

29 

1600 

74 

1948-49 

Mar 

19 

1015 

81 

1949-50 

Jan 

28 

0245 

34 

1950-51 

Dec 

7 

2330 

121 

1951-52 

Jan 

12 

0215 

312 

1952-53 

Dec 

1 

1430 

69 

88 

1953-54 

Nov 

13 

2245 

1954-55 

Jan 

18 

0615 

155 

1955-56 

Dec 

22 

2230 

491 

1956-57 

Jan 

12 

2115 

65 

1957-58 

Feb 

19 

0100 

264 

1958-59 

Sep 

18 

1145 

83 

1959-60 

Feb 

1 

1145 

46 

1960-61 

Nov 

26 

0115 

47 

1961-62 

Mar 

5 

2045 

82 

1962-63 

Jan 

31 

1230 

213 


BERRYESSA CREEK 

NEAR ALUN 

ROCK, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 


WATER 

YEAR 1923- 

24 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECONO 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 


.1 

3.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 1 

4.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 


1.5 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 


. 1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 


.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.4 

.0 

.0 

.0 

.6 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

1.8 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 


. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

3.6 

.2 

4.9 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

12.7 

.1 

2.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

3.9 

.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

. 1 

.1 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

.1 


.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

TOTAL 

.0 

2. 

.7 

0 

.1 

21. 

7. 

.1 

17. 

6. 

.0 

1. 


.0 

.0 


IN/AREA 

.001 

.006 

.003 

.071 

.025 

.059 

.021 

.004 

.002 

.001 

.000 

.000 

WATER YEAR 

1923 

-24 

AC- 

FT 112. 


INCHES/AREA 

.19 






BERRYESSA CREEK NEAR ALUM ROCK, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL ANO WATER DISTRICT 
1924-25 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 


OCT NOV 


DEC JAN FEB MAR 


APR 


NAY 


JUN 


JUL 


AUG SEPT 


.0 

.0 

.0 

.0 


6.4 


.5 

.5 

.5 


.4 

.4 

.4 


3.5 

.5 


6 

T 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TOTAL 
IN/AREA 

WATER YEAR 


.1 .0 

.0 .0 

.0 .4 

.0 17.1 

.0 .1 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.9 .0 

7.6 .0 

. 1 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

1.3 .0 

. 1 .0 

.0 .0 

.0 

17. IB. 

.058 .063 

1924-25 


.0 .1 7.8 

.0 .1 .1 

2.5 .1 .5 

.0 .1 .1 

.0 .1 .1 

.0 .0 6.3 

.0 .0 .2 

.0 .0 .2 

.0 .4 .2 

.0 .0 .2 

.0 .0 1.3 

.0 .0 .4 

.0 .0 .3 

.0 .0 .3 

.0 .0 2.1 

2.2 .0 1.2 

.4 .0 4.7 

.0 .0 2.1 

.0 .0 .5 

.0 9.2 .5 

.0 .1 .5 

.0 .0 .5 

.0 .0 .5 

4.0 .0 - 

1.5 .0 

.0 .0 

11. 11. 31. 

•039 .038 .106 

AC-FT 340. 


.5 .5 

.5 .5 

.5 .5 

.5 .5 

.5 1.9 

.5 1.4 

.5 .5 

.4 .5 

.4 .5 

.4 .5 

.4 .5 

.4 .5 

.4 .5 

.4 .4 

.4 4.4 

.3 .4 

.3 .4 

.3 .4 

.3 .4 

.3 .4 

.3 .4 

.3 .4 

3.3 .4 

3.7 .3 

.5 .3 

11.1 

30. 23. 

.104 .079 

INCHES/AREA 


.3 

.3 

.3 

.3 

.2 

.2 

.7 

4.1 
.2 
.2 

.2 

.2 

6.0 

5.6 

2.1 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

25. 

.086 

.59 



2 . 

.005 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

\0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

.002 























8ERRYESSA CREEK NEAR ALUH ROCK, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1925 

-26 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

4.2 

.1 

.9 

6.0 

1.8 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

2.7 

.1 

20.4 

5.8 

1.7 

1.9 

.7 

.3 

. 1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

. 1 

22.9 

5.5 

1.6 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

. 1 

33.3 

5.3 

9.9 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

5 

4.5 

.0 

.0 

.0 

19.2 

5.1 

8.3 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

6 

.3 

.0 

.0 

.0 

11.3 

4.6 

2.4 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.4 

4.6 

8.0 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.3 

4.4 

21.8 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.1 

4.3 

6.9 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.5 

4.1 

5.5 

1.4 

.S 

.2 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.0 

22.2 

3.9 

4.7 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

55.1 

3.8 

4.3 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.0 

66.8 

3.6 

4.0 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.0 

31.5 

3.5 

3.8 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.0 

21.2 

3.3 

3.6 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.0 

15.6 

3.2 

3.5 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

.0 

17 

.0 

.0 

.8 

1.3 

12.4 

3. 1 

3.3 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

.0 

18 

.0 

.0 

6.5 

.0 

10.6 

3.0 

3.2 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

19 

.0 

.0 

. 1 

.0 

9.5 

2.9 

3. 1 

1.0 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

20 

.0 

.0 

.1 

.0 

8.8 

2.7 

3.0 

1.0 

.4 

.1 

. 1 

.0 

21 

.0 

.0 

. 1 

.0 

8.4 

2.6 

2.9 

1. 

.4 

. 1 

.1 

.0 

22 

.0 

.0 

.1 

.0 

8.1 

2.5 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

23 

.0 

.0 

.1 

.0 

7.7 

2.4 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

24 

.0 

.0 

. 1 

.0 

7.4 

2.4 

2*6 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.1 

.0 

7.1 

2.3 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.1 

.0 

6.8 

2.2 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.1 

.0 

6.6 

2.1 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.1 

6.8 

6.3 

2.0 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

5.9 

. 1 

11.5 

— 

2.0 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.7 

.1 

.3 


1.9 

2.0 

.7 

.3 

. I 

.0 

.0 

31 

.0 


. 1 

26.3 


1.8 


.7 


.1 

.0 


TOTAL 

5. 

7. 

15. 

47. 

440. 

107. 

129. 

38. 

13. 

5. 

2. 

0 

IN/AREA 

.017 

.023 

.053 

.163 

1.52 

.370 

.445 

. 131 

.046 

.018 

.007 

.003 


WATER YEAR 1925-26 AC-FT 1603. INCHES/AREA 2.80 


BERRYESSA 

CREEK NEAR ALUM 

ROCK* 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1926- 

27 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.4 

.4 

.9 

4.6 

4.2 

1.0 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

.4 

.4 

.9 

4.4 

4.4 

1. 

.4 

.1 

. 1 

.0 

3 

.0 

.0 

.4 

.4 

26.1 

4.3 

3.3 

.9 

.3 

.1 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

.5 

.3 

10.2 

4.3 

2.3 

.9 

.3 

.1 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.5 

.6 

5.8 

4. 1 

2.3 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.5 

3.8 

4.0 

4.0 

2.3 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.5 

.3 

3.0 

3.9 

2.2 

.8 

1.7 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.5 

.3 

2.5 

3.7 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.5 

.3 

2.2 

11.3 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.5 

.5 

2.0 

4. 1 

2. 1 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.5 

.4 

1.9 

3.8 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.5 

.4 

1.8 

3.8 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.5 

.4 

1.7 

4.1 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.4 

.4 

5.4 

3.9 

1.8 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.4 

.4 

3.9 

3.6 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.4 

5.0 

26.6 

3.6 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

4.0 

.5 

9.7 

3.5 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.6 

.4 

12.3 

3.5 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

6.2 

.4 

5.7 

6.4 

3.4 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.4 

4.0 

5.1 

3.3 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

2.6 

.7 

5.8 

3.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

2.9 

.4 

.7 

4.3 

3. 1 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

5.3 

1.2 

.7 

8.7 

2.9 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

14.7 

.4 

.7 

9.7 

2.8 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

.8 

.4 

.7 

5.9 

2.7 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

3.3 

.4 

1.1 

5.3 

2.6 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

7.7 

.4 

.8 

5.0 

2.5 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.3 

.4 

.8 

4.8 

2.4 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

29 

.0 

.3 

.4 

.8 

-— 

2.3 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.3 

.4 

.9 


2.3 

1.0 

.4 

.1 

. 1 

.0 

.0 

31 

.0 


.4 

.9 


2.2 


.4 


.1 

.0 


TOTAL 

. 

42. 

20. 

34. 

182. 

114. 

57. 

20. 

9. 

3. 

I. 

# 

IN/AREA 

.001 

.145 

.069 

. 117 

.629 

.394 

.197 

.069 

.030 

.010 

.004 

.001 


WATER YEAR 1926-27 


AC-FT 


954. 


INCHES/AREA 1.67 


















BERRYESSA CREEK NEAR ALUM ROCK, 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 


CALIFORNIA 

WATER 


SANTA CLARA 
1929-30 


11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 


28 

29 

30 

31 

TOTAL 

IN/AREA 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.4 


.7 

.7 


.000 

1929-30 


3. 

.009 


.0 

.6 

3.7 

11.1 

.6 

23.7 

2.4 

.6 

39.3 

9.9 

.6 

17.4 

1 . 

.6 

11.0 

. 1 

.5 

7.5 

1.9 

.5 

5.6 

.2 

.5 

4.5 

.2 

.5 

3.9 

9.7 

.5 

3.5 

.4 

.5 

3.3 

2.4 

.4 

8.5 

.5 

.4 

3.6 

-5 

.4 

3.2 

• 6 

.4 

3.2 

.6 

.4 

3.2 

.7 

2.8 

3. 1 

.7 

3.2 

3.0 

.8 

.4 

2.9 

.8 

4.4 

2.8 

.8 

.4 

2.7 

.8 

1.5 

2.6 

.8 

2.7 

2.5 


2.4 

1.0 


.8 

.7 

.7 

.7 

.7 

.7 


51. 29. 

•176 .100 


2.4 
2.4 
2.3 
2.2 
2 . 1 
2.0 

180. 

.622 


2.0 

1.9 

1.8 

1.8 

1.7 

1.6 

1.6 

1.5 

1.5 

1.4 

1.4 

1.3 

2.3 

5.5 

1.3 

1.2 
1.2 
1.2 
1 . I 
1.1 

1 . 1 
1.0 
1 . 

1 . 


44. 

.151 


COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

BERRYESSA CREEK 

NEAR ALUM 

ROCK, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 


IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1931- 

32 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

day 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

.8 

• 3 

.1 

.0 

.0 

1 

.0 

.0 

.1 

1 . 

3.6 

3.2 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

* J 

• | 

. 1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.1 

1.0 

1.8 

3.1 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

9*6 

. 3 

• 1 

• 0 

.0 

3 

.0 

.0 

.1 

1.1 

1.8 

3.0 

1.0 

5.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

*9 

. 3 

• 1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

1.1 

1.8 

2.9 

1.0 

.5 

. 1 

.1 

.0 

.0 


.3 

* 1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.1 

1.1 

1.9 

2.8 

1 . 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.1 

1 . 1 

14.7 

2.7 

.9 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 


.3 

• 1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.1 

1.2 

6.0 

2.6 

.9 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

m y 

• 3 

• 1 

.0 

.0 

8 

• 0 

.0 

.0 

1.2 

51.0 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 


.2 

• 1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

1.1 

41.3 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 


.2 

* 1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

1.1 

23.6 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

11 

• 0 

.0 

3.9 

1.1 

15.6 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 6 


• 1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.1 

1.1 

11.2 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

. 6 

j 

• * 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

13.4 

1.1 

8.8 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.5 


• 1 

.0 

.0 

14 

.0 

12.0 

2.5 

8.6 

7.4 

4.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 


* 

* * 

.0 

.0 

15 

• 0 

3.8 

.1 

26.8 

6.5 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 5 
.5 

.2 

• 1 

• 0 

.0 

16 

.0 

.0 

.1 

9.5 

6.0 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

. 5 


• • 

.0 

.0 

17 

• 0 

.0 

.1 

6.1 

5.6 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.5 


• 1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

• 1 

4.3 

5.3 

1.8 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

. 5 

2 

•J 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.1 

3.3 

5.1 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 



* 1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.6 

2.7 

4.9 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

.4 

.2 

• 1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.4 

2.4 

4.6 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 


* 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

1.5 

2.2 

4.5 

1.6 

.6 

.2 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.4 

'j 

* ’ 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

2.2 

2.1 

4.3 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

* j 

• * 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

12.8 

2.0 

4.1 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 



* 1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

6.5 

1.9 

3.9 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

.4 

.1 

• 1 

.0 

.0 

26 

.0 

2.2 

1.1 

1.8 

3.8 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.4 

* | 

• 1 

.0 

.0 

27 

.0 

.1 

1.4 

1.8 

3.6 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.3 

* J 

• 1 

.0 

.0 

28 

.0 

.1 

1 . 

1.7 

3.5 

1.3 

.5 

• 2 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.3 

* . 

• ] 

.0 

.0 

29 

.0 

• 1 

1 . 

1.7 

3.4 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

* 


.0 

.0 

30 

.0 

.1 

1 . 

1.6 


1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 



• 0 

.0 


31 

.0 


1 . 

3.0 


1.1 


.2 


.0 

.0 


26. 

.088 

6 . 

.021 

3. 

.009 

0 

.003 

.001 

TOTAL 

IN/AREA 

.000 

19. 

.064 

51. 

.177 

98. 

.338 

260. 

.897 

64. 

.221 

21 . 

.074 

13. 

.046 

3. 

.011 

1 . 

.005 

0 

.002 

.001 

.18 





WATER YEAR 

1931 

-32 

AC- 

FT 1052 

• 

INCHES/AREA 

1.84 






BERRYESSA 

CREEK NEAR Al HM 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 

DAY 

OCT 

NOV 

1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

8 

.0 

• 0 

9 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

13 

.0 

.4 

14 

.0 

• 0 

15 

.0 

.2 

16 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

19 

.0 

• 0 

20 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

26 

.0 

.4 

27 

.0 

, l 

28 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

30 

.0 

• 0 

31 

.0 


TOTAL . , 

IN/AREA 

001 

004 

WATER YEAR 

1930-31 



ROCK, 


DEC 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 
.0 
.0 
.0 
.0 
2.4 

2 . 

.008 
AC-FT 


CALIFORNIA 

WATER YEAR 


FEB 


C0UNTY FLOOD CONTROL AN 
1930-31 DISCHARGE IN CUBIC 


16.9 .8 

5.3 .8 

• 1 .8 

• 1 .8 

14.2 .7 


•7 .3 

•7 .3 

•7 .3 

•7 .3 

•7 .2 


•1 .1 

. I . 1 

•i :i 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.3 

2.6 


.4 

.4 

.5 


•6 .2 

•6 .2 

•6 .2 

•6 .2 

•6 .2 




• 1 .0 

• 1 .0 

• 1 .0 

• 1 .0 

. 1 .0 


.5 

.5 

5.8 


.9 

.7 


.6 

.6 

.6 

7.1 

.7 


• 5 .2 

•5 .2 

•5 .2 

•5 .2 

•5 .2 


.1 

.1 

.1 

.1 


. 1 
.1 
.1 
.0 
.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.7 

.7 

1.3 

1.4 


.5 

.4 

1.4 

.4 

.4 


.2 

.2 

.2 

.2 

.2 




•0 .0 

.0 .0 

• 0 .0 

.0 .0 

.0 .0 


.8 
1 .8 
.9 


.9 


.4 

.4 

.4 

.4 

.4 


.2 .1 

• 1 .1 

• 1 .1 

.1 14.7 

• 1 2.2 


• 0 , 0 

.0 .0 

.0 .0 

• 0 .0 

• 0 .0 



.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 


3.3 

.2 

.1 

. 1 




63. 28. 

219 .098 


16. 9 . 
055 .030 


19. 

,067 


281. 


INCHES/AREA .49 


.0 .0 

• 0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 

1 . 0 

005 .002 


WATER DISTRICT 
FEET PER SECOND 

AUG SEPT 

.0 .0 

•0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

•0 .0 

.0 .0 

•0 .0 

•0 .0 

•0 .0 

.0 .0 

• 0 .0 

• 0 .0 

•0 .0 

•0 .0 

.0 .0 

• 0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

•0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

• 0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 


.001 .000 


BERRYESSA CREEK NEAR ALUM ROCK, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
1932-33 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 


OCT NOV 


DEC JAN FEB MAR 


APR MAY JUN 


JUL AUG SEPT 


.0 

.0 


4.8 1.0 .5 

3.6 1. .5 

2.9 .9 .5 

2.5 .9 .5 

2.3 .9 .4 


6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TOTAL 
IN/AREA 

WATER YEAR 


• 0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 


.000 .000 

1932-33 


.0 .1 2.1 

.0 .1 2.0 

.0 .1 1.9 

•0 .1 1.8 

.0 .1 1.8 

.0 .1 4.0 

.0 .1 2.2 

.0 .1 1.6 

.0 .1 1.6 

.0 .1 1.6 

.7 .1 1.5 

.3 .1 1.5 

.0 10.0 1.5 

6.1 4.0 1.4 

.1 .2 1.4 

5.2 1.2 1.3 

.0 2.4 1.3 

9.1 4.1 1.2 

.1 4.0 1.2 

.1 1.0 1.2 

•1 .6 1.1 

.1 17.6 1.1 

•1 4.1 1.0 

.1 29.0 - 

.1 11.1 

• 1 7.0 

23. 98. 53. 

.078 .340 .184 

AC-FT 436. 



.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 
























ocdovFSSA 

CREEK 

NEAR ALUM 

ROCKt 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED OAILY FtON 



WATER 

YEAR 1935- 

36 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

day 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 


.4 

.0 

.0 

.0 

26.1 

4.9 

1.6 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.9 

.6 

4.8 

1.6 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

4.6 

7.9 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 


.0 

.0 

• 0 

.0 

.4 

4.5 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

4.3 

1.7 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

4.2 

1.7 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

4.0 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

g 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

3.9 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

Q 

.0 

.0 

.0 

3.4 

.5 

3.7 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.1 

3.5 

3.6 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

11 

4.3 

.0 

.3 

3.1 

16.4 

3.4 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

12 

.1 

.0 

1.5 

.1 

12.9 

3.3 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.1 

5.4 

3.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

. 1 

3.1 

3. 1 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

3.1 

.0 

.0 

.1 

2.7 

2.9 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.2 

2.5 

2.8 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.2 

8.8 

2.7 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.2 

22.1 

2.6 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.2 

9.7 

2.5 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

• 0 

.0 

.2 

7.4 

2.4 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.2 

5.7 

2.3 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.2 

14.0 

2.3 

1.0 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.2 

7.5 

2.2 

1.0 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.2 

6.4 

3.8 

1. 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.2 

5.8 

2.0 

.9 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

.2 

5.5 

2.0 

.9 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

.2 

5.3 

1.9 

.9 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

.2 

5.2 

1.8 

.9 

1.8 

.1 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

6.3 

.2 

5.0 

1.8 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

.2 


4.3 

.8 

4.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

.2 


1.8 


.8 


.0 

.0 


TOTAL 

9. 


8. 

11. 

186. 

98. 

46. 

22. 

6. 

2. 

0 


IN/AREA 

.029 

.001 

.029 

.039 

.642 

.337 

.157 

.076 

.020 

.008 

.003 

.001 

WATER YEAR 

1935 

-36 

AC- 

FT 770 

. 

INCHES/AREA 

1.34 






BERRYESSA 

CREEK NEAR ALUM 

ROCKt 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1936- 

37 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.3 

9.7 

4.4 

16.4 

3.8 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

2 

.0 

.0 

.0 

.4 

10.7 

4.3 

15.2 

3.6 

1.1 

.4 

. 1 

. 1 

3 

.0 

.0 

.0 

.4 

5.4 

4.2 

14.3 

3.5 

1.1 

.4 

. 1 

. 1 

4 

.0 

.0 

.0 

.4 

15.9 

4. 1 

13.5 

3.3 

1.0 

.4 


.1 

5 

.0 

.0 

.0 

2.6 

12.6 

3.9 

12.9 

3.2 

1. 

.4 

. 1 

. 1 

6 

.0 

• 0 

.0 

.6 

12.3 

3.8 

12.4 

3. 1 

1. 

.3 

.1 

.1 

7 

.0 

.0 

.0 

.5 

6.7 

3.6 

11.6 

2.9 

.9 

.3 

. 1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.6 

5.4 

3.5 

11.1 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.6 

4.6 

3.3 

10.6 

2.7 

.9 

.3 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.6 

4.2 

3.2 

10. 1 

2.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.7 

4.1 

4.9 

9.6 

2.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.6 

3.8 

10.5 

9.1 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.6 

37.6 

10.5 

8.7 

2.3 

.7 

.3 

.1 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.6 

29.7 

5.7 

8.3 

2.2 

.7 

.3 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

12.0 

.7 

17.8 

7.1 

7.9 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

.1 

.7 

12.4 

5.3 

7.5 

2.1 

.7 

.3 

. 1 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.7 

9.3 

8.9 

7.1 

2.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.7 

7.6 

6.2 

6.8 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.7 

6.6 

5.5 

6.5 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.7 

6.0 

5.2 

6.2 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.7 

5.5 

220.5 

5.9 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.7 

5.2 

116.5 

5.6 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.7 

4.9 

67.7 

5.4 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.7 

4.7 

115.0 

5.1 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.7 

5.9 

53.4 

4.9 

1.5 

.5 

.2 


.0 

26 

.0 

.0 

10.8 

.7 

4.6 

36.4 

6.2 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

27 

.0 

.0 

3.6 

.7 

4.6 

39.3 

4.6 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

28 

.0 

.0 

.2 

1.5 

4.5 

30.0 

4.3 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

29 

.0 

.0 

.1 

3.1 


23.8 

4. 1 

1.3 

.4 

.2 

.1 

.0 

30 

12.1 

.0 

7.9 

26.2 


20.1 

4.0 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

.0 

31 

1. 


2.1 

8.8 


17.9 


1.2 


.2 

. 1 


TOTAL 

13. 

. 

37. 

58. 

262. 

849. 

256. 

68. 

22. 

8. 

3. 

1. 

IN/AREA 

.046 

.001 

.129 

.201 

.907 

2.93 

.884 

.236 

.075 

.028 

.011 

.004 


WATER YEAR 1936-37 


AC-FT 3126. 


INCHES/AREA 5.45 













B6RRYESSA 

CREEK NEAR ALUM 

ROCK, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL ANO 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1937- 

38 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.3 

36.9 

13.6 

8.6 

2.3 

.7 

.3 

.1 

.0 

2 

4.6 

.0 

.0 

.3 

22.6 

48.4 

8.2 

2.2 

.7 

.3 

.1 

.0 

3 

.1 

.0 

.0 

.3 

28.5 

31.8 

7.8 

2.1 

.7 

.3 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.3 

37.0 

23.7 

9.4 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.3 

20.6 

19.5 

7.9 

2.0 

.6 

.2 

. 1 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.3 

15.0 

16.9 

6.8 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.2 

11.3 

15.2 

6.5 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.2 

9.3 

14.1 

6. 1 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.7 

.2 

8.3 

13.2 

5.9 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

16.7 

.2 

17.7 

12.4 

S.6 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

.0 

1 1 

.0 

7.3 

18.1 

.2 

93.5 

12.9 

S.3 

1.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

.2 

.2 

55. 1 

17. 1 

5.1 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

13 

.0 

.5 

.2 

.2 

45.1 

17.7 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

14 

.0 

2.2 

.2 

.2 

36.6 

14.9 

4.6 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

15 

.0 

.0 

.3 

.2 

26.8 

13.9 

4.4 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

.3 

1 .1 

21.9 

34.4 

4.2 

1.3 

.4 

.2 

. 1 

.0 

17 

.0 

.0 

.3 

.5 

19.0 

27.1 

4.0 

1.3 

.4 

.2 

. 1 

.0 

18 

.0 

.0 

.3 

.2 

17.2 

20.8 

3.9 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

.0 

19 

.0 

.0 

.3 

9.2 

16. 1 

17.2 

3.7 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

20 

.0 

.0 

.3 

.4 

15.2 

15.3 

3.5 

1.1 

.4 

.1 

.1 

.0 

21 

.0 

.0 

.3 

.3 

14.5 

13.6 

3.4 

1.1 

.4 

.1 

.1 

.0 

22 

.0 

.0 

.3 

.3 

13.8 

12.9 

3.2 

1.0 

.4 

.1 

.1 

.0 

23 

.0 

.0 

.3 

.3 

13.2 

13.7 

3. 1 

1.0 

.4 

.1 

. 1 

.0 

24 

.0 

.0 

.3 

.4 

12.6 

14.5 

3.0 

1. 

.3 

.1 

. 1 

.0 

25 

.0 

.0 

.3 

.4 

12.0 

12.4 

2.9 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.3 

.4 

11.5 

11.7 

2.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.3 

.4 

10.9 

11.1 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.3 

14.0 

14.4 

10.5 

3.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.3 

7.6 

— 

10.0 

2.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.3 

1.1 


9.6 

2.7 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.3 

39.0 


9. 1 


.8 


.1 

.0 


TOTAL 

5. 

10. 

42. 

79. 

657. 

529. 

146. 

43. 

14. 

5. 

2. 

0 

IN/AREA 

.018 

.036 

.143 

.273 

2.27 

1.83 

.504 

.148 

.049 

.019 

.007 

.003 


WATER YEAR 1937-38 AC-FT 3036. INCHES/AREA 5.30 


BERRYESSA 

CREEK NEAR ALUM 

ROCK, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL ANO 

WATER 

OISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1938- 

39 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.4 

.2 

.4 

1 . 

1.0 

.4 

.2 

. I 

.0 

.0 

2 

7.6 

.0 

.0 

.2 

.6 

.9 

3.6 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

3 

. 1 

.0 

3.4 

.2 

12.2 

.9 

1. 

.4 

. 1 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

. 1 

.2 

1.4 

.9 

.9 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.1 

16.5 

1.1 

.6 

.9 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.1 

1 .5 

1.1 

.8 

.9 

.3 

. 1 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.1 

.3 

3.1 

.8 

.9 

.3 

. 1 

. I 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

. 1 

.3 

3.5 

15.5 

.8 

.3 


.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

. 1 

.3 

1.6 

20.6 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.1 

.3 

1.6 

3.7 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.1 

.4 

1.6 

2.8 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

. 1 

.4 

1.6 

2.3 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.1 

.4 

1.5 

2.0 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.8 

14 

.0 

.0 

. 1 

.4 

1.5 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

. 1 

.4 

1.5 

1.8 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.1 

.4 

1.5 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

. 1 

.4 

1.4 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.6 

.4 

1.4 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

4.4 

.4 

1.3 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.5 

.3 

1.3 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

. 1 

.3 

1.3 

l.S 

.5 

1.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.1 

.3 

1.2 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.2 

.3 

1.2 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.2 

.3 

1.1 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.2 

.3 

1.1 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.2 

.3 

1.1 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.2 

.3 

1.0 

1 .2 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.2 

1.1 

1. 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

10.8 

.2 

.3 

— 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

30 

3.8 

4.3 

.2 

9.9 


1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

. 1 


.2 

.4 


1.0 


.2 


.0 

.0 


TOTAL 

12. 

15. 

12. 

37. 

50. 

78. 

23. 

9. 

3. 

I. 


0 

IN/AREA 

.041 

.053 

.042 

.129 

.174 

.271 

.079 

.032 

.010 

.004 

.002 

.003 


WATER YEAR 1938-39 


AC-FT 


482, 


INCHES/AREA 


84 



WATER YEAR 1940-41 


AC-FT 3882, 


INCHES/AREA 6.77 






















BERRYESSA 

CREEK 

NEAR ALUM 

ROCK* 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOO CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1941- 

42 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

4.S 

11.3 

6. 1 

3.1 

3.4 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

2 

.0 

.0 

3.2 

3.8 

13.6 

5.8 

3.0 

3.3 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

3 

.0 

.0 

3.9 

3.4 

11.0 

5.6 

4.0 

3.2 

1.0 

.4 

.1 

. 1 

4 

.0 

.0 


3.1 

17.7 

5.3 

8.0 

3.0 

1.0 

.4 

. 1 

. 1 

5 

.0 

.0 


3.0 

21.3 

5. 1 

19.0 

2.9 

1. 

.4 

.1 

.1 

6 

.0 

.0 


2.9 

20.6 

4.9 

7.2 

2.8 

.9 

.4 

.1 


7 

.0 

.0 


2.8 

16.2 

4.7 

6.1 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

.1 

8 

.0 

.0 


2.7 

14.2 

4.5 

5.5 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 


2.7 

13.0 

4.3 

5. 1 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 


2.7 

12.1 

8.8 

4.8 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 


2.6 

11.4 

5.6 

4.6 

7.5 

.8 

.3 

. 1 

.0 

12 

.0 

.0 


2.5 

10.9 

4. 1 

4.4 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

. 1 

2.5 

10.3 

7.5 

8.9 

2.2 

.7 

.3 

.1 

.0 

14 

.0 

.0 

20.7 

2.4 

18.3 

21.1 

9.2 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

.4 

2.3 

13.6 

13.2 

4.9 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

3.4 

2.2 

11.7 

9.8 

7.2 

2.0 

.7 

.3 

. 1 

.0 

17 

.0 

.0 

.5 

2.2 

10.8 

7.8 

5.5 

1.9 

.7 

.2 

. 1 

.0 

18 

.0 

.0 

.5 

2. 1 

10.2 

6. 7 

5.3 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

19 

.0 

.0 

.5 

2.0 

9.6 

6.0 

5.2 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

20 

.0 

.0 

.7 

2.0 

9. 1 

5.5 

5. 1 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

21 

1.6 

.0 

.6 

1.9 

8.7 

5.2 

5.0 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

22 

. 1 

.0 

.6 

1.8 

8.3 

4.9 

4.9 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

23 

.0 

.0 

1.6 

116.5 

7.9 

4.6 

4.7 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

24 

.0 

.0 

.8 

84.1 

7.6 

4.4 

4.5 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

25 

.0 

.0 

1.3 

46.2 

7.3 

4.2 

4.4 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

26 

3. 1 

.0 

.9 

27.7 

7.0 

4.0 

4.2 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

27 

.9 

.0 

5.7 

30.3 

6.7 

3.9 

4.0 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

28 

.0 

.0 

19.0 

18.5 

6.4 

3.7 

3.9 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

29 

.0 

18.8 

17.4 

14.1 

-— 

3.6 

3.7 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

30 

.0 

.6 

8.0 

16.3 


3.4 

3.6 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

31 

.0 


6.5 

12.9 


3.3 


1.2 


.2 

.1 


TOTAL 

6. 

20. 

97. 

425. 

327. 

187. 

169. 

70. 

22. 

8. 

3. 

1. 

IN/AREA 

.021 

.068 

.336 

1.47 

1.13 

.647 

.583 

.240 

.074 

.029 

.Oil 

.004 

WATER YEAR 

194 1 

-42 

AC- 

FT 2642 

. 

INCHES/AREA 

4.61 






BERRYESSA 

CREEK NEAR ALUM 

ROCK, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1942- 

43 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.6 

2.6 

3.3 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.6 

2.4 

3.2 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.6 

2.3 

3.1 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.6 

2.4 

3.0 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.6 

2.2 

3.3 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

2.3 

.1 

1.6 

2.1 

2.8 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

7 

.0 

.0 

. 1 

. 1 

2.3 

2.1 

2.7 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.6 

16.4 

2.6 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.6 

6.0 

2.5 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

.0 

10 

3.0 

.0 

.0 

. 1 

1.6 

4.3 

2.4 

1. 1 

.4 

.2 

. 1 

.0 

1 1 

5.7 

.0 

.0 

. 1 

1.6 

3.9 

2.4 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.6 

3.7 

2.3 

1.0 

.4 

.1 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.6 

3.5 

2.2 

1. 

.4 

.1 

.1 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.6 

3.4 

2. 1 

1. 

.4 

.1 

. 1 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.5 

3.3 

2.0 

.9 

.3 

. 1 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

. I 

1.5 

3.3 

2.0 

.9 

.3 

.1 

. 1 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

19.6 

1.9 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

18 

.0 

3.5 

.0 

.0 

1.4 

8.6 

1.8 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

6.6 

1.8 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.2 

1 .3 

5.6 

1.7 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

32.2 

1.3 

5.C 

1.6 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

21.3 

1.3 

4.7 

1.6 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

10. 1 

4.9 

4.4 

1.5 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

4.6 

3.6 

1.7 

4.2 

1.5 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.8 

2.3 

1.4 

4.0 

1.4 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

1.7 

11.4 

3.9 

1.4 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

1.4 

3.8 

3.7 

8.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

28 

2.9 

.0 

2.0 

1.3 

3.0 

3.6 

6.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

. I 

2.9 

— 

10.5 

1.4 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

2.0 


3.6 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

1.7 


3.4 


.6 


. 1 

.0 


TOTAL 

12. 

4. 

11. 

82. 

60. 

155. 

76. 

29. 

11. 

4. 

2. 

0 

IN/AREA 

.042 

.014 

.036 

.282 

.209 

.537 

.263 

. 101 

.036 

.015 

.006 

.002 


HATER YEAR 1942-43 


AC-FT 


884, 


INCHES/AREA 1.54 



HATER YEAR 1944-45 


AC-FT 


INCHES/AREA 1.55 














SYN"ESU A E "D«ILr E ?LOW LUM R ° CK ’ '‘’""“.TER YEAR !9U5 \a LAR4 FL ° CD C0NTR0L #N ° " 4TER D,ST,ICT 

WATER YEAR 1945-46 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

°* V ° CT N0V DEC FEB HAR APR HAY JUN JUL AUG SEPY 

1 •? -° ■» 1-2 .9 1.2 .B .4 .2 1 „ „ 

2 *° *° *° 1.2 6.9 l.l 8 u o *! *° 

U *° *° *° 2 *° 3,5 *•* .8 '.t \\ * ’2 *2 

4 *° *0 13.9 5.8 1.0 1 1 8 * , *; ,0 -° 

5 *° *° q * 9 3 - 1 i-o i.o is i \ :! ;i 

I -o -i l.a !: ;® i '! •!! •? 

10 -° -° - 2 '•« i-o -9 .7 .3 .’i :i :° 0 

!i :°o :l !: ? 7 •; ■? •* •; •<* -» 

13 .0 .0 .2 1.7 1 *8 * 7 * 3 *° *° .0 

14 *° .0 .2 1.6 .9 le *6 * f *° *° *° 

15 ■° •“ - 2 i.6 11.8 J :t :j *q -j 

16 •» .0 .2 5 } "4 7 •! -0 .0 

20 •• - >•- i- :l .1 :! :J :S : ; 

I 2 :S :S '2:1 !;| j-j •• •? •* •; -» .« .» 

23 .0 .0 .6 l.l ! : -f •? • .» 

•° - 3 ■* >- 2 W :S :s ,:2 :! :S :S 

27 :S ;s „•* j-| •* - 4 6.a 

28 i» .1 uy : :l 2.1 • 1 •! -s -° 

29 ? .5 - 3 1.4 1.0 — 1.2 4 i ’ •“ •“ ■» 

30 7.6 .0 1.3 1. 3 C 4 'I ' -° •« 

31 .0 1.2 , ,4 - 2 •' -0 .0 .0 

.0 .0 

TOTAL 15. 5 . 60. 51. 52. 33 19 ia 2 1 

IN/ARE. .053 .0,6 .206 .174 ., 8 , .??! .& , 0 ^ 

WATER YEAR 1945-46 AC-FT 505. INCHES/AREA .88 


s™?hIsu“eo R Oa': L ? E F 4 L R o: LU " R0CK ' C 4 UF 0 RN, :atER YEAR f5:: 4 45 l4R4 C 0 UNT 7EONYROL AND BAYER O.SYR.CY 

“ aTEB FEAR 1946-47 DISCHARGE IN CUBIC FEEY PER SECOND 

D4Y 0Ct N0V 0EC JiN FE 8 NAR APR N„ JUN JUL AUG SEPY 

2 io 1° ;! ;i -8 -j - 3 -j ■' .o .o 

4 :S :! ;i j|; '■ : : :! :! 

5 -° 2 -7 -4 .3 .9 :J :I ;j 

6 *° .0 13.4 .4 .3 1 7 , 

7 -o .2 .4 .1 : j •! • -® -° *° 

9 -0 .0 .1 .4 8 7 i 7 i • -S -° - 0 

10 *° - 2 *4 i .2 2 :? :] :l :! 

! 2 : 2 2 :J -t • 3 ■* •» .0 , 0 

13 -o 1 2 4 • •? •? •' -o .0 .0 

'4 .0 .0 2 4 - 6 • *f •? ■' •» .0 .0 

15 •• - 2 :S is !:! it :I :! 

17 \°0 :l - | 8- 7 ]•' -9 - 2 •' .0 .0 .0 

18 -0 .0 .2 .3 *9 • •% •! •» •« -0 

20 -0 -<■ -2 i :l ■ i i ' •“ ■» •» 

1 • #:> • 1 .0 .0 .0 

21 *° .0 .2 .3 .9 o q T 

22 7.1 .2 .3 .9 I 9 * *® *° -0 

23 *0 2.9 .2 .3 .9 q *u *! *° *° «° 

25 -° •» - 8 - 3 9 :: :l :! ; 0 ° ;» 

“ :! 2 .-I *2 - 9 ■* 

28 .0 3 6 i 1 VI -, 4 - 6 •' -0 .0 .0 

29 .o :i .1 6 -] __; s 2 -? - 4 •? •, .o .o .o 

30 .0 .1 .4 '! - 4 • • 1 -0 .0 .0 

31 .0 4 'I *1 •“ • •' -0 -0 .0 

* * ' • 1 .0.0 

T0TAL * 2J * 33. 17. 34. 41. O, R , 

IN/AREA .000 .072 .115 057 no nA B * 3. 1. . . 

b .057 .118 .140 .072 .026 .009 .004 .001 .001 

UA7ER YEAR 1946-47 AC-F7 353. INCHES/AREA .62 




















BERRYESSA CREEK NEAR ALUM 

ROCK, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

MATER DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 


MATER 

YEAR 1949-50 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

.3 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.9 

.3 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.3 

2.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

5.1 

.5 

, 3 

2.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

6.0 

.0 

.0 

1.4 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.2 

.0 

4.3 

1.1 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.5 

.3 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

. .0 

12 

.0 

.0 

.0 

.2 

.5 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.1 

.5 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

2.9 

.5 

.2 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

•1 

.5 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.4 

.5 

.2 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

7.0 

.5 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

2.4 

.2 

.5 

.2 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.7 

.2 

.5 

.2 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.2 

.5 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

9.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

1.8 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

9.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

.3 

— 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

.4 


.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

.4 


.2 


.0 


.0 

.0 


TOTAL 


6. 

4. 

36. 

17. 

17. 

8. 

2. 

0 




IN/AREA 

.001 

.022 

.012 

.126 

.059 

.059 

.029 

.006 

.002 

.001 

.000 

.000 

HATER YEAR 

1949- 

50 

AC 

-FT 182. 


INCHES/AREA 

.32 






8ERRYESSA 

CREEK 

NEAR ALUM 

ROCK, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOM 



HATER 

YEAR 1950- 

51 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.4 

2.3 

3.0 

4.3 

1.7 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

1.4 

2.2 

2.9 

3.7 

1.6 

.6 

.3 

. 1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

18.7 

2.2 

2.9 

3.5 

1.6 

1.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

3.0 

2.1 

9.3 

6.1 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

1.2 

2.0 

10.3 

5.8 

1.5 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

10.2 

2.0 

5.2 

4.3 

1.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

17.8 

1.9 

4.7 

4. 1 

1.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

34.3 

1.8 

4.3 

4.0 

1.3 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

12.8 

1.8 

4.1 

3.9 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

8.2 

8.2 

3.9 

3.8 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

1 I 

.0 

.0 

5.6 

2.6 

5.5 

3.7 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

4.2 

2.1 

4.4 

3.6 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

5.5 

2.2 

4.0 

3.5 

1.1 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

6.7 

2.2 

3.9 

3.3 

1.1 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

3.6 

7.5 

3.7 

3.2 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

7.5 

3.4 

3.8 

3.6 

3.1 

1.0 

.4 

.2 

. 1 

.0 

2.1 

17 

.0 

.1 

3.3 

3.3 

3.4 

3.0 

1. 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

18 

.0 

28.1 

3.2 

4.0 

3.3 

2.9 

.9 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

3.1 

3.1 

3.4 

3.2 

2.8 

.9 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

6.8 

3.1 

3.4 

3.1 

2.7 

.9 

.4 

. 1 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.3 

3.0 

3.3 

3.0 

2.6 

.9 

.4 

.1 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.3 

2.9 

3.3 

2.9 

2.5 

.8 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.3 

2.9 

3.3 

2.9 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.4 

2.8 

3.3 

2.8 

2.3 

.9 

.3 

. 1 

. I 

.0 

.0 

25 

4.9 

.4 

2.7 

3.2 

2.7 

2.2 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

11.4 

.4 

2.7 

3.2 

2.6 

2. 1 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

27 

1.6 

.4 

2.6 

3.1 

2.6 

2.0 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.4 

2.6 

3.3 

7.9 

2.0 

4.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.4 

2.5 

5.4 

— 

1 .9 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.4 

2.4 

3. 1 


1.8 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

3? 

.0 


2.4 

3.1 


1.8 


.3 


.0 

.0 


TOTAL 

18. 

SO. 

179. 

99. 

116. 

98. 

36. 

15. 

5. 

2. 

0 

2. 

IN/AREA 

.062 

.173 

.619 

.341 

.402 

.340 

.125 

.051 

.018 

.007 

.003 

.008 


HATER YEAR 1950-51 


AC-FT 1232, 


INCHES/AREA 2.15 












SYNTHES?J E D R DA l JLr^ R nJ LUM CALIF0RN|A SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 19S3-54 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


u«t uci NOV DEC JAN FEB 

1 .0 .0 .1 .0 .3 

2 -0 .0 .1 .0 .3 

3 .0 .0 2.0 .0 .3 

4 .0 .0 3.2 .0 .3 

5 «0 .0 .1 .0 .3 

6 .0 .1 .0 .3 

7 .0 .1 .0 .3 

8 .0 .0 .1 .0 .3 

9 .0 .0 .1 .0 .2 

,0 -0 .0 .1 .1 .2 

11 •0 .0 .1 .j <2 

12 *° .0 .1 .0 .2 

J 3 •» 9 - 9 •' .0 10.7 

>■* .0 15.6 .1 .0 7.3 

'5 .0 .0 .1 .0 .4 

16 .0 .0 .1 .6 .4 

17 *0 .6 .1 16.6 2.2 

18 .0 .1 .1 .1 .6 

18 .0 .1 .1 .1 .6 

20 -0 .1 .1 .1 .6 

21 -0 .1 .1 .1 .6 

22 -0 .1 .1 .1 .6 

23 -0 .1 .1 .1 .6 

24 -0 .1 .1 11.8 .6 

25 -0 .1 .1 .7 .6 

26 .0 .1 .1 .2 .6 

27 *0 .1 .1 .2 .6 

28 •» .1 .1 .2 .6 

29 .0 .1 .1 .2 - 

30 .0 .1 .1 .3 

3 > .0 .1 .3 

T0TAL * 28. 7. 34. 31. 

IN/AREA .000 .095 .025 .117 .106 

HATER YEAR 1953-54 AC-FT 418. 


HAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

• 6 1.* -6 .2 .1 .0 .0 

• 6 '.1 .6 .2 .1 .0 .0 

• 3 '-I .5 .2 .1 .0 .0 

• s '- 4 .5 .2 .1 .0 .0 

• 5 I- 3 .5 .2 .1 .0 .0 

• 3 l- 3 .5 .2 .1 .0 .0 

•5 1.2 .5 .2 .1 .0 .0 

• 5 '*2 .5 .2 .1 .0 .0 

• 3 '- 2 .1 .2 .1 .0 .0 

• 4 '•> - 4 .2 .1 .0 .0 

•“ >•! .4 .2 .1 .0 .0 

• 4 I -' - 4 .2 .1 .0 .0 

• 4 '•» * 4 .1 .1 .0 .0 

• 4 '• - 4 .1 .1 .0 .0 

• 4 >• .4 .1 .1 .0 .0 

IS; 7 .9 .4 .1 .1 ,o ,o 

1 * .9 .3 .1 .1 .0 .0 

. * 7 * 9 - 3 .1 .1 .0 .0 

,0 * 3 * 8 .3 .1 .0 .0 .0 

3 ' 9 - 8 .3 .1 .0 .0 .0 

2,3 .8 «3 .1 .0 .0 .0 

1.8 .8 .3 .1 .0 .0 .0 

'• 6 -7 .3 .1 .0 .0 .0 

-7 .3 .1 .0 .0 .0 

** 5 *7 -3 .1 .0 ,0 .0 

! ■ 3 *7 .3 .1 .0 .0 ,0 

*•3 3.7 .3 .1 .0 .0 .0 

*■3 .7 .2 .1 .0 ,0 .0 

?•? - 6 - 2 -1 .0 .0 .0 

** 6 *8 *2 .1 .0 .0 .0 

’■3 .2 .0 .0 

61. 32. 11. 4. 2. 0 

.211 .112 .040 .015 .006 .002 .001 

INCHES/AREA .73 


SY^s“eD R OAKy"eo: LU " R0CK - CAL,f0RN1 :, rER year ^;\! LARA C ““N7Y F L 000 CONTROL AND HATER 0,STRICT 

WATER YEAR 1954-55 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV DEC JAN FEB 

1 *° -o .0 17.2 2.6 

2 *° .0 12.5 .4 2.6 

3 .0 .0 3.9 .4 2.6 

4 -° .0 .2 .5 2.6 

5 *° .0 .1 .5 2.5 

t -0 1.5 .5 2.4 

1 *° *0 .2 .5 2.4 

8 1.1 .1 .5 2.3 

9 « 0 3.0 11.5 8.2 2.2 

10 .0 .0 .7 5.4 2.2 

*° I * 3 .2 .9 2.1 

2 -o .2 .3 .9 2.0 

4 ■? ‘° - 3 -8 2.0 

? -° .0 .3 .8 1.9 

15 .0 8.3 .3 3.7 1.8 

•! .3 2.8 2.9 

7 ■» .0 .3 3.7 1.7 

•° -0 .3 53.9 1.7 

J 9 - 0 •» -3 23.6 1.6 

20 -0 .0 .3 13.0 1.6 

?1 •“ *° -3 8.2 1.5 

ll -0 .3 5.8 1.5 

23 .0 .0 .3 4.5 1.4 

24 -° -0 .3 3.7 1.4 

25 .0 .0 .3 3.3 1.3 

?? •« -0 .3 3.1 8.1 

l' •? - 3 2.9 21.2 

28 •» •» .3 2.8 5.8 

29 .0 .0 .3 2.7 _ 

30 .0 .0 .3 2.7 

3 ! *0 .4 2.6 

J° 7AL • »4. 30. 181. 86 . 

IN/AREA .000 .050 .130 .624 .297 


MAR APR HAY JUN JUL AUG SEPT 

J-f 1 * « 4 -2 .1 .0 .0 

3 *jj * 9 * 4 «2 .1 .0 .0 

3 *0 -9 .4 .2 .1 .0 .0 

1*1 « 9 * 4 -2 .1 .0 .0 

2 * 5 - 8 - 4 .2 .1 .0 .0 

2* 4 -8 .3 .2 .1 .0 .0 

2.3 .8 6.8 .2 .1 .0 .0 

2- 2 -8 2.0 .1 .o .o 

2 «1 « 7 * 4 .1 .1 .0 .0 

2 *® * 7 » 4 .1 .1 .0 .0 

2 *8 » 7 .3 .1 .1 .0 .0 

]* 9 * 7 * 3 •! .1 .0 .0 

•8 .6 .3 .1 .1 .0 .0 

* 8 *6 .3 .1 .0 .0 .0 

l * 7 * 6 *3 .1 .0 .0 .0 

J * 7 *3 .1 .0 .0 .0 

•6 **.5 .3 .1 .0 .0 .0 

* -J .3 .1 .0 .0 .0 

]•? * 3 *1 *0 .0 .0 

, * 4 -5 *3 .1 .0 .0 .0 

J - 4 3.4 .3 .1 .0 .0 .0 

I’l « 3 • i .0 .0 .0 

* 3 -5 -2 .1 .0 .0 .0 

]* 3 * 5 *2 .1 .0 .0 .0 

l * 2 2,4 -2 -1 .0 .0 .0 

J * 2 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

* •? *2 -1 .0 .0 .0 

* 4 * 2 *1 .0 .0 .0 

•’ * 4 - 2 .1 .0 .0 .0 

1*° - 4 -2 .1 .0 .0 .0 

1* *2 .0 .0 

57 * 28. 17. 4. 1. 0 

.197 .097 .059 .013 .005 .002 .001 


WATER YEAR 1954-55 


AC-FT 


845, 


INCHES/AREA 1.47 


CREEK 

NEAR ALUM 

ROCK, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1955- 

56 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

day 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 


.0 

.0 

1.2 

13.0 

19.5 

6.1 

1.7 

.7 

.5 

.2 

.1 

.0 


.0 

.0 

.0 

11.5 

18.8 

5.9 

1.6 

.7 

.5 

.2 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

10.7 

18.1 

5.7 

1.5 

2.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

13.9 

17.4 

5.5 

1.5 

1. 

.4 

.2 

.1 

.0 

4 

5 

.0 

.0 

1.1 

22.3 

16.6 

5.2 

1.4 

.6 

.4 

.2 

.1 

.0 


.0 

.0 

9.3 

15.1 

15.8 

5.0 

1.4 

.6 

.4 

.2 

. 1 

.0 

6 

.0 

.0 

.1 

24.6 

15.1 

4.8 

1.3 

.6 

.4 

.2 


.0 

7 

.0 

.0 

11.9 

23.3 

14.4 

4.6 

1.3 

14.0 

.4 

.2 

II 

.0 

8 

.0 

.0 

.7 

17.4 

13.6 

4.4 

1.2 

1.9 

.4 

.1 

.1 

.0 

9 

10 

.0 

.0 

.1 

14.7 

13.0 

4.2 

1.2 

.8 

.4 

.1 

.1 

.0 


.0 

.0 

.1 

13.3 

12.3 

4.0 

7.6 

.9 

.4 

.1 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

.1 

12.4 

11.6 

3.8 

1.2 

.9 

.3 

.1 

.1 

.0 

12 

.0 

5.2 

.2 

11.7 

11.0 

3.6 

1.2 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.3 

.2 

33.0 

10.4 

3.5 

1.2 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

14 

15 

.0 

.0 

.2 

77.0 

9.8 

3.3 

1.2 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 


.0 

3.8 

.2 

55.5 

9.3 

3.2 

1. 1 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

1.7 

.2 

38.0 

8.8 

3.1 

1.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

7.0 

28.6 

8.4 

2.9 

1.0 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

32.6 

23.3 

7.9 

2.8 

1.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

6.8 

19 

20 

.0 

.0 

9.5 

47.7 

7.5 

2.7 

1. 

.7 

.3 


.0 

.0 


.0 

.0 

3.0 

31.6 

7.1 

2.6 

.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

71.7 

25. S 

10.1 

2.5 

.9 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

173.7 

22.2 

11.1 

2.4 

.9 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

71.8 

21.5 

7.3 

2.3 

.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

39.4 

23.2 

7.1 

2.2 

.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 


.0 

.0 

73.0 

20.8 

6.9 

2.1 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 


.0 

.0 

38.0 

20.5 

6.8 

2.0 

.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

25.0 

20.6 

6.6 

1.9 

.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

99 

.0 

.0 

17.9 

20.7 

6.3 

1.9 

.7 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

16.1 

20.5 


1.8 

.7 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


16.8 

20.0 


1.7 


.5 


. 1 

.0 


total 


11. 

621. 

754. 

329. 

108. 

41. 

38. 

9. 

4. 

1. 

7. 

in/area 

.000 

.039 

2.15 

2.61 

1.14 

.372 

.141 

.132 

.033 

.013 

.005 

.025 

WATER YEAR 

1955 

-56 

AC- 

FT 3809 

- 

INCHES/AREA 

6.65 






BERRYESSA CREEK NEAR ALUM ROCK, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1956-57 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR HAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .0 .0 .3 1.3 .8 .3 .1 .1 .0 .0 

2 .0 .0 .0 .0 .7 1.1 .8 .9 .1 .1 .0 .0 

3 .0 .0 .0 .0 .3 1.1 .8 .3 .1 .1 .0 .0 

4 .0 .0 .2 .0 .3 1.1 .8 .3 .1 .1 .0 .0 

5 .0 .0 .2 .7 .3 1.1 .7 .3 .1 .1 .0 .0 

6 .0 .0 .1 .5 .3 1.2 .7 .3 .1 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .0 .0 .3 1.2 .7 .3 .1 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .0 .0 .3 1.2 .7 .3 .1 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .0 .0 .3 3.7 .6 .3 .1 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 .0 .3 1.3 .6 .3 .1 .0 .0 .0 

11 .0 .0 .0 .0 .3 1.3 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

12 .0 .0 .0 16.3 .3 1.3 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

’5 .0 .0 .0 7.1 .3 1.3 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

] 4 -0 -0 .0 .3 1.3 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

IS .0 .0 .0 .1 .3 1.3 .5 .2 .1 .0 .0 .0 


16 

17 

18 

19 

20 


•° «0 .0 .1 .3 1.3 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

•0 .0 .0 .1 .3 1.3 6.8 .2 .1 .0 .0 .0 

•° *0 .0 .1 .2 1.3 1.9 .6 .1 .0 .0 .0 

•° *0 .0 .1 .2 1.3 .5 1.7 .1 .0 .0 .0 

•° «° «0 8.9 .2 1.2 .5 .7 .1 .0 .0 .0 



.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 2.0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 

. 2 . 

.002 .007 












BERRYESSA CREEK NEAR ALUM 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 


DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
T 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

total 

IN/AREA 
WATER YEAR 


OCT NOV 

.0 .0 

.0 .0 

.o .0 

• 0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

• 0 .0 

.0 .0 

9.1 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .7 

.0 .0 

.0 .0 

.0 ,c 

.0 .0 

.0 .0 

• o .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

• o .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 

9. 0 

■032 .003 

1957-58 


CALIFORNIA 

WATER YEAR 


2.8 

.3 

.2 


39. 

.134 


C0UNTY FL0Q D CONTROL AND WATER OISTRICT 
1957-58 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DEC 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

.0 

.3 

1.4 

13.5 

96.2 

9.2 

2. 1 

.0 

5.4 

26.6 

11.7 

88.9 

8.7 

5.0 

.0 

.3 

13.4 

10.6 

80.5 

8.2 

1.9 

3.6 

.3 

8.7 

9.8 

69.8 

7.8 

1.8 

3.5 

.3 

7.3 

9.2 

72.7 

7.4 

1.8 

.0 

.3 

5.0 

8.7 

78.8 

7.0 

1.7 

.0 

.3 

4.3 

8.2 

56.7 

6.6 

1.6 

.0 

. 3 

3.9 

7.9 

46. 1 

6.3 

1.6 

.0 

2.3 

3.8 

7.5 

39.6 

5.9 

1.5 

.0 

1.6 

3.8 

7.2 

35.3 

5.6 

1.4 

.0 

.4 

3.8 

6.9 

32.2 

5.4 

1.4 

.0 

.4 

8.9 

6.6 

29.9 

5. 1 

1.3 

.0 

.4 

5.3 

6.3 

27.9 

4.8 

1.3 

.0 

.4 

4.9 

14.1 

26.2 

4.6 

1.2 

14.2 

.4 

4.6 

52.4 

24.6 

4.4 

1.2 

7.7 

.4 

4.4 

79.8 

23.1 

4.2 

1. 1 

• 2 

mb 

4.3 

42.3 

21.7 

4.0 

1.1 

3.8 

.4 

42.5 

28.4 

20.4 

3.8 

1.1 

. 1 

.3 

92.6 

20.5 

19.2 

3.6 

1.0 

• 1 

.3 

34.5 

16.1 

18.0 

3.4 

1. 


5.2 

22.3 

1.1 


4.2 

2.4 

1.4 


55. 

.191 


22.4 

15.6 
11.8 
50.9 

49.7 

30.7 

21.5 
16.4 


503. 

1.74 


35.3 
36.6 

27.4 

21.3 
16.0 

16.0 

32.5 

21.6 

18.2 

21.4 
18.1 

634. 

2.19 


17.0 

15.9 

14.9 
14.0 
13.2 

12.4 

11.7 


1038. 

3.59 


3.3 

8.3 

3.1 
2.9 
2.8 

2.7 

2.6 

2.5 

2.4 
2.3 

2.2 

151. 

.521 


.8 

.7 

.7 

.7 


40. 

.139 


.5 

.5 


.3 

.3 

.3 

.3 

.2 

.2 

13. 

.044 


.2 

.2 

.2 

.2 

.2 


.2 

.2 

.2 
.2 
.2 
.2 
. 1 


.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

5. 

.016 


. 1 
. 1 


. 1 
. 1 


AC-FT 4929. 


2 . 

.006 



r REEK 

NEAR ALUM 

ROCK, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

OISTRICT 

•fSiiiiD OMLY fLOW 


WATER 

YEAR 1959-60 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECONO 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

OAY 














.0 

.0 

.0 

.0 

12.6 

1.0 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1. 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.9 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.9 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

b 

•y 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.9 

.9 

.3 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.9 

.3 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

3.0 

3.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

4.8 

1.2 

.6 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

. 1 

7.0 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 














.0 

.0 

.0 

.6 

1.6 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.5 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

3.7 

1.4 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 

15 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.4 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

. 1 

1.3 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.3 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 7 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.3 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

. 1 

1.3 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

20 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.2 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

Jr' 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.5 

.2 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

c 3 

.0 

.0 

.1 

1.3 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.2 

.5 

.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.1 

.4 

1. 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2B 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.0 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

.3 


.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

.3 


.4 


.1 


.0 

.0 


TOTAL 

0 

. 

0 

17. 

58. 

20. 

9. 

3. 

1. 




IN/AREA 

.003 

.001 

.002 

.058 

.201 

.070 

.031 

.01 1 

.004 

.002 

.001 

.000 

WATER YEAR 

1959 

o 

o 

AC- 

FT 221. 


INCHES/AREA 

.39 






BERRYESSA CREEK NEAR ALUM ROCK, 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 


CALIFORNIA 

WATER 


SANTA CLARA 
1958-59 


16 

17 

18 
19 


.0 

.0 


28 

29 


1.4 

3.3 


1.4 

5.5 


.3 
.3 
• 3 
.3 


.3 

.3 


.3 

.3 

.3 

.3 

.3 


5.2 

.3 

.3 

.3 

6.3 

21.1 

2.4 
10.4 

4.1 

8.3 

13.3 

4.4 

3.7 
3.3 
3.0 

2.9 

2.8 
2.8 


2.7 
2.6 
2.6 

2.5 
2.4 

2.4 
2.3 
2.2 
2.1 
2.0 

2.0 

1.9 

1.8 
1.8 
1.7 

1.7 

1.6 

1.5 


1.4 

1.3 

1.3 

1.3 

1.2 

1.2 

1.1 

1.1 

1.1 

1.0 


.7 

.7 


5.3 

.4 


TOTAL 0 

IN/AREA .002 

HATER YEAR 1958-59 


5. 

.017 


34. 

.116 


103. 

.357 


54. 

.185 


24. 

.083 


COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


MAY 


JUN JUL AUG SEPT 



8 . 

.026 

.91 


3. 

.010 


1. 

.004 


30. 

.103 


BERRYESSA 

CREEK NEAR ALUM 

ROCK, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1960-61 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

8.2 

. 1 

. 1 

.1 .1 


.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

2.3 

. 1 

1.5 

.1 .1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

.1 .1 


.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

.1 .1 


.0 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.4 

.2 

.1 

.2 

.1 .1 


.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.6 

.2 

. 1 

.2 

.1 .1 

3.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

.1 .1 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

.2 . 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

.3 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.2 

. 1 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.8 

.2 

. 1 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

6.0 

.2 

.1 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

2.2 . 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.2 

.1 

.7 

6.0 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

.1 .1 

■0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.2 

. 1 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.2 

. 1 

. 1 

.1 1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.2 

. 1 

. 1 

.1 2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.2 

.1 

. 1 

.2 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.2 

. 1 

. 1 

.2 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

4.4 

.2 

2.5 

. 1 

.2 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

11.4 

.2 

4.3 

. 1 

.2 . 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

. 1 

.2 

.1 

. 1 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

. 1 

.2 

. 1 

. 1 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.1 

.2 

3.5 

— 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

. 1 

.2 

.4 


.1 .1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

• 0 


.2 

. 1 


.1 

.0 


.0 

.0 


TOTAL 

. 

24. 

17. 

14. 

6. 

12. 6. 

5. 





IN/AREA 

.000 

.083 

.057 

.04? 

.022 

.042 .021 

.017 

.002 

.001 

.000 

.000 


.29 


WATER YEAR 1960-61 


AC-FT 


167, 


INCHES/AREA 























BERRYESSA CREEK NEAR ALUM 

ROCK, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

0AILY 

FLOW 


WATER 

YEAR 1961- 

62 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.3 

.2 

.2 

3.4 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

12.7 

.2 

.2 

3.4 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.2 

.2 

.2 

3.5 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.2 

.2 

.1 

3.5 

1.9 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.2 

.2 

. 1 

15.0 

1.8 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.3 

.2 

.1 

21 .2 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.3 

.2 

.1 

10.6 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.3 

.2 

.1 

8.0 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.3 

.2 

27.8 

6.5 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

• 0 

.3 

.2 

10.8 

5.7 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.3 

.2 

1.9 

5.1 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.3 

. 1 

1.5 

4.8 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.3 

.1 

7.2 

4.5 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.3 

.1 

14.8 

4.3 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.3 

.1 

17.0 

4. 1 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.3 

.1 

12.0 

3.9 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.3 

. 1 

7.2 

3.7 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.3 

.1 

5.4 

3.6 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

19 

.0 

1.8 

.3 

3.6 

4.5 

3.4 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

11.8 

.3 

3.0 

4.0 

3.3 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.3 

. 1 

3.8 

3.2 

1.0 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.3 

. 1 

3.6 

3.9 

1.0 

.4 

. 1 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.3 

. 1 

3.5 

3.0 

1. 

.4 

.1 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.3 

.2 

3.5 

2.8 

.9 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.7 

.3 

.2 

3.5 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.1 

.3 

.2 

3.5 

2.6 

.9 

.3 

.1 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.2 

.2 

3.5 

2.5 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.2 

.2 

3.4 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

• 0 

29 

.0 

2.0 

.2 

.2 

— 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

9.9 

.2 

.2 


2.3 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.2 

.2 


2.2 


.3 


.0 

.0 


TOTAL 

. 

26. 

21. 

It. 

144. 

152. 

40. 

15. 

6. 

2. 

0 


IN/AREA 

.000 

.091 

.073 

.039 

.497 

.524 

.138 

.052 

.019 

.008 

.003 

.001 

WATER YEAR 

1961- 

62 

AC 

-FT 827. 


INCHES/AREA 

1.44 






BERRYESSA 

CREEK NEAR ALUM 

ROCK. 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1962- 

63 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.4 

. 1 

.3 

25.6 

2.5 

3.6 

4.5 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

2 

.0 

.3 

.1 

.3 

14.3 

2.4 

3.3 

4.3 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

3 

.0 

.3 

.1 

.3 

8.6 

2.3 

3. 1 

4. 1 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

4 

.0 

.3 

. 1 

.3 

5.4 

2.2 

2.9 

4.0 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

5 

.0 

.3 

.1 

.3 

3.7 

2.1 

2.8 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

6 

.0 

.3 

.1 

.3 

2.8 

2.1 

16. 1 

3.7 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

7 

.0 

.3 

.1 

.3 

2.3 

2.0 

4.4 

3.5 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

8 

.0 

.3 

.1 

.2 

2.0 

2.1 

3.9 

4.2 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

9 

.0 

.3 

.1 

.2 

7.7 

1.9 

3.8 

3.3 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

10 

.0 

.3 

. 1 

.2 

3.4 

1.8 

3.8 

7.5 

1.1 

.4 

.1 

. 1 

11 

.0 

.3 

. 1 

.2 

2.2 

1.7 

3.7 

3.3 

1.0 

.4 

.1 

.1 

12 

5.9 

.3 

.1 

.2 

5.5 

1.7 

3.7 

3.0 

1. 

.4 

.1 

. 1 

13 

60.5 

.2 

. 1 

.2 

35.6 

1.6 

4.5 

2.9 

1. 

.4 

.1 

. 1 

14 

1.4 

.2 

.1 

.2 

15.5 

1.6 

12.3 

2.8 

.9 

.3 

.1 

. 1 

15 

.4 

.2 

4.5 

.2 

9.9 

1.5 

5.1 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

.0 

16 

.4 

.2 

12.6 

.2 

8.0 

12.8 

4.9 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

17 

.4 

.2 

1.7 

.2 

5.9 

1.7 

4.9 

2.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

18 

.4 

.2 

.2 

.2 

4.6 

1.7 

4.8 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

19 

.4 

.2 

.2 

.2 

4.0 

1 .6 

7.0 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

20 

.5 

.2 

.2 

.2 

3.6 

1.6 

5.9 

2.2 

.8 

.3 

. 1 

.0 

21 

.5 

.2 

.3 

.2 

3.4 

1.6 

5.7 

2.1 

.7 

.3 

. 1 

.0 

22 

.5 

.2 

.3 

.2 

3.2 

6.4 

5.7 

2. 1 

.7 

.3 

. 1 

.0 

23 

.5 

.2 

.3 

.2 

3. 1 

3.6 

5.6 

2.0 

.7 

.3 

. 1 

.0 

24 

.4 

.2 

.3 

. 1 

3.0 

1.7 

5.5 

1.9 

.7 

.3 

. 1 

.0 

25 

.4 

.2 

.3 

. 1 

2.9 

1.8 

5.4 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

26 

.4 

.2 

.3 

.1 

2.8 

1.8 

5.3 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

27 

.4 

.9 

.3 

. 1 

2.7 

18.9 

5.2 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

28 

.4 

.2 

.3 

. 1 

2.6 

14.6 

5.0 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

29 

.4 

.2 

.3 

. 1 

— 

6.5 

4.8 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

30 

.4 

.1 

.3 

26.2 


4.9 

4.7 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

31 

.4 


.3 

68.6 


4.6 


1.5 


.2 

.1 


TOTAL 

75. 

8. 

24. 

101. 

194. 

115. 

157. 

89. 

28. 

11. 

4. 

2. 

IN/AREA 

.259 

.027 

.084 

.348 

.671 

. 399 

.544 

.308 

.095 

.036 

.014 

.005 


WATER YEAR 1962-63 


AC-FT 


1600, 


INCHES/AREA 2.79 


SYNTHESIZED STREAMFLOW 
DRAINAGE AREA B 
CANO AS CREEK NEAR SAN JOSE 

Record Site 
Latitude 37° 16. 25- 
Longitude 121° 51.35- 

Approximately 0.6 mile above Hillsdale Avenue 



Basin Precipitation Factor 


1. 343 


Impervious Area 
30. 3 per cent 



























PEAK FLOOD FLOWS 
Maximum-Water Year-Instantaneous 


DRAINAGE AREA B 
CANOAS CREEK NEAR SAN JOSE 


Water 

Year 

Month 

Day 

Hour 

Flow 
in cfs 

1923-24 

Jan 

26 

1045 

116 

1924-25 

Nov 

9 

0945 

177 

1925-26 

Feb 

13 

0645 

241 

1926-27 

Feb 

3 

2045 

177 

1927-28 

F eb 

4 

0345 

146 

1928-29 

Nov 

13 

0245 

140 

1929-30 

Mar 

5 

1145 

181 

1930-31 

Jan 

1 

0545 

159 

1931-32 

Feb 

8 

2245 

251 

1932-33 

Jan 

27 

1645 

150 

1933-34 

May 

25 

2145 

196 

1934-35 

Apr 

3 

1045 

256 

1935-36 

Feb 

1 

0845 

226 

1936-37 

Mar 

21 

1615 

734 

1937-38 

F eb 

11 

1445 

344 

1938-39 

Mar 

9 

1045 

176 

1939-40 

Mar 

30 

1345 

275 

1940-41 

Apr 

4 

1545 

388 

1941-42 

Jan 

23 

1945 

665 

1942-43 

Jan 

22 

2245 

266 

I943-44 

Feb 

19 

1045 

196 

1944-45 

Oct 

31 

1245 

231 

1945-46 

Oct 

30 

0345 

131 

1946-47 

Dec 

6 

1045 

128 

1947-48 

Apr 

29 

1845 

210 

1948-49 

Mar 

19 

1245 

190 

1949-50 

Jan 

28 

0545 

108 

1950-51 

Dec 

8 

0245 

248 

1951-52 

Jan 

12 

0545 

524 

1952-53 

Dec 

1 

1745 

173 

1953-54 

Nov 

14 

0245 

256 

1954-55 

Jan 

18 

0945 

310 

1955-56 

Dec 

23 

0245 

772 

1956-57 

Jan 

12 

2345 

196 

1957-58 

Feb 

19 

0445 

315 

1958-59 

Sep 

18 

1445 

248 

1959-60 

Feb 

1 

1545 

132 

1960-61 

Nov 

26 

0445 

151 

1961-62 

Feb 

9 

0845 

199 

1962-63 

Jan 

31 

1545 

407 




mFAR 

SAN JOSE, 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY FLOOD CONTROL AND 

MATER 

DISTRICT 


FLOW 



MATER 

YEAR 1923- 

24 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 


OCT 

NOV 

0EC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

DAY 













.0 

.0 

.0 

1.4 

.1 

.3 

12.3 

.2 .1 

.1 

.0 

.0 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

15.3 

5.1 

.2 .1 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

18.6 

.4 

.2 .1 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.6 

.3 

.2 .1 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.3 

.3 

.2 . 1 

.1 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

8.5 

.3 

.3 

.2 .1 

. 1 

.0 

.0 

6 

6.0 

.0 

.5 

.0 

9.4 

.3 

.3 

.2 .1 

.1 

.0 

.0 

T 

.4 

10.5 

.0 

.0 

2.7 

.3 

.3 

.2 .1 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.7 

.0 

.0 

.3 

.3 

.3 

.2 .1 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.3 

.2 .1 

.0 

.0 

.0 

10 













.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.3 

.2 .1 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.3 

.2 .1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

2.4 

.0 

.3 

.3 

.3 

.2 .1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

2.5 

.0 

.3 

.3 

.3 

.2 .1 

.0 

.0 

.0 

14 

15 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

.2 .1 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

, 2 

.3 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

19 

20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

22 

23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

4.9 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

3.9 

.3 

19.8 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

70.7 

.3 

15.4 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

24.2 

.3 

7.9 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

4.0 

.3 

.4 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.3 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

.1 


.3 

.2 

.1 .1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


5.6 

.1 


.3 


• 1 

.0 

.0 


TOTAL 

6. 

u. 

11. 

105. 

28. 

89. 

25. 

5. 2. 

1. 

0 


in/area 

.014 

.025 

.024 

.230 

.062 

. 195 

.055 

.010 .005 

.003 

.002 

.001 

hater year 

1923- 

24 

AC- 

■FT 565. 

INCHES/AREA 

.63 





CANOAS CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FL0H 



HATER YEAR 1924- 

25 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

EET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG SEPT 

1 

.0 

.0 

. 1 

. 1 

. 1 

1.5 

3.9 

1.3 

.9 

.5 

.2 .1 

2 

.0 

.0 

.1 

.1 

. 1 

1.5 

1.3 

1.3 

.9 

.5 

.2 . 1 

3. 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

1.5 

1.4 

1.2 

.8 

.5 

.2 .1 

4 

.0 

.0 

.1 

. 1 

.2 

1.4 

19.2 

1.2 

.8 

.4 

.2 .1 

5 

29.8 

.0 

2.2 

. 1 

1.8 

1.4 

5. t 

1.2 

.8 

.4 

.2 .1 

6 

5.6 

.0 

2.9 

.1 

36.3 

1.4 

1.8 

1.2 

.8 

.4 

.2 . 1 

7 

. 1 

.0 

.2 

.1 

2.0 

1.4 

1.8 

1.1 

.8 

.4 

.2 .1 

6 

.0 

3.2 

15.2 

.1 

8. 1 

1.4 

1.8 

1.1 

.8 

.4 

.2 .1 

9 

.0 

76.7 

.7 

.1 

.6 

1.3 

1.8 

1.7 

.7 

.4 

.2 . 1 

10 

.0 

5.3 

.1 

.1 

.2 

1.3 

5.1 

3.7 

.7 

.4 

.2 . 1 

11 

.0 

.1 

.1 

.1 

25.7 

1.3 

14.7 

1.1 

.7 

.4 

.2 .1 

12 

.0 

.1 

.1 

.1 

7.7 

1.3 

2.1 

4.9 

.7 

.4 

.2 .1 

13 

.0 

.1 

.1 

.1 

2.6 

1.3 

1.8 

24.6 

.7 

.4 

.2 .1 

14 

.0 

.1 

.1 

5.1 

.5 

1.3 

1.8 

3.3 

.7 

.4 

.2 . 1 

15 

.7 

.1 

. 1 

.5 

.5 

1.3 

1.8 

1.0 

.7 

.4 

.2 .1 

16 

40.8 

.1 

3.1 

.1 

5.8 

1.2 

1.7 

1. 

.6 

.3 

.2 .1 

17 

4.2 

.1 

.8 

.1 

5.3 

1.2 

1.7 

1. 

.6 

.3 

.2 .1 

18 

.1 

.1 

. 1 

.1 

.8 

1.2 

1.7 

23.8 

.6 

.3 

.2 .1 

19 

.0 

. 1 

. 1 

. 1 

.7 

1.1 

4.6 

27. 1 

.6 

.3 

.2 . 1 

20 

.0 

.1 

.1 

.1 

8.4 

1.1 

21.1 

18.3 

.6 

.3 

.2 .1 

21 

.0 

.1 

7.1 

. 1 

11.2 

1.1 

3.4 

1.5 

.6 

.3 

.2 .1 

22 

.0 

.1 

8.6 

.1 

11.4 

1.1 

1.6 

1.0 

.6 

.3 

.2 . 1 

23 

.0 

.1 

.2 

. 1 

22.8 

1.0 

1.5 

1.1 

.6 

.3 

.2 .1 

24 

.0 

.1 

. 1 

.1 

1.8 

1.0 

1.5 

1.0 

.5 

.3 

.2 .1 

25 

.0 

.1 

. 1 

o 

o 

1.4 

1.0 

1.5 

1.0 

.5 

.3 

.2 .1 

26 

.0 

.1 

.1 

4.8 

1.4 

1. 

1.4 

1.0 

.5 

.3 

.1 .1 

27 

2.2 

.1 

.1 

.2 

1.4 

1. 

1.4 

1. 

.5 

.3 

.1 .1 

28 

7.2 

.1 

.1 

.1 

1.5 

17.1 

1.4 

1. 

.5 

.3 

.1 .1 

29 

3.1 

.1 

8.3 

. 1 

— 

19.6 

1.4 

.9 

.5 

.3 

.1 .1 

30 

. 1 

.1 

20.9 

. 1 


3.7 

1.3 

.9 

.5 

.3 

.1 .1 

31 

.0 


.6 

.1 


53.0 


.9 


.3 

.1 

TOTAL 

94. 

87. 

72. 

54. 

161. 

127. 

113. 

132. 

20. 

11. 

6. 3. 

IN/AREA 

.207 

.190 

.158 

.118 

.352 

.279 

.247 

.290 

.044 

.024 

.013 .007 


MATER YEAR 1924-25 


AC-FT 


1740. 


INCHES/AREA 1.93 















CANQAS CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED OAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1925- 

-26 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 

.0 

15.3 

.1 

15.4 

14.6 

4.9 

5.5 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

2 

.1 

.0 

22.8 

.1 

55.7 

14.0 

4.8 

5.4 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

3 

.1 

.0 

.6 

. 1 

91.0 

13.4 

4.6 

5.2 

2.3 

1.2 

.6 

.3 

4 

.1 

.0 

.1 

.1 

80.9 

12.8 

36.6 

5. 1 

2.3 

1.1 

.6 

.3 

5 

17.0 

.0 

.1 

.1 

56.0 

12.3 

47.5 

4.9 

2.2 

1.1 

.6 

• 3 

6 

8.4 

.0 

.1 

.1 

30.0 

11.8 

14.7 

4.8 

2.1 

1.1 

.6 

.3 

7 

.2 

.0 

.1 

.1 

22.7 

11.3 

26.6 

6.0 

2.1 

1.1 

.6 

.3 

8 

.1 

.0 

.1 

.1 

17.8 

10.9 

83.1 

4.8 

2.0 

1.0 

.5 

.3 

9 

.1 

.0 

.1 

.1 

14.4 

10.5 

23.6 

4.4 

2.0 

1.0 

.5 

.3 

10 

.1 

.0 

.1 

.1 

15.2 

10.1 

15.3 

4.3 

2.0 

1.0 

.5 

.3 

11 

.1 

3.1 

.1 

.1 

45.6 

9.8 

13.6 

4.1 

1.9 

1. 

.5 

.3 

12 

.1 

.3 

.1 

.1 

143.7 

9.4 

12.4 

4.0 

1.9 

1. 

.5 

.3 

13 

.1 

.0 

.1 

.1 

166.3 

9. 1 

11.4 

3.9 

1.8 

.9 

.5 

.3 

14 

.1 

.0 

.1 

.1 

73.6 

8.8 

10.7 

3.8 

1.8 

.9 

.5 

.3 

15 

.1 

.0 

.1 

.1 

55.3 

8.5 

10.0 

3.7 

1.7 

.9 

.5 

.2 

16 

.1 

1.1 

.1 

.1 

44.8 

8.2 

9.5 

3.6 

1.7 

.9 

.5 

.2 

17 

.1 

.1 

.3 

10.2 

37.3 

7.9 

9.8 

3.5 

1.7 

.9 

.5 

.2 

18 

.1 

.0 

34.9 

.9 

31.8 

7.6 

11.1 

3.4 

1.6 

.8 

.4 

.2 

19 

.1 

.0 

2.2 

.1 

28.1 

7.4 

8.3 

3.3 

1.6 

.8 

.4 

.2 

20 

.1 

.0 

.1 

.1 

28.7 

7.2 

8.0 

3.3 

1.6 

.8 

.4 

.2 

21 

.0 

.0 

.1 

.1 

23.4 

6.9 

7.7 

3.2 

1.5 

.8 

.4 

.2 

22 

.0 

.0 

.1 

.1 

21.6 

6.7 

7.4 

3.1 

1.5 

.8 

.4 

.2 

23 

.0 

.0 

.1 

.1 

20.1 

6.5 

7.1 

3.0 

1.5 

.8 

.4 

.2 

24 

.0 

.0 

.1 

. 1 

18.9 

6.3 

6.9 

2.9 

1.4 

.7 

.4 

.2 

25 

.0 

.0 

.1 

.1 

17.8 

6.1 

6.6 

2.9 

1.4 

.7 

.4 

.2 

26 

.0 

.0 

. 1 

.1 

16.9 

5.9 

6.4 

2.8 

1.4 

.7 

.4 

.2 

27 

.0 

.0 

.1 

.1 

16.1 

5.7 

6.2 

2.7 

1.3 

.7 

.4 

.2 

28 

.0 

.0 

.1 

9.9 

15.3 

5.5 

6.0 

2.7 

1.3 

.7 

.4 

.2 

29 

.0 

18.7 

.1 

71.8 

— 

5.4 

5.9 

2.6 

1.3 

.7 

.4 

.2 

30 

.0 

14.1 

. 1 

3.9 


5.2 

5.7 

2.5 

1.2 

.7 

.3 

.2 

31 

.0 


.1 

111.7 


5.1 


2.5 


.6 

.3 


TOTAL 

27. 

38. 

79. 

211. 

1204. 

271. 

432. 

118. 

53. 

28. 

15. 

8. 

IN/AREA 

.060 

,084 

.173 

.462 

2.64 

.594 

.948 

.259 

.116 

.061 

.032 

.317 

WATER YEAR 

1925- 

26 

AC- 

FT 4916. 

INCHES/AREA 

5.45 






CANOAS 

CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZEO DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1926- 

27 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.2 

.1 

.7 

.9 

2.5 

13.4 

20.1 

3.7 

1.7 

.9 

.5 

.3 

2 

.2 

.1 

3.5 

.9 

2.5 

13.8 

16.0 

3.6 

1.7 

.9 

.5 

.2 

3 

.2 

.1 

1.2 

.9 

81.6 

14.9 

21.8 

3.5 

1.7 

.9 

.5 

.2 

4 

.2 

. 1 

.9 

.9 

49.6 

17.5 

7.7 

3.4 

1.6 

.8 

.4 

.2 

5 

.2 


.9 

1. 

20.5 

12.2 

7.4 

3.4 

1.6 

.8 

.4 

.2 

6 

.2 

.1 


22.5 

15.6 

11.3 

7.3 

3.3 

1.6 

.8 

.4 

.2 

7 

.2 

.1 


1.7 

12.5 

10.9 

7. 1 

3.2 

8.8 

.6 

.4 

.2 

8 

.2 

.1 


.9 

10.2 

10.6 

6.9 

3.1 

3.2 

.8 

.4 

.2 

9 

.2 

.1 


.9 

8.7 

44.8 

6.8 

3.0 

1.5 

.8 

.4 

.2 

10 

2.1 

.1 


4.2 

7.5 

18.6 

6.7 

3.0 

1.4 

.7 

.4 

.2 

11 

.3 

.1 


1.1 

6.7 

11.3 

6.5 

2.9 

1.4 

.7 

.4 

.2 

12 

.1 

.6 

1 . 

1. 

6.0 

11.0 

6.4 

2.8 

1.4 

.7 

.4 

.2 

13 

.1 

.1 

.9 

1.0 

6.3 

12.2 

6.2 

2.7 

1.3 

.7 

.4 

.2 

14 

.1 

.1 

.9 

1.0 

26.0 

16.0 

6.0 

2.7 

1.3 

.7 

.4 

.2 

15 

.1 

.1 

.9 

1.0 

22.9 

10.7 

5.8 

2.6 

1.3 

.7 

.4 

.2 

16 

.1 

.1 

.9 

20.3 

74.3 

10.5 

5.7 

2.5 

1.3 

.7 

.3 

.2 

17 

. 1 

.1 

16.0 

7.0 

27.9 

10.2 

5.5 

2.5 

1.2 

.6 

.3 

.2 

18 

.1 

.1 

6.8 

1.3 

43.6 

10. 1 

5.3 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

.2 

19 

.1 

29.6 


10.7 

21.8 

9.9 

5.2 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

.2 

20 

.1 

1.8 

.9 

34.3 

17.7 

9.6 

5.0 

2.3 

1.1 

.6 

.3 

.2 

21 

. 1 

.1 

13. 1 

3.2 

24.6 

9.3 

4.9 

2.3 

1.1 

.6 

.3 

.2 

22 

. 1 

15.2 

4. 1 

2.4 

15.3 

9. 1 

4.8 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

.2 

23 

.1 

7.1 

8.5 

2.3 

26.2 

8.8 

4.6 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

.2 

24 

.1 

84.0 

1.3 

2.3 

45.2 

8.5 

4.5 

2. 1 

1.1 

.6 

.3 

.2 

25 

.1 

8.9 

'• 

2.3 

18.3 

8.2 

4.4 

2.1 

1.0 

.5 

.3 

.2 

26 

. 1 

21.1 

1. 

8.3 

16.2 

7.9 

4.3 

2.0 

1.0 

.5 

.3 

.2 

27 

.1 

39.0 

1. 

3.1 

15.1 

7.7 

4. 1 

2.0 

1. 

.5 

.3 

. 1 

28 

. 1 

4.6 

1. 

3.2 

14.2 

7.4 

4.0 

1.9 

1. 

.5 

.3 

.1 

29 

. 1 

.7 

1. 

2.6 

— 

7.2 

3.9 

1.9 

.9 

.5 

.3 

. 1 

30 

.1 

.7 

1. 

2.5 


7.0 

3.8 

1.8 

.9 

.5 

.3 

. I 

31 

.1 


1 . 

2.5 


6.7 


1.8 


.5 

.3 


TOTAL 

6. 

215. 

76. 

148. 

639. 

367. 

209. 

81. 

48. 

21. 

11. 

6. 

IN/AREA 

.014 

.471 

.167 

.326 

1.40 

.806 

.458 

.178 

.105 

.046 

.024 

.013 


WATER YEAR 1926-27 


AC-FT 3618, 


INCHES/AREA 4.01 


...mAS CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

5 YN THESI 

ZED DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1927- 

28 

DISCHARGE 

IN CU8IC 

FEET PER SECOND 

day 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 


.1 

1. 

.1 

.3 

.6 

1.5 

7.0 

1.9 

.9 

.5 

.3 

. 1 

! 

.1 

. 1 

. 1 

.3 

12.5 

1.5 

36.4 

1.8 

.9 

.5 

.3 

. 1 


. 1 

.1 

.1 

.4 

47.1 

1.5 

16.0 

1.8 

.9 

.5 

.3 

. 1 


. 1 

.1 

.1 

.4 

65.9 

1.4 

4.9 

1.8 

.9 

.5 

.3 

. 1 

5 

.1 

.1 

.1 

.4 

8.9 

1.4 

4.0 

1.7 

.9 

.5 

.2 

. 1 

fy 

.1 

.1 

.1 

.4 

5.9 

1.4 

3.8 

1.7 

.8 

.5 

.2 

. 1 

7 

.1 

.1 

.1 

.4 

4.8 

1.4 

3.6 

1.6 

.8 

.4 

.2 

.1 


.1 

.1 

.1 

.4 

4.1 

1.3 

3.5 

1.6 

.8 

.4 

.2 

. 1 


.1 

3.8 

5.0 

.4 

3.6 

1.3 

3.4 

1.6 

.8 

.4 

.2 

. 1 

10 

.1 

2.5 

23.5 

.4 

3.2 

1.3 

3.3 

1.5 

.8 

.4 

.2 

.1 

| ] 

.1 

.1 

.6 

.4 

2.9 

1.2 

3.2 

1.5 

.8 

.4 

.2 

. 1 

12 

.1 

3.0 

.1 

.4 

2.7 

1.2 

3. 1 

1.5 

.7 

.4 

.2 

. 1 


.1 

14.4 

.1 

.4 

2.6 

1.2 

3.0 

1.4 

.7 

.4 

.2 

. 1 

14 

.1 

.4 

.1 

.4 

2.4 

1.2 

2.9 

1.4 

.7 

.4 

.2 

. 1 

15 

.1 

.1 

.1 

.4 

2.3 

1.1 

2.8 

1.4 

.7 

.4 

.2 

. 1 

16 

.1 

.1 

.1 

.4 

2.2 

1.1 

2.7 

1.3 

.7 

.4 

.2 

. 1 

17 

. 1 

.1 

.1 

.4 

2.2 

1.1 

2.7 

1.3 

.7 

.4 

.2 

. 1 

18 

.1 

.1 

.1 

.4 

2.1 

1 . 1 

2.6 

1.3 

.7 

.4 

.2 

. 1 

19 

.1 

.1 

. 1 

.4 

2.0 

1.0 

2.5 

1.3 

.6 

.3 

.2 

. 1 

20 

. 1 

24.4 

. 1 

.4 

2.0 

1.0 

2.5 

1.2 

.6 

.3 

.2 

. 1 

21 

. 1 

13.9 

.1 

.4 

1.9 

1.0 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

.2 

. 1 

22 

. 1 

.4 

.1 

18.9 

1.9 

1.3 

2.3 

1.2 

.6 

.3 

.2 

. 1 

23 

. 1 

.1 

.1 

12.1 

1.8 

37.3 

2.3 

1.2 

.6 

.3 

.2 

. 1 

24 

. 1 

.1 

.1 

.9 

1.8 

14.9 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

.2 

. 1 

25 

.1 

.1 

18.5 

.5 

1.7 

1 .4 

2.2 

1. 1 

.6 

.3 

.2 

. 1 

26 

4.6 

.1 

1.2 

.5 

1.7 

3.5 

2.1 

1.1 

.6 

.3 

.2 

. 1 

27 

.6 

.1 

.2 

.5 

1.7 

36.6 

2. 1 

1.1 

.5 

.3 

.2 

. 1 

28 

. 1 

.1 

.2 

.6 

1.6 

6.5 

2.0 

1.0 

.5 

.3 

.2 

. 1 

29 

. 1 

.1 

45.1 

13.0 

1.6 

2.3 

2.0 

1.0 

.5 

.3 

.2 

. 1 

30 

14.2 

.1 

3.6 

.9 


2.2 

1.9 

1. 

.5 

.3 

.1 

. 1 

31 

23.5 


.3 

.6 


2.2 


1. 


.3 

. 1 


TOTAL 

46. 

66. 

101. 

57. 

196. 

135. 

135. 

43. 

21. 

12. 

6. 

3. 

in/area 

.100 

.144 

.221 

.126 

.430 

.296 

.297 

.093 

.047 

.026 

.014 

.007 

WATER Y6AR 1927- 

28 

AC- 

FT 1624 

. 

INCHES/AREA 

1.80 






























CANOAS 

CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1929- 

-30 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

3. I 

5.6 

2.7 

1.4 

.7 

.4 

.2 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

2.9 

5.S 

2.6 

1.4 

.7 

.4 

.2 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

14.8 

5.3 

6.8 

1.3 

.7 

.4 

.2 

4 

.0 

.0 

.0 

29.4 

1.4 

81.7 

5.1 

40.6 

1.3 

.7 

.4 

.2 

5 

.0 

.0 

.0 

36.1 

1.4 

117.2 

5.0 

9.5 

1.3 

.7 

.4 

.2 

6 

.0 

.0 

.0 

35.2 

1.4 

50.8 

4.9 

2.6 

1.3 

.7 

.3 

.2 

7 

.0 

.0 

.0 

19.2 

1.3 

33.0 

4.7 

2.5 

1.2 

.6 

.3 

.2 

8 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.3 

25.7 

4.6 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

.2 

9 

.0 

.0 

.0 

11.7 

1.3 

20.6 

4.5 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

.2 

10 

.0 

.0 

5.4 

1.2 

1.2 

16.9 

4.3 

2.3 

1.2 

.6 

.3 

.2 

1 1 

.0 

.0 

.9 

.3 

1.2 

14.3 

4.2 

2.3 

1.1 

.6 

.3 

.2 

12 

.0 

.0 

.0 

41.0 

1.2 

12.4 

4. 1 

2.2 

1. 1 

.6 

.3 

.2 

13 

.0 

.0 

.0 

6.3 

1.2 

10.9 

10.9 

2.2 

1. 1 

.6 

.3 

.2 

14 

.0 

.0 

.0 

14.3 

1.1 

34.6 

29.9 

2.1 

1.1 

.6 

.3 

.2 

15 

.0 

.0 

11.0 

5.6 

1.1 

19. 1 

5.1 

2.1 

1.0 

.5 

.3 

.2 

16 

.0 

.0 

1.8 

6.5 

1.1 

10.5 

3.9 

2.0 

1.0 

.5 

.3 

.2 

17 

.0 

.0 

.0 

1.5 

1.1 

9.4 

3.8 

2.0 

1. 

.5 

.3 

. 1 

18 

.0 

.0 

.0 

1.5 

1.0 

9.0 

3.7 

1.9 

1. 

.5 

.3 

. 1 

19 

.0 

.0 

.0 

1.6 

2.5 

8.7 

3.7 

1.9 

.9 

.5 

.3 

. 1 

20 

.0 

.0 

.0 

1.6 

25.4 

8.4 

3.6 

1.8 

.9 

.5 

.3 

. 1 

21 

.0 

.0 

.0 

1.7 

1.6 

8. 1 

3.5 

1.8 

.9 

.5 

.3 

. 1 

22 

.0 

.0 

.0 

1.6 

21.9 

7.8 

3.4 

1.8 

.9 

.5 

.3 

. 1 

23 

.0 

.0 

.0 

1.7 

3.1 

7.5 

3.3 

1.7 

.9 

.5 

.2 

. 1 

24 

.0 

.0 

.0 

1.7 

6.5 

7.3 

3.2 

1.7 

.9 

.5 

.2 

. 1 

25 

.0 

.0 

.0 

1.7 

21.4 

7.0 

3. 1 

1.6 

.8 

.4 

.2 

.1 

26 

.0 

.0 

.0 

1.7 

10.2 

6.8 

3.0 

1.6 

.8 

.4 

.2 

. 1 

27 

.0 

.0 

.0 

1.6 

9.1 

6.6 

3.0 

1.6 

.8 

.4 

.2 

. 1 

28 

.0 

.0 

.0 

1.6 

3.3 

6.4 

2.9 , 

1.5 

.8 

.4 

.2 

. 1 

29 

.0 

.0 

.0 

1.6 

— 

6.2 

2.8 

3.3 

.8 

.4 

.2 

. 1 

30 

.0 

.0 

.0 

1.6 


6.0 

2.8 

2.3 

.8 

.4 

.2 

. 1 

31 

.0 


.0 

1.6 


5.8 


1.4 


.4 

.2 


TOTAL 

1. 

0 

20. 

232. 

128. 

579. 

153. 

115. 

31. 

17. 

9. 

5. 

IN/AREA 

.002 

.001 

.043 

.508 

.281 

1.27 

.336 

.253 

.069 

.037 

.020 

.0 10 


HATER YEAR 1929-30 AC-FT 2556. INCHES/AREA 2.83 


CANOAS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1930-31 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV DEC JAN FEB 

1 .1 .1 .0 66.2 1.8 

2 .1 .1 .0 43.0 1.8 

3 .1 .1 .0 3.3 2.8 

4 .1 .1 .0 .2 2.5 

5 .1 .1 .0 61.T 1.7 

6 .1 .1 .0 7.0 1.7 

7 .1 .1 .0 15.0 1.7 

8 .1 .1 .0 3.6 1.7 

9 .1 .1 .0 1.1 1.6 

10 .1 .0 .0 1.0 1.6 

11 .1 .0 .0 1.1 1.6 

12 1.7 .0 .0 1.1 1.6 

13 .4 4.3 .0 21.2 3.7 

1** . 1 .4 .0 9.0 31.3 

15 .1 3.8 .0 1.7 5.9 

16 .1 .5 .0 1.6 2.0 

17 .1 .0 .0 1.6 2.0 

18 .1 .0 .0 1.6 2.6 

19 .1 .0 .0 1.6 10.9 

20 .1 .0 .0 1.6 2.4 

21 .1 .0 .0 1.6 2.2 

22 .1 .0 .0 7.3 2.2 

23 .1 .0 .0 6.8 2.2 

24 .1 .0 .0 1.9 2.2 

25 .1 .0 .0 1.8 2.2 

26 .1 3.0 .0 1.8 2.2 

27 .1 2.9 .0 1.9 2.1 

28 .1 .1 .0 1.9 2.1 

29 .1 .0 .0 1.9 - 

30 .1 .0 .0 1.8 

31 .1 10.9 1.8 

TOTAL 5. 16. 12. 275. 100. 

IN/AREA .010 .035 .026 .604 .220 


MAR APR HAY JUN JUL AUG SEPT 

2.1 1.0 .6 .4 .2 .1 .1 

2.0 1.0 .6 .3 .2 .1 .1 

2.0 1.0 .S .3 .2 .1 .1 

1.9 1. .5 .3 .2 .1 .1 

1.9 1. .5 .3 .2 .1 .1 

1.9 .9 .5 .3 .2 .1 .0 

1.8 .9 .5 .3 .2 .1 .0 

1.8 .9 .5 .3 .2 .1 .0 

1.7 .9 .5 .3 .2 .1 .0 

1.7 .9 .5 .3 .2 .1 .0 

3.8 .8 .5 .3 .2 .1 .0 

2.3 .8 .4 .3 .2 .1 .0 

1.6 .8 .4 .3 .1 .1 .0 

1.5 .8 .4 .3 .1 .1 .0 

1.5 .8 .4 .3 .1 .1 .0 

1-5 .8 .4 .3 .1 .1 .0 

1.4 .7 .4 .3 .1 .1 .0 

7-3 .7 .4 .2 .1 .1 .0 

2.0 .7 .4 .2 .1 .1 .0 

1-4 .7 .4 .2 .1 .1 .0 

1.3 .7 .4 .2 .1 .1 .0 

1.3 .7 .4 .2 .1 .1 ,Q 

1-3 .7 .4 .2 .1 .1 .0 

2.8 .6 45.8 .2 .1 .1 .0 

1.6 .6 34.1 .2 .1 .1 .0 

1.2 17.5 1.1 .2 .1 ,1 .0 

1.2 3.7 .4 .2 .1 .1 .0 

1.1 .6 .4 .2 .1 .1 .0 

1.1 .6 .4 .2 .1 .1 .0 

1*1 .6 .4 .2 .1 .1 .0 

1*1 .4 .1 .1 

59. 43. 93. 8. 4. 2. 1. 

.129 .095 .205 .018 .010 .005 .003 


WATER YEAR 1930-31 


AC-FT 1227, 


INCHES/AREA 1.36 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
WATER YEAR 1931-32 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

FEB HAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

24.3 8.7 3.6 1.7 .9 .5 .3 .1 

7.6 8.4 3.5 1.7 .9 .5 .2 .1 

5.4 8.1 3.4 20.7 .9 .5 .2 .1 

5.3 7.8 3.3 5.4 .8 .4 .2 .1 

6.8 7.6 3.3 1.7 .8 .4 .2 .1 

49.4 7.3 3.2 1.6 .8 .4 .2 .1 

22.9 7.1 3.1 1.5 .8 .4 .2 .1 

107.2 6.9 3.0 1.5 .8 .4 .2 .1 

106.9 6.7 2.9 1.5 .8 .4 .2 .1 

52.9 6.5 2.9 1.4 .7 .4 .2 .1 



.0 

.0 

22.1 

2.7 

41.2 

6.3 

2.8 

1.4 

.7 

.4 

.2 

11 

.0 

.0 

1.9 

2.7 

33.3 

6.1 

2.7 

1.4 

.7 

.4 

.2 

12 

13 

.0 

.0 

35.0 

3.4 

27.7 

5.9 

2.7 

1.3 

.7 

.4 

.2 


.0 

43.3 

38.3 

11.7 

23.6 

19.5 

2.6 

1.3 

.7 

.4 

.2 

14 

15 

.0 

34.3 

.9 

102.5 

20.6 

7.4 

2.5 

1.3 

.7 

.4 

.2 

16 

.0 

1.0 

.2 

29.0 

18.4 

5.6 

2.5 

1.3 

.7 

.4 

.2 

17 

.0 

.1 

.2 

19.8 

16.7 

5.5 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

.2 

18 

.0 

.1 

.2 

15.4 

15.4 

5.3 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

.2 


.0 

• 1 

.2 

12.3 

14.3 

5.2 

2.3 

1.2 

.6 

.3 

.2 

20 

.0 

.5 

2.4 

10.2 

13.4 

5.0 

2.2 

1.2 

.6 

.3 

.2 


.6 .3 .2 .1 

.6 .3 .2 .1 

.6 .3 .2 .1 

.6 .3 .2 .1 

.5 .3 .2 .1 

.5 .3 .2 .1 

.5 .3 .1 .1 

.5 .3 .1 .1 

.5 .3 .1 .1 

.5 .3 .1 .1 

.3 .1 

TOTAL 0 97. 252. 311. 709. 194. 77. 63. 20. 11. 6. 3. 

IN/AREA .002 .213 .553 .683 1.56 .425 .169 .137 .044 .024 .013 .007 

WATER YEAR 1931-32 AC-FT 3453. INCHES/AREA 3.83 


CANOAS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1932- 

33 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

} 

. 1 

.0 

1. 

.2 

15.1 

2.8 

1.8 

.9 

.5 

.3 

.1 

.1 

2 

.1 

.0 

.0 

.2 

12.1 

2.7 

1.7 

.9 

.S 

.3 

.1 

.1 

3 

. 1 

.0 

.0 

.2 

9.9 

2.6 

1.7 

.9 

.5 

.2 

. 1 

. 1 

4 

.1 

.0 

.0 

.2 

8.4 

2.6 

1.7 

.9 

.5 

.2 

. 1 

. 1 

5 

.1 

.0 

.0 

.2 

7.2 

2.5 

1.6 

.8 

.4 

.2 

.1 

.1 

6 

.1 

.0 

.0 

.2 

6.4 

2.4 

1.6 

.8 

.4 

.2 

.1 

.1 

7 

.1 

.0 

.0 

.2 

5.8 

2.4 

1.6 

3.5 

.4 

.2 

. 1 

. 1 

8 

.1 

.0 

.0 

.2 

5.3 

2.3 

1.5 

1.1 

.4 

.2 

.1 

. 1 

9 

.1 

.0 

.5 

.2 

5.0 

2.3 

1.5 

.8 

.4 

.2 

. 1 

. 1 

10 

.1 

.0 

.0 

.2 

4.7 

2.2 

1.5 

.8 

.4 

.2 

.1 

. 1 

11 

.1 

.0 

.0 

.2 

10.4 

2.2 

1.4 

.7 

.4 

.2 

.1 

.1 

12 

.1 

.0 

.0 

.2 

14.0 

16.2 

1.4 

.7 

.4 

.2 

.1 

.1 

13 

.1 

.0 

.0 

.2 

4.4 

5.3 

1.4 

.7 

.4 

.2 

.1 

• 1 

14 

.1 

.0 

.0 

.2 

4.1 

2.2 

1.3 

.7 

.4 

.2 

.1 

. 1 

15 

.1 

.0 

.0 

1.5 

4.0 

2.1 

1.3 

.7 

.4 

.2 

.1 

.1 

16 

.1 

.0 

3.1 

.6 

3.9 

14.4 

1.3 

.7 

.4 

.2 

.1 

. 1 

17 

.1 

.0 

6.3 

.2 

3.8 

3.2 

1.2 

.7 

.3 

.2 

. 1 

. 1 

18 

.1 

.0 

.1 

35.8 

3.7 

2.2 

1.2 

.6 

.3 

.2 

.1 

. 1 

19 

. 1 

.0 

25.7 

33.6 

3.6 

2.2 

1.2 

.6 

.3 

.2 

. 1 

. 1 

20 

.0 

.0 

6.2 

4.2 

3.5 

2.1 

1.2 

.6 

.3 

.2 

.1 

. 1 

21 

.0 

.0 

25.6 

7.4 

3.4 

2.1 

1.1 

.6 

.3 

.2 

.1 

.0 

22 

.0 

.0 

2.0 

4.2 

3.3 

2.1 

1.1 

.6 

.3 

.2 

. 1 

.0 

23 

.0 

.0 

41.4 

29.6 

3.2 

4. 1 

1.1 

.6 

.3 

.2 

.1 

.0 

24 

.0 

.0 

4.0 

14.0 

3.2 

2.0 

1.1 

.6 

.3 

.2 

. 1 

.0 

25 

.0 

.0 

.2 

14.5 

3.1 

1.9 

1.0 

.6 

.3 

.2 

.1 

.0 

26 

.0 

.0 

.2 

2.5 

3.0 

1.9 

1.0 

.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

27 

.0 

.0 

.2 

61.4 

2.9 

1.9 

1.0 

.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

28 

.0 

.0 

.2 

25.0 

2.8 

19.2 

1. 

.5 

.3 

.1 

.1 

.0 

29 

.0 

.8 

.2 

75.0 

— 

3.2 

1. 

.5 

.3 

.1 

. 1 

.0 

30 

.0 

5.7 

.2 

28.6 


1.9 

.9 

.5 

.3 

. 1 

.1 

.0 

31 

.0 


.2 

19.4 


1.8 


.5 


. 1 

. 1 


total 

2. 

7. 

118. 

361. 

160. 

1 19. 

39. 

24. 

11. 

6. 

3. 

2. 

INZAREA 

.004 

.016 

.258 

.792 

.351 

.261 

.086 

.053 

.024 

.013 

.007 

.004 

«ater YEAR 

1932- 

33 

AC- 

FT 1686 

. 

INCHES/AREA 

1.87 

























, CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA 
Resized daily flow 

OCT NOV DEC JAN 
day 


1 

2 

3 

4 

5 


6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


26 

27 

28 

29 

30 

31 


5.8 

.7 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.2 

.2 

.2 

22. 1 
4.0 
.3 
.2 
15.2 

1.5 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 



TOTAL 55. 4. 52. SS. 

IN/AREA .120 .008 .115 .121 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
WATER YEAR 1935-36 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

109.6 

13.6 

5.0 

2.8 

1.6 

.7 

.4 

.2 

15.4 

13.0 

4.8 

2.8 

1.3 

.7 

.4 

.2 

1.3 

12.5 

30.8 

2.7 

1.3 

.7 

.4 

.2 

1.0 

12.0 

19.7 

2.6 

1.3 

.7 

.4 

.2 

1.1 

11.5 

5.5 

2.6 

1.3 

.? 

.4 

.2 

1.1 

11.1 

5.2 

2.5 

1.2 

.7 

.3 

.2 

1.1 

10.6 

5.2 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

.2 

1.1 

10.2 

5.2 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

.2 

1.1 

9.9 

5. 1 

2.3 

1.2 

.6 

.3 

.2 

4.9 

9.5 

4.9 

2.3 

1.1 

.6 

.3 

.2 

74.9 

9.1 

4.8 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

.2 

57.2 

8.8 

4.7 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

.2 

29.9 

8.5 

4.5 

2. 1 

1.1 

.6 

.3 

.2 

12.5 

8.2 

4.4 

2.8 

1.0 

.6 

.3 

.2 

10 

8.0 

4.3 

2.1 

1.0 

.5 

.3 

.2 

8.9 

7.7 

4.2 

2.0 

1. 

.5 

.3 

. 1 

12.3 

7.4 

4. 1 

1.9 

1. 

.5 

.3 

. 1 

71.7 

7.2 

4.0 

1.9 

1. 

.5 

.3 

. 1 

25.5 

7.0 

3.9 

1.8 

.9 

.5 

.3 

. 1 

22.6 

6.8 

3.7 

1.8 

.9 

.5 

.3 

. 1 

22.0 

6.5 

3.7 

1.8 

.9 

.5 

.3 

. 1 

51.6 

6.3 

3.6 

1.7 

.9 

.5 

.2 

.1 

25.3 

6.2 

3.5 

1.7 

.9 

.5 

.2 

. 1 

20.5 

17.1 

3.4 

1.6 

.8 

.4 

.2 

. 1 

22.9 

7.0 

3.3 

1.6 

.6 

.4 

.2 

.1 

17.5 

5.7 

3.2 

1.6 

.6 

.4 

.2 

. 1 

16.1 

5.5 

3.1 

1.5 

.8 

.4 

.2 

.1 

15.1 

5.4 

3.0 

11.9 

.8 

.4 

.2 

. 1 

14.3 

5.2 

3.0 

2.0 

.8 

.4 

.2 

. 1 


20.6 

2.9 

15.3 

.7 

.4 

.2 

.1 


9.0 


11. 1 


.4 

.2 


669. 

287. 

167. 

98. 

31. 

17. 

9. 

5. 

1.47 

.630 

.366 

.215 

.068 

.037 

.019 

.010 


WATER YEAR 1935-36 AC-FT 2866. INCHES/AREA 3.18 


CANOAS 

CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1936-37 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

.5 

.0 

1.1 

20.9 

11.6 

42. 1 

9.2 

3.4 

1.6 

.8 

.4 

2 

. 1 

.1 

.0 

.8 

45.6 

11.3 

38.0 

8.9 

3.3 

1.6 

.8 

.4 

3 

.1 

.1 

.0 

.8 

18.7 

11.0 

34.7 

8.5 

3.2 

1.5 

.6 

.4 

4 

.1 

.1 

.0 

.8 

37.0 

10.6 

32.0 

8.2 

3.2 

1.5 

.8 

.4 

5 

.1 

.1 

.0 

14.0 

57.5 

10.3 

29.7 

7.9 

3.1 

1.5 

.7 

.4 

6 

.1 

.1 

.0 

4.8 

45.6 

9.9 

33.5 

7.7 

3.0 

1.4 

.7 

.4 

7 

.1 

.1 

.0 

1.2 

22.9 

9.5 

26.4 

7.4 

2.9 

1.4 

.7 

.4 

8 

.1 

.1 

.0 

1.1 

18.0 

9.2 

25.8 

7. 1 

2.8 

1.4 

.7 

.4 

9 

.1 

.1 

.0 

1.1 

15.4 

8.9 

26.6 

6.9 

2.8 

1.3 

.7 

.4 

10 

.1 

.1 

.0 

1.2 

13.5 

8.6 

22.6 

6.7 

2.7 

1.3 

.7 

.3 

11 

. 1 

.1 

.0 

6.6 

17.2 

10.7 

21.4 

6.5 

2.6 

1.3 

.7 

.3 

12 

.1 

.1 

.0 

4.8 

12.7 

51.4 

20.4 

6.2 

2.6 

1.3 

.6 

.3 

13 

. 1 

. 1 

.0 

1.4 

81.7 

35.7 

19.4 

6.0 

2.5 

1.2 

.6 

.3 

14 

.1 

.1 

.0 

1.3 

82.3 

16.4 

18.5 

5.8 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

15 

.1 

.1 

54.4 

1.4 

41.8 

21 .8 

17.7 

5.7 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

16 

.1 

.1 

7.2 

2.6 

33. 1 

19.9 

16.8 

5.5 

2.3 

1.1 

.6 

.3 

17 

.1 

. 1 

.2 

1.5 

27.4 

28.2 

16.1 

5.3 

2.3 

1.1 

.6 

.3 

18 

.1 

.1 

. 1 

1.7 

23.2 

23.8 

15.4 

5.2 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

19 

. 1 

.1 

. I 

1.7 

20.1 

15.9 

14.7 

5.0 

2.1 

1.1 

.6 

.3 

20 

.1 

.1 

. 1 

1.7 

17.9 

14.8 

14. 1 

4.8 

2.1 

1.0 

.5 

.3 

21 

. 1 

. 1 

. 1 

1.7 

16. 1 

379.7 

13.5 

4.7 

2.0 

1.0 

.5 

.3 

22 

. 1 

.1 

.1 

1.7 

14.8 

234.4 

13.0 

4.6 

2.0 

1.0 

.5 

.3 

23 

. 1 

. 1 

.1 

1.7 

13.7 

126.6 

12.4 

4.4 

1.9 

1. 

.5 

.3 

24 

.1 

.1 

.4 

1.7 

12.8 

234.6 

11.9 

4.3 

1.9 

1. 

.5 

.3 

25 

.1 

.1 

.3 

1.7 

26. 1 

122.4 

11.5 

4.2 

1.9 

.9 

.5 

.3 

26 

.1 

. 1 

34.0 

1.7 

13.5 

91.7 

18.5 

4. 1 

1.8 

.9 

.5 

.3 

27 

.1 

.0 

34.8 

1.7 

12.2 

103.6 

14.0 

3.9 

1.8 

.9 

.5 

.2 

28 

.1 

.0 

4. 1 

11.0 

11.9 

79.7 

10.3 

3.8 

1.7 

.9 

.5 

.2 

29 

.1 

.0 

.3 

11.3 

— 

63.6 

9.9 

3.7 

1.7 

.9 

.4 

.2 

30 

37.0 

.0 

30.9 

88.5 


54.3 

9.5 

3.6 

1.6 

.8 

.4 

.2 

31 

22.1 


21.5 

28.3 


47.4 


3.5 


.8 

.4 


total 

62. 

2. 

189. 

203. 

774. 

1078. 

611. 

179. 

72. 

36. 

19. 

0 

IN/AREA 

.135 

.005 

.415 

.445 

1.70 

4. 12 

1.34 

.394 

.158 

.080 

.041 

.021 


WATER YEAR 1936-37 


AC-FT 7987, 


INCHES/AREA 8.85 



















CANOAS CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

OISTRICT 

SYNTHESIZED OAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1937- 

•38 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.2 

.1 

.1 

.6 

116.4 

47.8 

19.2 

6.2 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

2 

19.2 

.1 

.1 

.6 

50.4 

111.8 

18.2 

5.7 

2.3 

1.1 

.6 

.3 

3 

5. I 

.1 

.1 

.6 

92.0 

74.8 

17.3 

5.6 

2.3 

1.1 

.6 

.3 

4 

.3 

. 1 

.1 

.6 

98.3 

54.2 

20.5 

5.4 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

5 

.2 

.1 

.1 

.6 

58.0 

46.5 

28.3 

5.2 

2.2 

1.1 

.5 

.3 

6 

.2 

.1 

.1 

.6 

49.8 

41.3 

15.4 

5.1 

2.1 

1.0 

.5 

.3 

7 

.2 

.1 

.1 

.6 

36.2 

37.3 

14.5 

4.9 

2.1 

1.0 

.5 

.3 

8 

.2 

.1 

. 1 

.5 

30.5 

34.1 

13.9 

4.7 

2.0 

1. 

.5 

.3 

9 

.2 

.1 

1.2 

.5 

28.9 

31.5 

13.3 

4.6 

2.0 

1. 

.5 

.3 

10 

.2 

.1 

64.5 

.5 

55.0 

29.3 

12.7 

4.5 

1.9 

1. 

.5 

.3 

11 

.2 

33.8 

98.4 

.5 

187.5 

35.9 

12.2 

4.3 

1.9 

.9 

.5 

.3 

12 

.2 

2.4 

10.9 

.5 

124.5 

49.6 

11.7 

4.2 

1.8 

.9 

.5 

.2 

13 

.2 

.5 

.9 

.5 

103.2 

52.7 

11.2 

4.1 

1.8 

.9 

.5 

.2 

14 

2.3 

15.5 

.5 

.5 

101.0 

36.9 

10.8 

3.9 

1.7 

.9 

.5 

.2 

15 

1.4 

.5 

.5 

.6 

71.1 

32.6 

10.3 

3.8 

1.7 

.9 

.4 

.2 

16 

.2 

.1 

.5 

4.0 

60.5 

70.1 

9.9 

3.7 

1.7 

.8 

.4 

4.1 

17 

.2 

2.4 

.6 

6.9 

52.7 

57.6 

9.5 

3.6 

1.6 

.8 

.4 

.6 

18 

.2 

.2 

.6 

2.5 

50.6 

44.4 

9.2 

3.5 

1.6 

.8 

.4 

.2 

19 

.2 

. 1 

.6 

39.3 

43.4 

39.0 

8.8 

3.4 

1.5 

.8 

.4 

.2 

20 

.2 

.1 

.6 

7.3 

39.7 

40.3 

8.5 

3.3 

1.5 

.8 

.4 

.2 

21 

.2 

.1 

.6 

1 . 

36.8 

34.1 

8.2 

3.2 

1.5 

.8 

.4 

.2 

22 

. 1 

.1 

.6 

.9 

34.3 

30.8 

7.9 

3.1 

1.4 

.7 

.4 

.2 

23 

.1 

4. 1 

.6 

.9 

32.2 

30.3 

7.6 

3.1 

1.4 

.7 

.4 

.2 

24 

.1 

.6 

.6 

.9 

30.3 

41.9 

8.4 

3.0 

1.4 

.7 

.4 

.2 

25 

.1 

.1 

.6 

.9 

28.6 

28.1 

10.4 

2.9 

1.3 

.7 

.4 

.2 

26 

. 1 

.1 

.6 

.9 

27.1 

26.2 

7.0 

2.8 

1.3 

.7 

.4 

.2 

27 

.1 

.1 

.6 

.9 

25.7 

24.8 

6.6 

2.7 

1.3 

.7 

.3 

.2 

28 

.1 

.1 

.6 

58.0 

30.9 

23.5 

11.5 

2.7 

1.2 

.6 

.3 

.2 

29 

, 1 

.1 

.6 

40.8 

— 

22.3 

9.8 

2.6 

1.2 

.6 

.3 

.2 

30 

.1 

.1 

.6 

6.8 


21.2 

11.6 

2.5 

1.2 

.6 

.3 

.2 

31 

.1 


.6 

94.1 


20.1 


2.5 


.6 

.3 


TOTAL 

33. 

62. 

188. 

274. 

1695. 

1271. 

365. 

121. 

51. 

26. 

14. 

11. 

IN/AREA 

.072 

.137 

.412 

.602 

3.72 

2.79 

.800 

.265 

.113 

.058 

.030 

.025 

WATER YEAR 

1937- 

38 

AC- 

FT 8141 

. 

INCHES/AREA 

9.02 






CANOAS 

CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

OISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1938- 

39 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.2 

.2 

9.1 

.3 

1.2 

2.8 

3.2 

1.6 

.8 

.4 

.2 

. 1 

2 

32.9 

.1 

.3 

.3 

1.2 

2.7 

18.4 

1.6 

.8 

.4 

.2 

. 1 

3 

4.3 

.1 

18.6 

.3 

55.8 

2.6 

3.6 

1.5 

.8 

.4 

.2 

. 1 

4 

.2 

.1 

2.4 

.3 

10.4 

2.6 

3.0 

1.5 

.8 

.4 

.2 

.1 

5 

.2 

• 1 

.2 

62.7 

4.4 

2.5 

2.9 

1.5 

.7 

.4 

.2 

. 1 

6 

.2 

.1 

. 1 

23.9 

3.9 

2.5 

2.9 

1.4 

.7 

.4 

.2 

. 1 

7 

.2 

.1 

.2 

1.1 

8.1 

2.4 

2.8 

1.4 

.7 

.4 

.2 

.1 

8 

.2 

.1 

.2 

.7 

23.1 

54.4 

2.7 

1.4 

.7 

.4 

.2 

. 1 

9 

.1 

.1 

.2 

.7 

5.6 

99.3 

2.7 

1.3 

.7 

.4 

.2 

.1 

10 

. 1 

.1 

.2 

.7 

5.0 

19.0 

2.6 

1.3 

.7 

.4 

.2 

. 1 

11 

.1 

.1 

.2 

.8 

4.8 

10.9 

2.5 

1.3 

.7 

.4 

.2 

. 1 

12 

.1 

.1 

.2 

.8 

4.6 

9. 1 

2.5 

1.2 

.6 

.3 

.2 

. 1 

13 

.1 

.1 

.2 

.8 

4.4 

7.9 

3.9 

1.2 

.6 

.3 

.2 

5.6 

14 

.1 

.1 

.8 

.8 

4.3 

7.0 

2.5 

1.2 

.6 

.3 

.2 

1.5 

15 

.1 

.1 

1.9 

.8 

4.2 

6.3 

2.3 

1.2 

.6 

.3 

.2 

. 1 

16 

.! 

.1 

.2 

.8 

4.0 

5.8 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

.2 

. 1 

17 

. 1 

.1 

.2 

.8 

3.9 

5.4 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

.2 

. 1 

18 

. 1 

.1 

1.1 

.8 

3.8 

5. 1 

2.1 

1.1 

.6 

.3 

.2 

. 1 

19 

.1 

.1 

23.1 

.8 

3.6 

4.8 

2.1 

1.1 

.6 

.3 

.2 

. 1 

20 

.1 

.1 

9. 1 

.8 

3.5 

4.6 

2.0 

1.0 

.5 

.3 

.2 

. 1 

21 

.1 

.1 

.4 

.8 

3.4 

4.4 

2.0 

9.7 

.S 

.3 

.2 

. 1 

22 

. 1 

. 1 

.3 

.7 

3.3 

4.3 

2.0 

1.5 

.5 

.3 

. 1 

. 1 

23 

. 1 

. 1 

.3 

.7 

3.2 

4.1 

1.9 

1. 

.5 

.3 

. 1 

. 1 

24 

. 1 

. 1 

.3 

.7 

3.2 

4.0 

1.9 

1. 

.5 

.3 

.1 

. 1 

25 

.1 

.1 

.3 

.7 

3.1 

3.8 

1.8 

.9 

.5 

.3 

.1 

. 1 

26 

.1 

.1 

.3 

.7 

3.0 

5.8 

1.8 

.9 

.5 

.3 

. 1 

. 1 

27 

.1 

.1 

.3 

3.0 

2.9 

3.8 

1.7 

.9 

.5 

.3 

. 1 

. 1 

28 

.1 

.1 

.3 

8.5 

2.9 

3.5 

1.7 

.9 

.5 

.2 

.1 

. 1 

29 

.5 

48.9 

.3 

2.5 

-- 

3.4 

1.7 

.9 

.5 

.2 

. 1 

. 1 

30 

17.2 

15.9 

.3 

47.3 


3.4 

1.6 

.8 

.4 

.2 

.1 

. 1 

31 

5.0 


.3 

3.6 


3.3 


.8 


.2 

.1 


TOTAL 

63. 

67. 

72. 

169. 

185. 

302. 

87. 

45. 

18. 

10. 

5. 

0 

IN/AREA 

.139 

.148 

.158 

.370 

.405 

.662 

.191 

.099 

.040 

.022 

.012 

.021 


MATER YEAR 1938-39 


AC-FT 2046, 


INCHES/AREA 2.27 



, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

WATER YEAR 1939-40 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

.0 

22.3 

41.9 

87.3 

68.0 

.0 

36.7 

9.7 

69.0 

54.5 

.0 

2.6 

20.9 

56.6 

55.9 

.0 

11.4 

8. 1 

47.6 

53.4 

.0 

6.0 

6.0 

41.0 

39.8 

.0 

10.4 

5.6 

36.1 

34.7 

.0 

33.6 

5.4 

32.4 

31.0 

.0 

36.4 

5.3 

29.6 

28.1 

.0 

10.2 

5.1 

27.3 

25.7 

23.2 

54.7 

5.0 

25.5 

23.8 

5.9 

38.3 

4.8 

24.2 

22.2 

.1 

8.6 

4.7 

23.0 

20.8 

.0 

6.4 

8.8 

21.9 

19.6 

.0 

5.2 

86.5 

20.8 

18.5 

.0 

4.4 

16.9 

19.8 

17.5 

.0 

3.8 

12.0 

18.9 

16.7 

.0 

3.4 

38.7 

18.0 

15.9 

.0 

3.1 

17.0 

17.2 

15.2 

.0 

2.9 

13.1 

16.4 

14.5 

.0 

2.7 

11.4 

15.7 

13.9 

.0 

2.6 

10.2 

15.0 

13.3 

.0 

2.5 

17.0 

14.3 

12.7 

.0 

2.4 

11.1 

13.8 

12.2 

.0 

2.3 

8.6 

20.9 

11.7 

.0 

14.3 

71.4 

16.5 

15.1 

.0 

11.0 

39.0 

25.2 

12.3 

.0 

2.7 

169.4 

46.9 

10.5 

.0 

2.5 

170.2 

14.8 

10. 1 

.0 

2.5 

143.0 

16.5 

9.7 

.0 

2.5 


168.0 

9.3 

.0 

3.4 


117.1 


30. 

352. 

967. 

1117. 

706. 

.066 

.773 

2.12 

2.45 

1.55 


MAY JUN JUL AUG SEPT 

9.0 3.4 1.6 .8 .4 

8.7 3.3 1.6 .8 .4 

8.4 3.2 1.5 .8 .4 

8.1 3.1 1.5 .8 .4 

7.8 3.1 1.5 .7 .4 

7.5 3.0 1.4 .7 .4 

7.3 2.9 1.4 .7 .4 

7.0 2.8 1.4 .7 .4 

6.8 2.8 1.3 .7 .4 

6.6 2.7 1.3 .7 .4 

6.4 2.6 1.3 .7 .3 

6.2 2.6 1.3 .6 .3 

6.0 2.5 1.2 .6 .3 

5.8 2.4 1.2 .6 .3 

5.6 2.4 1.2 .6 .3 

5.4 2.3 1.1 .6 .3 

5.3 2.3 1.1 .6 .3 

5.1 2.2 l.l -6 .3 

5.0 2.1 1.1 *6 .3 

4.8 2.1 1.1 .5 .3 

4.7 2.0 1.0 .5 .3 

4.5 2.0 1.0 .5 .3 

4.4 1.9 1. .5 .3 

4.3 1.9 1. .5 .3 

4.1 1.9 .9 .5 .3 

4.0 1.8 .9 .5 .3 

3.9 1.8 .9 .5 .2 

3.8 1.7 .9 .5 .2 

3.7 1.7 .9 .5 .2 

3.6 1.7 .8 .4 .2 

3.5 -8 .4 

177. 72. 36. 19. 0 

.389 .158 .080 .041 .021 


WATER YEAR 1939-40 AC-FT 7017. INCHES/AREA 7.78 


CANOAS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOM 

OAY OCT NOW DEC JAN 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
WATER YEAR 1940—41 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


.2 .2 .1 6.0 12.4 

.2 5.8 .1 5.3 11.9 

.2 3.8 .1 6.7 11.5 

.2 .4 .1 17.1 11.0 

.2 .1 .1 12.7 12.7 

.2 .1 .1 4.9 43.0 

.2 .1 .1 4.4 13.4 

.2 .1 .1 4.2 38.1 

.2 .1 .1 4.2 59.2 

.2 .1 .1 4.2 33.1 

.2 .1 .1 4.1 39.5 

.2 .1 .1 4.0 31.4 

.2 .1 .1 19.2 26.6 

.2 .1 .1 17.9 24.8 

.2 .1 .1 17.9 24.7 


99.4 65.2 14.0 4.4 1.9 

105.9 59.7 13.1 4.3 1.9 

105.7 41.4 12.6 4.1 1.8 

84.2 178.3 12.1 4.0 1.8 

68.9 112.8 11.6 3.9 1.7 

60.1 69.7 11.1 3.8 1.7 

53.5 57.6 10.7 3.7 1.7 

48.2 49.1 10.2 3.6 1.6 

44.0 69.2 9.8 3.5 1.6 

40.5 86.7 9.4 3.4 1.5 

37.5 71.4 9.1 3.3 1.5 

35.0 51.4 8.9 3.2 1.5 

32.8 44.6 12.8 3.1 1.4 

52.8 39.6 8.3 3.0 1.4 

31.3 35.6 7.9 2.9 1.4 


.9 

.9 

.9 

.9 


.9 


.8 

.7 

.7 

.7 


.7 



16 

17 

18 

19 

20 


.2 .1 6.4 8.1 

.2 2.7 11.9 5.6 

.2 2.3 70.2 5.6 

.2 .1 5.0 32.9 

.2 .1 .2 68.7 


27.6 

29.1 

32.4 

46.3 

27.6 

29.7 

28.4 

26.1 

27.5 

26.2 

24.8 

25.6 

28.1 

23.5 

23.9 


7.6 2.8 1.3 .7 

7.3 2.8 1.3 .7 

7.0 2.7 1.3 .6 

6.8 2.6 1.3 .6 

6.5 2.6 1.2 .6 


.4 

.3 

.3 

.3 


.3 


21 .2 .1 13.3 38.9 84.8 

22 .1 .1 37.1 25.4 77.0 

23 .1 .1 52.4 37.6 50.7 

24 3.3 .1 38.1 25.5 59.1 

25 1. .1 13.9 18.7 41.0 

26 .1 .1 8.8 17.0 78.1 

27 .1 .1 44.7 15.9 51.2 

28 .1 .1 35.7 15.0 86.0 

29 .1 .1 10.6 14.2 - 

30 .1 .1 8.3 13.6 

31 .1 6.9 13.0 

TOTAL 9. 17. 364. 439. 1078. 

IN/AREA .020 .038 .800 1.07 2.37 


22.3 22.5 6.3 2.5 1.2 

21.2 21.2 6.1 2.4 1.2 .6 

20.1 20.0 5.9 2.4 1.1 .6 

19.1 19.0 5.7 2.3 1.1 «6 

18.2 18.0 5.5 2.2 1.1 -6 

17.4 17.1 5.3 2.2 1.1 .5 

16.6 16.3 5.2 2.1 1.0 .5 

28.0 15.6 5.0 2.1 1.0 .5 

26.2 24.1 4.8 2.0 1. *5 

15.5 27.4 4.7 2.0 1. -5 

105.6 4.5 1. -5 

1341. 1373. 256. 90. 43. 21. 

2.94 3.01 .562 .197 .094 .047 


.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 


11 . 

.024 


WATER YEAR 1940-41 


AC-FT 10082, 


INCHES/AREA 11.17 










CANOAS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 

DAY OCT NOV DEC JAN 


SANTA CLARA COUNTY FUOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
WATER YEAR 1941-42 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

FE8 MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 


.3 

.1 

.5 

15.4 

32.5 

14.3 

.3 

.1 

4.8 

12.6 

42.1 

13.7 

.2 

.1 

30.5 

10.9 

30.8 

13.2 

.2 

.1 

1. 

9.7 

49.5 

12.7 

.2 

.1 

.2 

8.8 

61.8 

12.2 

.2 

.1 

.2 

8. 1 

53.9 

11.7 

.2 

.1 

.2 

9.4 

41.3 

11.2 

.2 

.1 

.2 

8.5 

36.5 

10.8 

.2 

.1 

.2 

7.1 

33.2 

10.4 

.2 

.1 

.2 

6.8 

30.5 

22.4 

.2 

.1 

.2 

6.6 

28.3 

30.0 

.2 

.1 

2.7 

6.4 

26.5 

10.6 

.2 

.1 

1.0 

6.2 

24.9 

27.9 

.2 

.1 

88.0 

6.0 

47.1 

48.7 

.2 

.1 

9. 1 

5.8 

42.1 

28.2 

.2 

.1 

16.8 

5.6 

26.9 

21.9 

.2 

. 1 

3. 1 

5.4 

25.0 

19.2 

.2 

.1 

1.2 

5.3 

23.6 

17.2 

.2 

.1 

1.2 

5.1 

22.3 

15.6 

.2 

• 1 

7.2 

5.0 

21.2 

14.4 


8.0 10.7 3.5 1.7 .9 .4 

7.8 8.5 3.4 1.7 .8 .4 

11.4 8.2 3.3 1.6 .8 .4 

33.2 7.9 3.3 1.6 .8 .4 

72.1 7.6 3.2 1.5 .8 .4 

20.9 7.4 3.1 1.5 .8 .4 

15.4 7.1 3.0 1.5 .8 .4 

14.2 6.9 2.9 1.4 .7 .4 

13.3 6.7 2.9 1.4 .7 .4 

12.5 6.5 2.8 1.4 .7 .4 

11.8 31.2 2.7 1.3 .7 .4 

11.2 7.2 2.7 1.3 .7 .4 

24.5 6.1 2.6 1.3 .7 .3 

44.6 5.9 2.5 1.3 .7 .3 

13.9 5.7 2.5 1.2 .6 .3 

23.8 5.5 2.4 1.2 .6 .3 

16.8 5.4 2.3 1.2 .6 .3 

13.6 5.2 2.3 1.2 .6 .3 

13.2 5.1 2.2 1.1 .6 .3 

12.8 4.9 2.2 1.1 .6 .3 


21 

22 

23 

24 

25 


•' 2.0 4.8 20.1 13.4 12.5 4.8 2.1 1.1 

■ 6 * 1 1-4 8.2 19.3 12.6 12.1 4.6 2.1 1.1 

•2 .1 9.3 182.5 18.4 11.8 11.7 4.5 2.0 1.0 

•2 .1 2.1 241.1 20.0 11.2 11.2 4.4 2.0 1.0 

•2 .1 7.2 106.5 17.6 10.7 10.8 4.3 1.9 1. 


.3 

.3 

.3 

.3 


.3 


26 

6.9 

.1 

2.8 

65.8 16.3 

27 

13.6 

.1 

23.6 

86.7 15.6 

28 

.4 

.1 

50. 1 

52.5 15.0 

29 

.2 

66.6 

63.6 

42.2 

30 

.1 

22.1 

21.2 

50.8 

31 

.1 


26.6 

38.6 

TOTAL 

37. 

92. 

379. 

1034. 842. 

IN/AREA 

.080 

.201 

.832 

2.27 1.85 

WATER YEAR 

1941 

-42 

AC- 

FT 7359. 


10.2 10.4 4.1 1.9 1. .5 .3 

9.8 10.0 4.0 1.9 1. .5 .3 

9.4 9.7 3.9 1.8 .9 .5 .3 

9.0 9.3 3.8 1.8 .9 .5 .3 

8.7 9.6 3.7 1.7 .9 .5 .2 

8.3 3.6 .9 .5 

482. 503. 205. 75. 38. 20. 10. 

1.06 1.10 .451 .165 .084 .043 .022 

INCHES/AREA 8.16 


CANOAS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
1942-43 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 


1 

2 

3 

4 

5 


6 

7 


9 

10 


1 1 
12 

13 

14 

15 


OCT NOV DEC JAN FEB MAR 

•2 .1 .1 .1 5.3 8.8 

•2 .1 .1 .1 4.8 8.0 

•2 .4 .1 .1 4.5 7.3 

•2 .1 .1 .2 4.2 10.3 

•2 .1 .1 .2 4.0 8.5 

•2 .1 9.9 .2 3.9 6.4 

•2 .1 3.9 .2 9.9 6.2 

.2 .1 .2 .2 6.3 59.8 

•2 .1 .1 .2 3.9 30.7 

3.1 .1 .1 .2 3.9 14.7 

38.9 .1 .1 .2 3.9 12.4 

1.2 .1 .1 .1 3.9 11.5 

•2 .1 .1 .1 3.8 10.8 

•2 .1 .1 .1 3.8 10.3 

.2 .1 .1 .1 3.7 9.9 


APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

9.5 4.7 2.2 1.1 .6 .3 

9.2 4.6 2.1 1.1 .6 .3 

8.9 4.5 2.1 1.1 .6 .3 

8.6 4.4 2.0 1.0 .5 .3 

13.1 4.3 2.0 1.0 .5 .3 

8.5 4.2 1.9 1. .5 .3 

7.9 4.1 1.9 1. .5 .3 

7.7 4.0 1.8 1. .5 .3 

7.4 3.8 1.8 .9 .5 .3 

7.2 3.7 1.8 .9 .5 .3 

7.0 3.6 1.7 .9 .5 .2 

6.8 3.6 1.7 .9 .5 .2 

6.6 3.5 1.6 .9 .4 .2 

6.4 3.4 1.6 .8 .4 .2 

6.2 3.3 1.6 .8 .4 .2 


16 

17 

18 

19 

20 


- 1 - 1 -1 3.7 9.5 6.0 3.2 1.5 .8 .4 

2.8 .1 .1 3.6 64.3 5.8 3.1 1.5 .8 .4 

21.2 .1 .1 3.5 31.2 5.6 3.0 1.5 .8 .4 

5*3 .1 .1 3.4 18.9 5.5 3.0 1.4 .8 .4 

* 4 *1 3.6 3.3 16.8 5.3 2.9 1.4 .7 .4 


.2 

.2 

.2 

.2 

.2 


21 .2 .1 .1 133.7 7.0 

22 .2 .1 .3 59.0 4.9 

23 .2 .1 3.9 82.7 14.8 

24 .2 .1 11.6 18.4 13.9 

25 .2 .1 12.2 12.6 9.8 

26 .2 .1 .3 9.5 43.1 

27 .2 2.5 .1 11.6 15.1 

28 17.7 .3 8.4 6.4 10.1 

29 1.1 .1 3.6 15.1 

30 .2 .1 .2 12.6 

31 .1 .1 6.0 

TOTAL 67. 36. 57. 374. 206. 

IN/AREA .147 .078 .124 .821 .452 


15.3 5.2 2.8 1.4 .7 .4 

14.1 5.0 2.8 1.3 .7 .4 

13.2 4.9 2.7 1.3 .7 .4 

12.4 4.7 2.6 1.3 .7 .4 

11*7 4.6 2.6 1.3 .7 .3 

11*2 4.5 2.5 1.2 .7 .3 

10.6 20.3 2.4 1.2 .6 .3 

10.2 48.5 2.4 1.2 .6 .3 

40.1 5.7 2.3 1.2 .6 .3 

15.6 4.7 2.3 1.1 .6 .3 

9.9 2.2 .6 .3 

520. 257. 102. 48. 25. 13. 

1.14 .564 .225 .104 .056 .029 


.2 

.2 

.2 

.2 


.2 


.2 

.2 

.2 

.2 


.2 


7. 


.015 


WATER YEAR 1942-43 


AC-FT 3389. 


INCHES/AREA 3.76 



CANOAS CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1944- 

45 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECONO 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

14.2 

2.3 

3.7 

125.6 

5.7 

8.9 

3.7 

1.7 

.9 

.5 

.3 

2 

.1 

.4 

1.5 

3.6 

88.8 

5.6 

8.7 

3.6 

1.7 

.9 

.5 

.2 

3 

. 1 

5. 1 


3.6 

5S.8 

24.1 

8.4 

3.5 

2.0 

.9 

.5 

.2 

4 

.1 

14.2 

1.1 

3.5 

30.4 

13.3 

8.2 

3.4 

2.2 

.9 

.4 

.2 

5 

.1 

.5 


3.5 

24.0 

5.6 

7.9 

3.3 

1.6 

.8 

.4 

.2 

6 

. 1 

1.2 

1.1 

3.4 

19.9 

7.9 

7.6 

3.3 

1.6 

.8 

.4 

.2 

7 

.1 

2.3 


3.4 

17.0 

5.4 

7.3 

3.2 

1.5 

.8 

.4 

.2 

8 

.1 

.2 


3.3 

14.9 

5.2 

14.0 

3. 1 

1.5 

.8 

.4 

.2 

9 

.1 

28.1 

1.1 

3.2 

13.4 

5.1 

8.0 

3.0 

1.5 

.8 

.4 

.2 

10 

.1 

12.4 


3.2 

12.2 

5.0 

6.8 

2.9 

1.4 

.7 

.4 

.2 

11 

. 1 

31.2 


3.1 

11.3 

4.9 

6.5 

2.9 

1.4 

.7 

.4 

.2 

12 

.1 

12.4 

1.1 

3.1 

10.5 

4.7 

6.3 

2.8 

1.4 

.7 

.4 

.2 

13 

.1 

13.1 


3.0 

9.9 

4.6 

6.2 

2.7 

1.3 

.7 

.4 

.2 

14 

. 1 

2. 1 


3.0 

9.8 

4.7 

6.0 

2.7 

1.3 

.7 

.4 

.2 

15 

.1 

.7 

1 .0 

2.9 

9.1 

13.2 

5.8 

2.6 

1.3 

.7 

.4 

.2 

16 

. 1 

.7 

1.0 

2.9 

8.8 

5.4 

5.6 

2.5 

1.3 

.7 

.3 

.2 

17 

.1 

.8 

1. 

2.8 

8.5 

4.4 

5.5 

2.5 

1.2 

.6 

.3 

.2 

18 

. 1 

.8 

4.9 

2.8 

8.2 

4.4 

5.3 

5.6 

1.2 

.6 

.3 

.2 

19 

.1 

.9 

2.5 

2.7 

7.9 

4.4 

5.2 

3.5 

1.2 

.6 

.3 

.2 

20 

.1 

.9 

1. 

2.7 

7.6 

9.2 

5.0 

2.3 

1. 1 

.6 

.3 

.2 

21 

4.4 

.9 

.9 

2.6 

7.4 

12.9 

4.9 

2.3 

1.1 

.6 

.3 

.2 

22 

.7 

.9 

7.1 

2.6 

7. 1 

33.0 

4.7 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

.2 

23 

.1 

.9 

14.2 

2.5 

6.9 

14.3 

4.6 

2.1 

1.1 

.6 

.3 

.2 

24 

.1 

.9 

1.4 

2.4 

6.7 

8.0 

4.5 

2.1 

1.1 

.6 

.3 

.2 

25 

.1 

.9 

1.1 

7.8 

6.5 

9.4 

4.4 

2.1 

1.0 

.5 

.3 

.2 

26 

. 1 

.9 

1.1 

2.9 

6.3 

20.9 

4.2 

2.0 

1.0 

.5 

.3 

.2 

27 

.1 

.9 

34.1 

2.4 

6. 1 

11.5 

4.1 

2.0 

1. 

• 5 

.3 

. 1 

28 

.1 

.9 

30.9 

2.3 

5.9 

9.8 

4.0 

1.9 

1. 

.5 

.3 

.1 

29 

.1 

16.0 

9. 1 

2.3 

-— 

9.6 

3.9 

1.9 

.9 

.5 

.3 

.1 

30 

.1 

2.3 

4.5 

2.2 


9.4 

3.8 

1.8 

.9 

.5 

.3 

. 1 

31 

105.6 


3.8 

2.2 


9.2 


1.8 


.5 

.3 


TOTAL 

113. 

168. 

137. 

95. 

546. 

291. 

186. 

85. 

40. 

21. 

11. 

6. 

in/area 

.248 

.369 

.300 

.209 

1.20 

.638 

.409 

.187 

.087 

.046 

.024 

.013 


WATER YEAR 1944-45 


AC-FT 3364. 


INCHES/AREA 3.73 





















CANOAS 

CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTR 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1946- 

47 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SEC 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

. 1 

.0 

. 1 

.9 

.7 

2.2 

2.4 

1.5 

.8 

.4 

.2 


2 

.1 

.0 

. 1 

.9 

• 8 

2.2 

2.9 

1.5 

.7 

.4 

.2 


3 

.1 

.0 

.1 

.9 

.8 

38.2 

22.4 

1.4 

.7 

.4 

.2 


4 

.1 

.0 

.1 

.9 

.8 

13.5 

4.7 

1.4 

1.0 

.4 

.2 


5 

.1 

.0 

12.3 

.9 

.8 

3.3 

2.6 

1.4 

2.9 

.4 

.2 


6 

.1 

.0 

60.4 

.9 

.7 

3.1 

2.6 

1.3 

.7 

.4 

.2 


7 

.1 

.0 

5.2 

.9 

.7 

3.0 

2.5 

1.3 

.7 

.4 

.2 


8 

. 1 

.0 

.3 

.9 

.7 

3.0 

2.5 

1.3 

.7 

.4 

.2 


9 

.1 

.0 

.3 

.9 

28.7 

3.0 

2.5 

1.2 

.6 

.3 

.2 


10 

.1 

.0 

.3 

.9 

19.2 

13.3 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

.2 


11 

.1 

.0 

.3 

.9 

1.6 

4.4 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

.2 


12 

.1 

.0 

.3 

.9 

18.1 

3.3 

2.3 

1.2 

.6 

.3 

.2 


13 

.1 

11.7 

.3 

.9 

5.2 

3.2 

2.3 

1.1 

.6 

.3 

.2 


14 

.1 

i.e 

.3 

.8 

2.2 

3.2 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

.2 


15 

.1 

.1 

.4 

.8 

2.1 

3.2 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

.2 


16 

.1 

.0 

.4 

.8 

19.7 

3. 1 

2.1 

1.1 

.6 

.3 

.2 


IT 

.1 

.0 

.4 

.8 

13.8 

3.1 

2.1 

1.0 

.5 

.3 

.2 


18 


.0 

.4 

.8 

3.2 

3.0 

2.0 

1.0 

.5 

.3 

.2 


19 

.1 

29.4 

.4 

.8 

2.9 

2.9 

2.0 

1. 

.5 

.3 

. 1 


20 

.0 

16.2 

.4 

.7 

2.8 

2.9 

1.9 

1. 

.5 

.3 

.1 


21 

.0 

.4 

.4 

.7 

2.7 

2.8 

1.9 

1. 

.5 

.3 

.1 


22 

.0 

14.2 

.4 

.7 

2.6 

2.7 

1.8 

.9 

.5 

.3 

.1 


23 

.0 

34.5 

.4 

.7 

2.6 

2.7 

1.8 

.9 

.5 

.3 

.1 


24 

.0 

.8 

34.7 

.7 

2.5 

2.6 

1.7 

.9 

.5 

.3 

.1 


25 

.0 

.1 

8.1 

.7 

2.4 

2.5 

1.7 

.9 

.5 

.2 

. 1 


26 

.0 

.1 

1.2 

.7 

2.4 

2.5 

1.7 

.9 

.5 

.2 

. 1 


27 

.0 

.1 

20.2 

.6 

2.3 

3.1 

1.6 

6.4 

.4 

.2 

.1 


28 

.0 

.1 

1.2 

30.4 

2.3 

16.0 

1.6 

1. 

.4 

.2 

.1 


29 

.0 

.1 

.8 

5.1 


3.0 

1.6 

.8 

.4 

.2 

. 1 


30 

.0 

.1 

.8 

.8 


4.0 

1.5 

.8 

.4 

.2 

.1 


31 

.0 


.8 

.7 


2.4 


.8 


.2 

.1 


TOTAL 

2. 

110. 

152. 

59. 

145. 

161. 

86. 

39. 

20. 

9. 

5. 


IN/AREA 

.004 

.242 

.333 

.129 

.318 

.354 

.188 

.086 

.043 

.021 

.Oil 

.0 


WATER YEAR 1946-47 


AC-FT 


156S, 


INCHES/AREA 1.73 



CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

C s ;«fH£SJZED DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1947- 

48 

01SCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 


.1 

14.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.8 

.2 

.1 

.1 

.0 

\ 

.1 

1.5 

• 0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

.3 

.2 

.1 

.1 

.0 

2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.5 

.3 

.2 

.1 

.1 

.0 

3 

.1 

.0 

• 0 

.0 

11.9 

.0 

14.3 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

5 

.1 

.0 

.0 

.0 

8.3 

.0 

3.3 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 


.1 

.0 

.0 

.0 

7.6 

• 0 

.9 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 


.4 

.0 

.0 

1.1 

.2 

.0 

.4 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 


.5 

.0 

.0 

1.5 

.0 

5.5 

.1 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 


2.1 

.0 

.0 

.1 

.0 

2.0 

2.5 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

10 

41.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 1 

2.3 

.3 

.2 

.1 

.1 

.0 

■ i 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.7 

.3 

.2 

.1 


.0 

11 
t o 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

.2 

.1 

.1 

.0 

14 

13 

.1 

.0 

.0 

.0 

• 0 

10.3 

.2 

.3 

.2 

.1 

.1 

.0 


.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.8 

.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

.1 

28.T 

.0 

• 0 

.0 

1.4 

.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 


2.4 

3.4 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

i7 

.9 

. 1 

14.3 

.0 

.0 

. 1 

.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 


.1 

.0 

1.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

19 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

20 

.1 

.0 

14.1 

.0 

.0 

.1 

.2 

.3 

.2 

. 1 

.0 

.0 

21 

.1 

.0 

4.9 

.0 

.0 

.1 

.2 

.3 

. 1 

.1 

.0 

.0 

22 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

.2 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

23 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.5 

.2 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

27.7 

.2 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

.2 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

.2 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

28 

.6 

.0 

.0 

.0 

17.8 

• 1 

26.8 

.2 

. 1 

.1 

.0 

.0 

29 

3.1 

.0 

.0 

.0 

.8 

.1 

75.7 

.7 

.1 

.1 

.0 

.0 

30 

1.0 

.0 

.0 

.0 


.1 

26.4 

10.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

31 

.1 


.0 

.0 


.1 


1.0 


.1 

.0 


TfITAL 

55. 

49. 

35. 

4. 

47. 

70. 

171. 

21. 

5. 

3. 

1. 

0 

IN/**E» .121 

.10? 

.078 

.008 

.104 

.154 

.376 

.047 

.011 

.006 

.003 

.002 

WATER 

Y8AR 1947- 

48 

AC-FT 

917. 

INCHES/AREA 

1.02 






CANQAS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLQOO CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY PLOW WATER YEAR 1948-49 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV DEC 

1 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .0 

3 .0 .0 14.3 

4 .0 .0 .8 

5 .0 .0 .0 

6 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 

11 18.1 .0 .0 

12 1.0 .0 .0 

13 .0 .0 3.8 

14 .0 .0 4.3 

15 .0 .0 .2 

16 .0 .0 3.2 

17 .0 .0 21.7 

18 .0 .0 1.1 

19 .0 .0 .0 

20 .0 .0 .0 

21 .0 .0 .0 

22 .0 .0 .0 

23 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .0 

25 .0 .0 4.7 

26 .0 .0 129.1 

27 .0 .0 35.6 

28 .0 .0 2.0 

29 .0 .0 .5 

30 .0 .0 .6 

31 .0 .7 

TOTAL 20. . 223. 

IN/AREA .043 .001 .489 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

.7 

.7 

3.1 

10.7 

4.1 

.8 

.8 

37.0 

10.2 

4.0 

.9 

16.2 

41.3 

9.8 

3.9 

.9 

3.4 

20.9 

9.5 

3.8 

1. 

9. 1 

21.8 

9.1 

3.7 

1. 

1.5 

8.8 

8.8 

3.6 

1. 

18.6 

7.0 

8.5 

3.5 

1. 

1.5 

6.2 

8.2 

3.4 

1. 

.9 

10.7 

7.9 

3.3 

1. 

.9 

32.9 

7.6 

3.2 

1. 

9.7 

53.7 

7.4 

3.1 

1. 

1.5 

36.0 

7.2 

3.1 

1. 

1.0 

20.7 

6.9 

3.0 

.9 

1.1 

17.2 

6.7 

2.9 

.9 

1.1 

14.9 

6.5 

2.8 

.9 

1.1 

13.1 

6.3 

2.8 

.9 

1.1 

11.9 

6.1 

2.7 

.9 

1.1 

10.9 

5.9 

8.1 

.8 

1.1 

90.4 

5.8 

6.0 

.8 

1.0 

36.4 

5.6 

2.6 

1.4 

1.0 

23.2 

5.4 

2.4 

6.3 

1.0 

26.6 

5.3 

2.4 

1.3 

1. 

24.5 

5.1 

2.3 

.8 

2.7 

17.3 

5.0 

2.3 

.8 

1.2 

15.7 

4.8 

2.2 

.8 

13.7 

14.6 

4.7 

2.2 

.8 

6.7 

13.7 

4.6 

2.1 

.8 

1.1 

12.9 

4.4 

2.1 

.7 

— 

12.3 

4.3 

3.1 

.7 


11.7 

4.2 

2.4 

.7 


11.2 


1.9 

33. 

102. 

679. 

202. 

99. 

.073 

.223 

1.49 

.444 

.217 


JUN JUL AUG SEPT 

1.9 1. .5 .3 

1.8 .9 .5 .3 

1.8 .9 .5 .3 

1.8 .9 .5 .3 

1.7 .9 .5 .2 

1.7 .9 .5 .2 

1.6 .9 .4 .2 

1.6 .8 .4 .2 

1.6 .8 .4 .2 

1.5 .8 .4 .2 

1.5 .8 .4 .2 

1.5 .8 .4 .2 

1.4 .8 .4 .2 

1.4 .7 .4 .2 

1.4 .7 .4 .2 

1.3 .7 .4 .2 

1.3 .7 .4 .2 

1.3 .7 .4 .2 

1.3 .7 .3 .2 

1.2 .6 .3 .2 

1.2 .6 .3 .2 

1.2 .6 .3 .2 

1.2 .6 .3 .2 

1.1 .6 .3 .2 

1.1 .6 .3 .2 

1.1 .6 .3 .2 

1.1 .6 .3 .2 

1.0 .5 .3 .2 

1.0 .5 .3 .2 

1. .5 .3 .1 

.5 .3 

42. 22. 12. 6. 

.091 .049 .026 .013 


WATER YEAR 1948-49 


AC-FT 2849, 


INCHES/AREA 3.16 



























CANOAS CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

MATER 

OISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOH 



HATER 

YEAR 1949-50 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOW 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 

.1 

. 1 

.1 

.9 

1. 

.7 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

2 

. 1 

.1 

. 1 

5.9 

.9 

1. 

.7 

.4 

.2 

.1 

. 1 

.0 

3 

.1 

.1 

. 1 

.7 

.9 

1. 

.6 

.4 

.2 

.1 

. 1 

.0 

4 

.1 

.1 

.1 

.1 

IS.8 

.9 

.6 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

5 

.1 

.1 

.1 

.1 

2.7 

.9 

.6 

.4 

.2 

. 1 

.1 

.0 

6 

. 1 

.1 

.0 

.1 

7.6 

.9 

12.9 

.4 

.2 

. 1 

.1 

.0 

7 

.1 

2.3 

2.5 

.1 

1.2 

.9 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

8 

.1 

.2 

1.6 

24.2 

1.1 

.9 

13.6 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

9 

.1 

24.4 

.1 

1 .5 

3.6 

.8 

3.2 

.3 

.2 

.1 

.1 

.0 

10 

. 1 

6.9 

.0 

10.4 

10.1 

.8 

.7 

.3 

.2 

. 1 

.1 

.0 

11 

.1 

.2 

.0 

21.9 

1.4 

.8 

• 6 

.3 

.2 

.1 

.1 

.0 

12 

. 1 

.1 

.0 

6.2 

1.3 

.8 

.6 

.3 

.2 

.1 

.1 

.0 

13 

.1 

.1 

.0 

.3 

1.3 

.8 

.6 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

14 

. 1 

.1 

.0 

17.5 

1.3 

.7 

.6 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

. 1 

.1 

.0 

1.0 

1.3 

.7 

.6 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

.1 

.1 

.0 

.3 

1.3 

.7 

.6 

.3 

.2 

. 1 

.0 

.0 

17 

. 1 

.1 

.0 

36.3 

1.3 

.7 

.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

1.9 

.1 

12.2 

2.1 

1.3 

.7 

.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

19 

1.2 

.1 

10.3 

.5 

1.2 

.7 

.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

20 

.1 

.1 

.3 

.5 

1.2 

.7 

.5 

.3 

. 1 

.1 

.0 

.0 

21 

.1 

.1 


.5 

1.2 

.6 

.5 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

22 

.1 

.1 


.5 

1.2 

1.7 

.5 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

23 

. 1 

.1 


.6 

1.1 

.7 

.5 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

24 

.1 

.1 


.6 

1.1 

45.5 

.5 

.3 

. 1 

.1 

.0 

.0 

25 

.1 

.1 


.6 

1.1 

5.5 

.5 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

26 

. 1 

.1 


.6 

1.1 

.8 

.5 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

27 

.1 

.1 


2.3 

1.0 

.7 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

28 

.1 

.1 


48.8 

1.0 

.7 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

29 

.1 

.1 


2.3 

— 

.7 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

30 

.1 

.1 


.8 


.7 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

31 

.1 



.8 


.7 


.2 


.1 

.0 


TOTAL 

6. 

36. 

28. 

188. 

67. 

75. 

45. 

9. 

5. 

3. 

1. 

0 

IN/AREA 

.014 

.078 

.062 

.413 

.146 

. 164 

.099 

.021 

.011 

.006 

.003 

.002 

HATER YEAR 

1949- 

50 

AC- 

FT 918 

. 

INCHES/AREA 

1.02 






. ..inAS 

CREEK NEAR 

SAN JOSE, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FliOOO CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 

•JnTHESUEO daily 

FLOH 



HATER 

YEAR 1951 

-52 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

day 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 


.1 


39.9 

6.1 

22.0 

9.3 

17.8 

6.8 

2.8 

1.3 

.7 

.4 


.1 


5.3 

5.5 

20.9 

9.0 

16.9 

6.6 

2.7 

1.3 

.7 

.4 


.1 


25.0 

5.2 

19.9 

14.3 

16.2 

6.4 

2.6 

1.3 

.7 

.3 


.1 


48.9 

4.9 

18.9 

16.2 

15.4 

6.2 

2.6 

1.3 

.6 

.3 

5 

.1 


29.6 

4.6 

18.0 

8.6 

14.8 

6.0 

2.5 

1.2 

.6 

.3 

6 

.1 

. 1 

2.8 

60.6 

17.2 

103.6 

14.2 

5.8 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

7 

.1 

• 1 

1.9 

23.9 

16.4 

101.3 

55.1 

5.6 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

0 

. 1 

. 1 

1.8 

30.4 

15.7 

49.9 

16.4 

5.5 

2.3 

1.2 

.6 

.3 

q 

.1 

. 1 

1.7 

12.7 

15.0 

38.8 

16.2 

5.3 

2.3 

I. 1 

.6 

.3 

10 

.1 


1.7 

10.9 

14.3 

31.4 

33.7 

5.1 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

11 

.1 

.0 

1.7 

45.2 

22.1 

26.2 

14.1 

5.0 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

12 

.1 

.0 

1.7 

353.8 

13.9 

33.2 

13.3 

4.8 

2.1 

1.1 

,S 

.3 

13 

.1 

.0 

1.6 

128.4 

13.0 

25.9 

16.4 

4.7 

2.1 

1.0 

.5 

.3 

14 

.1 

2.7 

1.6 

127.0 

12.5 

108.0 

14.0 

4.5 

2.0 

1.0 

.5 

.3 

15 

. 1 

.4 

1.6 

139.5 

12.1 

206.0 

12.2 

4.4 

2.0 

1. 

.5 

.3 

16 

.1 

.0 

1.6 

113.2 

11.7 

98. 1 

11.8 

4.3 

1.9 

1. 

.5 

.3 

17 

.1 

.0 

1.6 

155.4 

11.3 

75.0 

11.3 

4.2 

1.9 

.9 

.5 

.3 

18 

.1 

.0 

1.6 

89.1 

10.9 

64.1 

10.9 

4.0 

1.8 

.9 

.5 

.3 

19 

. 1 

31.7 

1.6 

71.1 

10.6 

59.4 

10.S 

3.9 

1.8 

.9 

.5 

.2 

20 

. 1 

26.2 

1.6 

62.6 

23. 1 

47.6 

10.1 

3.8 

1.7 

.9 

.5 

.2 

21 

.1 

28.6 

1.6 

51.4 

13.5 

40.5 

9.7 

3.7 

1.7 

.9 

.5 

.2 

22 

.1 

1.5 

1.5 

44.4 

11.8 

35.9 

9.4 

3.6 

1.7 

.8 

.4 

.2 

23 

.1 

. 1 

1.5 

39.3 

11.5 

32.3 

9.0 

3.5 

1.6 

.8 

.4 

.2 

24 

21.4 

.1 

1.5 

39.8 

11.2 

29.5 

8.7 

3.4 

1.6 

.8 

.4 

.2 

25 

9.4 

.1 

1.5 

53.9 

10.9 

27.2 

8.4 

3.3 

1.5 

.8 

.4 

.2 

26 

.2 

16.2 

1.5 

33.7 

10.6 

25.2 

8.1 

3.2 

1.5 

.8 

.4 

.2 

27 

. 1 

2.0 

1.4 

30.4 

10.3 

23.6 

7.8 

3.2 

1.5 

.8 

.4 

.2 

28 

.1 

.2 

58.2 

28.3 

9.9 

22.1 

7.6 

3.1 

1.4 

.7 

.4 

.2 

29 

.1 

.2 

29.9 

26.4 

9.6 

20.8 

7.3 

3.0 

1.4 

.7 

.4 

.2 

30 

.1 

.2 

22.4 

24.8 


19.7 

7.1 

2.9 

1.4 

.7 

.4 

.2 

31 

.1 


9.6 

23.3 


18.7 


2.8 


.7 

.4 


TOTAL 

33. 

111. 

305. 

1846. 

419. 

1422. 

425. 

139. 

59. 

31. 

16. 

8. 

IN/AREA 

.073 

.244 

.670 

4.05 

.919 

3.12 

.932 

.305 

.130 

.067 

.035 

.018 

HATER YEAR 1951-52 

AC-FT 9531 

. 

INCHES/AREA 

10.56 






CANOAS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 
HATER YEAR 1950-51 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


CANOAS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOH 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 
HATER YEAR 1952-53 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.1 

.9 

5.8 

8.5 

21.2 

5.2 

2.5 

1.3 

.7 

.4 

.2 

2 

.0 

.1 

5.8 

5.7 

8.3 

11.9 

5. 1 

2.4 

1.2 

.7 

.3 

.2 

3 

.0 

.1 

66.2 

5.5 

8. 1 

10.9 

4.9 

10.3 

1.2 

.6 

.3 

.2 

4 

.0 

.1 

36.0 

5.4 

22.8 

19.7 

4.6 

4.5 

1.2 

.6 

.3 

.2 

5 

.0 

.1 

5.7 

5.3 

48.6 

26.9 

4.6 

4.6 

1.2 

.6 

.3 

.2 

6 

.0 

.1 

29.6 

5. 1 

15.2 

13.0 

4.5 

5.3 

1.1 

.6 

.3 

.2 

7 

.0 

.1 

41.5 

5.0 

13.3 

12.0 

4.4 

2.3 

1.1 

.6 

.3 

.2 

8 

.0 

.1 

122.1 

4.9 

12.4 

11.5 

4.3 

2.2 

1. 1 

.6 

.3 

.2 

9 

.0 

.1 

37.3 

4.7 

11.8 

11.1 

4.2 

2.1 

1.1 

.6 

.3 

,2 

10 

.0 

.1 

26.7 

35.3 

11.2 

10.7 

4.1 

2.1 

1.0 

.6 

.3 

.2 

11 

.0 

.1 

20.5 

15.3 

18.3 

10.3 

3.9 

2.0 

1.0 

.5 

.3 

.2 

12 

.0 

. 1 

16.1 

8.6 

15.7 

10 

3.8 

2.0 

1. 

.5 

.3 

.2 

13 

.0 

. 1 

18.5 

7.2 

11.6 

9.6 

3.7 

1.9 

1. 

.5 

.3 

. 1 

14 

.0 

1.9 

35.4 

6.9 

11.0 

9.3 

3.6 

1.9 

1. 

.5 

.3 

.1 

15 

.0 

.2 

12.6 

25.8 

10.5 

9.0 

3.5 

1.9 

.9 

.5 

.3 

. 1 

16 

.0 

33.3 

10.5 

18.0 

10. 1 

8.6 

3.5 

1.8 

.9 

.5 

.3 

9.4 

17 

.0 

5.6 

9.6 

10. 1 

9.7 

8.3 

3.4 

1.8 

.9 

.5 

.3 

2.0 

18 

.0 

89.9 

8.9 

17.4 

9.3 

8.0 

3.3 

1.7 

.9 

.5 

.2 

.2 

19 

.0 

51.9 

8.4 

14.1 

8.9 

7.8 

3.2 

1.7 

.9 

.5 

.2 

. 1 

20 

.0 

33.2 

8.1 

10.4 

8.6 

7.5 

3.1 

1.7 

.8 

.5 

.2 

. 1 

21 

.0 

3.4 

7.7 

10.0 

n.i 

7.3 

3.0 

1.6 

.8 

.4 

.2 

.1 

22 

.0 

.8 

7.5 

9.7 

8.4 

7. 1 

3.0 

1.6 

.8 

.4 

.2 

. 1 

23 

4.5 

.8 

7.2 

9.5 

8.0 

6.8 

2.9 

1.5 

.8 

.4 

.2 

.1 

24 

1.3 

.6 

7.0 

9.3 

7.8 

6.6 

3.4 

1.5 

.6 

.4 

.2 

. 1 

25 

13.2 

.8 

6.8 

9.0 

7.6 

6.4 

9. 1 

1.5 

.8 

.4 

.2 

. 1 

26 

40.6 

.8 

6.7 

8.8 

7.4 

6.2 

2.8 

1.4 

.7 

.4 

.2 

.1 

27 

29.2 

.8 

6.5 

8.6 

12.3 

6.0 

2.6 

1.4 

.7 

.4 

.2 

. 1 

28 

.6 

.8 

6.4 

8.5 

26.4 

5.9 

19.0 

1.4 

.7 

.4 

.2 

. 1 

29 

.0 

.9 

6.2 

24.1 

— 

5.7 

4.4 

1.4 

.7 

.4 

.2 

. 1 

30 

1.9 

.9 

6.1 

9.2 


5.5 

2.5 

1.3 

.7 

.4 

.2 

. 1 

31 

.1 


5.9 

8.7 


5.4 


1.3 


.4 

.2 


TOTAL 

92. 

228. 

595. 

332. 

362. 

306. 

134. 

73. 

28. 

15. 

8. 

15 

IN/AREA 

.201 

.500 

1.30 

.728 

.795 

.672 

.294 

.159 

.062 

.034 

.018 

.03 

HATER YEAR 1950- 

-51 

AC- 

FT 4334 


INCHES/AREA 

4.80 






DAY OCT 

1 .2 

2 .2 

3 .2 

4 .2 

5 .2 

6 .2 

7 .2 

8 .2 

9 .2 

10 .2 

11 .2 

12 .2 

13 .2 

14 .1 

15 ,1 

16 .1 

17 .1 

18 .1 

19 .1 

20 .1 

21 .1 

22 .1 

23 .1 

24 .1 

25 .1 

26 .1 

27 .1 

28 .1 

29 .1 

30 .1 

31 .1 

TOTAL 5. 

IN/AREA .010 

WATER YEAR 1962- 


NOY DEC 

.1 56.4 

.1 16.7 

.1 .5 

.1 .2 

.1 27.4 

.1 5.4 

.1 41.5 

.1 2.1 

.1 .5 

.1 .6 

.1 .6 

.1 .7 

1.9 .7 

33.7 .7 

62.2 .7 

2.6 .7 

.2 .7 

.1 .7 

.1 24.0 

.1 16.2 

.2 1.1 

.2 .8 

.2 .8 

.2 .8 

.2 .8 

.2 .9 

.2 11.7 

.2 3.8 

.1 1 . 

.1 82.2 

23.7 

104. 325. 
.228 .713 

•53 AC-1 


JAN FEB 

8.3 3.7 

6.3 3.7 

5.1 3.6 

4.3 3.5 

3.7 3.4 

15.7 3.3 

15.0 3.2 

5.2 3.1 

3.9 3.0 

3.8 3.0 

3.7 2.9 

3.6 2.8 

7.3 2.8 

24.5 2.7 

7.1 2.6 

5.0 2.6 

4.8 2.5 

4.7 2.4 

4.6 2.4 

6.5 2.3 

5.0 2.3 

4.5 2.2 

4.5 2.2 

4.4 2.1 

4.3 2.1 

4.2 2.0 

4.2 2.0 

4.1 1.9 

4.0 - 

3.9 

3.8 

190. 76. 

.418 .167 

1713. 


MAR APR 

1.9 1.1 

1.8 1.1 

1.8 1.0 

1.7 1.0 

1.7 1. 

1.7 1. 

1.6 1. 

1.6 .9 

1.6 .9 

22.8 .9 

4.2 .9 

1.6 .9 

1.5 .8 

1.5 .8 

1.5 .8 

1.5 .8 

1.4 .8 

1.4 .8 

9.8 .7 

3.3 .7 

1.4 .7 

1.3 .7 

1.3 .7 

1.3 .7 

1.3 .6 

1.2 .6 

1.2 15.0 

1.2 2.0 

1.2 .6 

1.1 16.7 

1.1 

80. 56. 

.175 .123 

INCHES/AREA 


MAY 

2.4 

.6 

.6 

.6 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

16. 

.034 

1.90 





























CANQAS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1953- 

54 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.2 

.1 

.5 

1.4 

4.2 

2.0 

1. 

.5 

.3 

.1 

2 

.0 

.0 

.2 

.1 

.5 

1.4 

4.1 

1.9 

1. 

.5 

.3 

. 1 

3 

.0 

.0 

1.4 

.1 

.5 

1.3 

4.0 

1.9 

1. 

.5 

.3 

. 1 

4 

.0 

.0 

22.8 

, 1 

.5 

1.3 

3.9 

1.9 

.9 

.5 

.3 

. 1 

5 

.0 

.0 

.7 

.1 

.5 

1.3 

3.8 

1.8 

.9 

.5 

.3 

.1 

6 

.0 

.0 

• 2 

. 1 

.5 

1.3 

3.7 

1.8 

.9 

.5 

.3 

.1 

7 

.0 

.0 

.2 

.1 

.5 

1.2 

3.6 

1.7 

.9 

.5 

.2 

.1 

8 

.0 

.0 

.2 

.1 

.5 

2.0 

3.5 

1.7 

.9 

.5 

.2 

. 1 

9 

.0 

.0 

.2 

.1 

.5 

5.0 

3.4 

1.7 

.8 

.4 

.2 

. 1 

10 

.0 

.0 

.2 

.1 

.5 

4.3 

3.3 

1.6 

.8 

.4 

.2 

. 1 

1 1 

.0 

.0 

.2 

4.4 

.5 

1.5 

3.2 

1.6 

.8 

.4 

.2 

. 1 

12 

.0 

.0 

.2 

.2 

.5 

1.2 

3.1 

1.5 

.8 

.4 

.2 

. 1 

13 

.0 

8.2 

.2 

. 1 

49. 1 

1.1 

3. 1 

1.5 

.8 

.4 

.2 

. 1 

14 

.0 

104.8 

.2 

.1 

41.7 

1.1 

3.0 

1.5 

.8 

.4 

.2 

. 1 

15 

.0 

2.7 

.2 

.1 

2.7 

1.1 

2.9 

1.4 

.7 

.4 

.2 

. 1 

16 

.0 

.1 

.2 

.1 

1.1 

78.1 

2.8 

1.4 

.7 

.4 

.2 

.1 

17 

.0 

5.0 

.2 

81.8 

11.9 

15.4 

2.8 

1.4 

.7 

.4 

.2 

. 1 

18 

.0 

1.1 

.2 

4.2 

4.0 

2.7 

2.7 

1.3 

.7 

.4 

.2 

.1 

19 

.0 

1. 

.2 

.2 

1.5 

44.2 

2.6 

1.3 

.7 

.4 

.2 

. 1 

20 

.0 

1.3 

. 1 

.2 

1.5 

19.7 

2.6 

1.3 

.7 

.4 

.2 

.1 

21 

.0 

.1 

.1 

.2 

1.5 

16.6 

2.5 

1.3 

.6 

.3 

.2 

. 1 

22 

.0 

.1 

.1 

.2 

1.5 

9.0 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

.2 

. 1 

23 

.0 

.1 

.1 

.2 

1.5 

7.4 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

.2 

.1 

24 

.0 

.1 

.1 

42.9 

1.5 

6.4 

2.3 

1.2 

.6 

.3 

.2 

.1 

25 

.0 

.2 

.1 

16.7 

1.5 

8.8 

2.3 

1.2 

.6 

.3 

.2 

.1 

26 

.0 

.2 

.1 

.7 

1.5 

5.4 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

.2 

.1 

27 

.0 

.2 

.1 

.4 

1.4 

4.9 

15.4 

1.1 

.6 

.3 

.2 

.1 

28 

.0 

.2 

.1 

.5 

1.4 

4.6 

6.0 

1.1 

.6 

.3 

.2 

. 1 

29 

.0 

.2 

. 1 

.5 

— 

11.7 

2.2 

1.1 

.5 

.3 

.2 

.1 

30 

.0 

.2 

.1 

.5 


9.5 

2.0 

1.0 

.5 

.3 

.2 

.1 

31 

.0 


.1 

.5 


4.4 


1.0 


.3 

.2 


TOTAL 

0 

126. 

29. 

156. 

132. 

275. 

106. 

45. 

22. 

12. 

6. 

3. 

IN/AREA 

.001 

.276 

.064 

.342 

.289 

.604 

.233 

.098 

.049 

.027 

.014 

.007 

WATER YEAR 

1953- 

54 

AC- 

FT 1808 

. 

INCHES/AREA 

2.00 






CANOAS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1954-55 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR HAY JUN JUL AUG SEPT 


1 

.1 

.0 

. 1 

78.2 

7.0 

2 

.1 

.0 

47.0 

5.1 

6.8 

3 

.1 

.0 

33.7 

1.3 

6.7 

4 

.1 

.0 

3.7 

1.3 

6.5 

5 

.1 

.0 

.2 

1.3 

6.4 

6 

.1 

.0 

7.3 

1.3 

6.2 

7 

.1 

.0 

3.0 

1.3 

6.1 

8 

.1 

3.3 

.3 

1.2 

5.9 

9 

.1 

21.4 

43.4 

28.5 

5.7 

10 

.1 

1. 

16.4 

35.1 

5.6 

11 

.1 

5.0 

.8 

4.3 

5.4 

12 

.1 

3.9 

.5 

3.0 

5.2 

13 

. 1 

.1 

.6 

2.7 

5.1 

14 

.1 

.0 

.6 

2.5 

5.0 

15 

.1 

36.4 

.7 

10.1 

4.8 

16 

.1 

4.3 

.7 

22.9 

13.0 

17 

.1 

.1 

.7 

4.8 

6.0 

18 

.1 

.1 

.7 

157.8 

4.5 

19 

.1 

.1 

.7 

69.9 

4.4 

20 

.1 

.1 

.7 

44.1 

4.3 

21 

.1 

.1 

.7 

28.2 

4.2 

22 

.1 

.1 

.7 

21.7 

4.1 

23 

.1 

.1 

.7 

17.3 

4.0 

24 

.1 

.1 

.7 

14.2 

3.9 

25 

.0 

.1 

.7 

11.9 

3.8 

26 

.0 

.1 

.7 

10.3 

CD 

27 

.0 

.1 

.7 

9.2 

93.1 

28 

.0 

. 1 

.7 

8.3 

19.3 

29 

.0 

.1 

.7 

7.7 

— 

30 

.0 

.1 

.6 

11.1 


31 

.0 


2.0 

9.0 


TOTAL 

2. 

77. 

171. 

626. 

?68 . 

IN/AREA 

.004 

.169 

.374 

1.37 

.588 


14.2 3.1 1.6 .9 .5 .3 

11.9 3.0 1.6 .9 .5 .3 

10.3 2.9 1.6 .9 .5 .2 

9.1 2.9 1.5 .9 .5 .2 

8.3 2.8 1.5 .8 .5 .2 

7.6 2.7 1.5 .6 .4 .2 

7.0 2.7 26.0 .8 .4 .2 

6.6 2.6 20.8 .8 .4 .2 

6.2 2.5 1.9 .0 .4 .2 

5.9 2.5 1.5 .8 .4 .2 

5.7 2.4 1.4 .7 .4 .2 

5.5 2.4 1.4 .7 .4 .2 

5.3 2.3 1.4 .7 .4 .2 

5.1 2.2 1.4 .7 .4 .2 

4.9 2.2 1.3 .7 .4 .2 

4.7 2.1 1.3 .7 .4 .2 

4.6 18.4 1.3 .7 .4 .2 

4.5 8.6 1.2 .6 .3 .2 

4.4 2.2 1.2 .6 .3 .2 

4.2 2.0 1.2 .6 .3 .2 

4.1 17.0 1.2 .6 .3 .2 

4.0 5.8 1.1 .6 .3 .2 

3.9 2.0 1.1 .6 .3 .2 

3.8 1.9 1.1 .6 .3 .2 

3.7 8.9 1.1 .6 .3 .2 

3.6 6.6 1.0 .5 .3 .2 

3.5 1.9 1.0 .5 .3 .2 

3.4 1.7 1.0 .5 .3 .2 

3.3 1.7 1. .5 .3 .1 

3.2 1.7 1. .5 .3 .1 

3.2 .9 .3 .1 

176. 122. 84. 21. 11. 6. 

.386 .267 .185 .045 .025 .013 


3. 


.007 


WATER YEAR 1954-55 


AC-FT 3100. 


INCHES/AREA 3.44 






































NOAS CREEK NEAR SAN JOSE. CALIFORNIA 
NTHESI2EO DAILY FLOW 


WATER YEAR 


C0UnTY PI-QOO CONTROL AND WATER DISTRICT 
DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


V 

OCT 

NOW 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

1 

» 

.1 

.0 

.0 

.7 

4.3 

38.3 

178.7 

18.7 

5. 1 


$ 


.0 

.0 

27.3 

80.5 

33.3 

161.6 

17.8 

18. 1 

2*0 

t 

. 1 

.0 

.0 

.0 

3.0 

1.6 

.6 

54.7 

30.5 

29.5 

26.6 

180.7 

155.1 

16.9 

16.0 

6.5 

2.0 



.0 

31.5 

.7 

30.8 

24.2 

141.1 

15.3 

4^5 

1.9 

r 

. 1 

.0 

.7 

.7 

17.8 

22.4 

188.2 

14.5 

4.3 

1.8 


* | 

*2 

.0 

.7 

15.0 

20.8 

127.3 

13.8 

4.8 

1.8 

> 

> 

.0 

41.4 

Q o c 

.0 

.0 

.0 

.7 

3.8 

14.7 

13.9 

12.6 

16.4 

20.8 

18.6 

17.6 

105.1 
91.0 
80. 1 

13.2 

12.6 

12.0 

4.3 

3.9 

3.8 

K7 

1.7 

1.6 

I 

2.7 

.0 

.0 

1.0 

11.9 

16.7 

71.5 

11.5 

3.7 

1 .6 


* J 

*2 

.0 

.7 

31.6 

16.0 

64.6 

11.0 

3.6 

1 .6 


* j 

.0 

• 0 

.8 

16.7 

15.3 

58.9 

10.5 

3.5 

1.5 



6.3 

.3 

.0 

63.1 

.8 

.8 

13.9 

13.0 

47.9 

92.1 

54.1 

so.o 

10.0 

9.6 

3.4 

3.3 

1.5 

1.4 


. 1 

.0 

39.3 

.8 

12.2 

172.9 

46.4 

9.2 

3.2 

1.4 


.1 

.0 

6.2 

19.5 

.8 

.8 

11.6 

90.4 

82.5 

63.8 

43.2 

40.4 

8.8 

8.5 

3.1 

3.0 

1.4 

1.3 


.1 

.0 

.0 

1.0 

.2 

.8 

.7 

187.7 

72.2 

51.8 

46.3 

37.8 

35.4 

8.1 

7.8 

2.9 

2.8 

1.3 

1.3 


.0 

.0 

.0 

.0 

12.1 

4.3 

.7 

.7 

53.2 

42.5 

85.3 

91.7 

33.3 

31.2 

7.5 

29.7 

2.7 

2.6 

1.2 

1.2 


.0 

.0 

.0 

.0 

• 4 
.4 
.5 

6.9 

111.2 

10. I 

34.9 

92.9 
123.5 

66.9 

53.8 

45.5 

29.4 

27.7 

26.1 

1 1.2 

6.9 

6.6 

2.6 

2.5 

2.4 

1.2 

1.2 

1.1 


.0 

.0 

.5 

8.7 

70.8 

40.4 

24.6 

6.4 

2.4 



• ® 

.0 

.5 

3.8 

54.4 

76.0 

23.2 

6. 1 

2.3 

j * | 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.5 

.5 

.5 

3.3 

10.3 

19.5 

5.0 

45.1 

49.8 
42.5 
58.2 

43.9 

22.0 

20.8 

19.7 

5.9 

5.7 

5.5 

5.3 

2.2 

2.2 

2. 1 

ill 

1.0 

1.0 

1. 

AL 

AREA 

46. 

. 100 

7. 

.016 

185. 
.407 

240. 

.526 

1255. 

2.75 

1511. 

3.32 

2169. 

4.76 

343. 

.752 

116. 

.255 

45. 

.098 

ER YEAR 

1967-58 


AC- 

FT 11781 

. 

INCHES/AREA 

13.06 




AUG 

1. 

.9 

.9 

.9 

.9 



.7 

.7 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

22 . 

• 048 


SEPT 

.5 

.5 

.5 

.5 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 


11. 

.024 




CANOAS CREEK NEAR 

SAN JOSE 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1959- 

60 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 

.1 

.0 

.0 

50.9 

2.7 

1.3 

.7 

.4 

.2 

.1 

. 1 

2 

.1 

. 1 

.0 

.0 

10.0 

2.7 

1.3 

.7 

.4 

.2 

.1 

. 1 

3 

.1 

.1 

.0 

.0 

3.1 

2.6 

1.3 

5.0 

.4 

.2 

.1 

. 1 

4 

.1 

.1 

.0 

.0 

1.3 

2.5 

1.2 

1.3 

.3 

.2 

.1 

. 1 

5 

.1 

.1 

.0 

.0 

32.8 

2.5 

1.2 

.6 

.3 

.2 

.1 

. 1 

6 

.1 

.1 

.0 

.0 

4.4 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

.2 

.1 

. 1 

7 

.1 

.1 

.0 

.0 

1.8 

2.3 

1.2 

.6 

.3 

.2 

.1 

. 1 

8 

.1 

.1 

.0 

7.7 

16.3 

2.3 

1. 1 

.6 

.3 

.2 

. 1 

.0 

9 

.1 

.1 

.0 

35.0 

4.9 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

.2 

.1 

.0 

10 

• 1 

.1 

.0 

5.2 

36.5 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

.2 

.1 

.0 

11 

.1 

.1 

.0 

8.2 

6.8 

2.1 

1.1 

.6 

.3 

.2 

.1 

.0 

12 

.1 

.1 

.0 

3.0 

5.1 

2.1 

1.0 

.6 

.3 

.2 

.1 

.0 

13 

.1 

.1 

.0 

.1 

4.6 

5.8 

1.0 

.5 

.3 

.2 

. 1 

.0 

14 

.1 

.1 

.0 

19.3 

4.3 

2.2 

1. 

.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

15 

.1 

.1 

.0 

6.9 

4.0 

1.9 

1. 

.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

16 

.1 

.1 

.0 

.3 

3.8 

1.9 

.9 

.5 

.3 

.1 

. 1 

.0 

17 

.1 

.0 

.0 

.2 

3.7 

1.9 

.9 

.5 

.3 

.1 

.1 

.0 

18 

. 1 

.0 

.0 

.2 

3.5 

1.8 

.9 

.5 

.3 

. 1 

.1 

.0 

19 

.1 

.0 

.0 

.3 

3.5 

1.8 

.9 

.5 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

20 

.1 

.0 

.0 

.3 

3.5 

1.7 

.9 

.5 

.3 

.1 

.1 

.0 

21 

. 1 

.0 

.0 

.3 

3.4 

1.7 

.6 

.5 

.2 

. 1 

. 1 

.0 

22 

.1 

.0 

.0 

.3 

3.3 

1.6 

.8 

.5 

.2 

. 1 

. 1 

.0 

23 

.1 

.0 

7.5 

.3 

3.2 

1.6 

.6 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

24 

.1 

.0 

3.7 

8.3 

3.2 

1.6 

.8 

.4 

.2 

. 1 

. 1 

.0 

25 

.1 

.0 

.1 

4.0 

3.1 

1.5 

.8 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

26 

. 1 

.0 

.0 

.5 

3.0 

1.5 

1.4 

.4 

.2 

. 1 

.1 

.0 

27 

.1 

.0 

.0 

.5 

2.9 

1.5 

15. 1 

.4 

.2 

. 1 

. 1 

.0 

28 

.1 

.0 

.0 

.5 

2.9 

1.6 

2.9 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

29 

.1 

.0 

.0 

.5 

2.8 

1.4 

.8 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

30 

.1 

.0 

.0 

.5 


1.4 

.7 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

31 

. 1 


.0 

.5 


1.3 


.4 


. 1 

. 1 


TOTAL 

3. 

2. 

12. 

103. 

232. 

64. 

46. 

21. 

6 . 

5. 

2. 

1. 

IN/AREA 

.007 

.003 

.027 

.226 

.510 

.141 

.102 

.046 

.018 

.010 

.005 

.003 

WATER YEAR 

1969-60 

AC- 

FT 992 


INCHES/AREA 

1.10 






CANOAS CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1960- 

61 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

29.3 

.3 

.3 

.4 

.5 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

24.1 

.3 

10.8 

.4 

.5 

.3 

. 1 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

2.0 

.3 

1.5 

.3 

.4 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.4 

.3 

.4 

.3 

.4 

.3 

. 1 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.8 

.4 

.3 

.4 

.3 

.4 

.2 

. 1 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

9.2 

.4 

.3 

.4 

3.9 

.4 

14.7 

.1 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.3 

.4 

.3 

.4 

1.0 

.4 

7.7 

. 1 

. 1 

.0 

. 0 

8 

.0 

.0 

.4 

.3 

.4 

.6 

.4 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.4 

.3 

.4 

4.5 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.5 

.3 

.4 

.4 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.5 

.3 

.4 

.3 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 j 

12 

.0 

8.6 

.5 

.3 

.4 

.3 

.4 

.2 

.1 


.0 

.0 

13 

.0 

31.1 

.5 

.3 

.4 

.3 

.4 

.2 

. 1 

II 

.0 

.0 

14 

.0 

2.2 

.5 

.3 

.4 

2.6 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.1 

.5 

.3 

6.2 

39.9 

.3 

.2 

.1 

.1 

.0 

*° i; 

16 

.0 

.0 

.5 

.3 

1.5 

2.2 

.3 

.2 

.1 

.1 

.0 

.8 ij 

IT 

.0 

.0 

.5 

.2 

.5 

2.7 

.3 

.2 

. 1 

.1 

.0 

.2 ij 

18 

.0 

.0 

.5 

.2 

.4 

.5 

.3 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.4 

.2 

.4 

.4 

.3 

.2 

.1 

.1 

.0 

.o ;i 

20 

.0 

.0 

.4 

.2 

.4 

.5 

.3 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 :j 

21 

.0 

.0 

.4 

.2 

.4 

.5 

1.3 

.2 

.1 

. 1 

.0 

.0 i 

22 

.0 

.0 

.4 

.2 

.4 

.5 

18.1 

.2 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.4 

.2 

.4 

.5 

4.5 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 : 

24 

.0 

.0 

.4 

.2 

.4 

.5 

1.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 ij 

25 

.0 

5.1 

.4 

9.8 

.4 

.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 ij 

26 

.0 

68.5 

.4 

25.9 

.4 

.5 

.3 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

2.1 

.4 

1.3 

.4 

.5 

.3 

.2 

. 1 

.0 

.0 

-0 

28 

.0 

.1 

.4 

.3 

.4 

.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.1 

.4 

13.6 

— 

.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.1 

.4 

8. 1 


.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

• 0 j 

31 

.0 


.4 

.5 


.5 


.1 


.0 

.0 


TOTAL 

0 

129. 

67. 

66. 

30. 

67. 

35. 

28. 

3. 

2. 

0 

2. 

IN/AREA 

002 

.283 

.148 

. 145 

.066 

.148 

.076 

.062 

.007 

.004 

.002 

.003 


WATER YEAR 1960-61 


AC-FT 


853, 


INCHES/AREA 


,95 















r.ANOAS CREEK NEAR 

SAN JOSE 

f CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1961- 

62 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECONO 

DAY 

OCT 

NOV 

0EC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

6.1 

.5 

.4 

9.0 

6.1 

2.7 

1.3 

.7 

.4 

.2 

2 

.0 

.0 

61.0 

.4 

.4 

10.6 

5.9 

2.6 

1.3 

.7 

.4 

.2 

3 

.0 

.0 

6.2 

.4 

.4 

9.6 

5.7 

2.5 

1.2 

.7 

.3 

.2 

4 

.0 

.0 

.5 

.4 

.4 

9.3 

5.6 

2.5 

1.2 

.6 

.3 

.2 

5 

.0 

.0 

.4 

.4 

.4 

27.2 

5.4 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

.2 

6 

.0 

.0 

.5 

.4 

.4 

66.6 

5.2 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

.2 

7 

.0 

.0 

.5 

.4 

3.5 

31.5 

5. 1 

2.3 

1.1 

.6 

.3 

.2 

8 

.0 

.0 

.5 

.4 

.5 

23.8 

4.9 

2.3 

1. 1 

.6 

.3 

.2 

9 

.0 

.0 

.6 

.4 

105.4 

20.4 

4.8 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

.2 

10 

.0 

.0 

.6 

.4 

68.9 

17.8 

4.7 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

.2 

11 

.0 

.0 

.6 

.4 

14.1 

15.9 

4.5 

2.1 

1.0 

.6 

.3 

.2 

12 

.0 

.0 

.6 

.4 

6.9 

14.4 

4.4 

2.1 

1.0 

.5 

.3 

.2 

13 

.0 

.0 

.6 

.4 

26.7 

13.3 

4.3 

2.0 

1.0 

.5 

.3 

.2 

14 

.0 

.0 

.6 

.3 

30.2 

12.3 

4.2 

2.0 

1. 

.5 

.3 

. 1 

15 

.0 

.0 

.6 

.3 

66.6 

11.6 

4.1 

1.9 

1. 

.5 

.3 

. 1 

16 

.0 

.0 

.6 

.3 

46.4 

10.9 

3.9 

1.9 

.9 

.5 

.3 

. 1 

17 

.0 

.0 

.6 

.3 

25.3 

10.4 

3.8 

1.8 

.9 

.5 

.3 

. 1 

18 

.0 

.0 

.6 

.3 

23.7 

9.9 

3.7 

1.8 

.9 

.5 

.3 

. 1 

19 

.0 

1.1 

.6 

11.1 

17.4 

9.5 

3.6 

1.7 

.9 

.5 

.3 

. 1 

20 

.0 

60.4 

.6 

23.4 

14.5 

9.1 

3.5 

1.7 

.9 

.5 

.2 

. 1 

21 

.0 

3.4 

.6 

.9 

12.9 

8.7 

3.5 

1.7 

.8 

.5 

.2 

.1 

22 

.0 

.1 

.6 

.4 

11.7 

15.9 

3.4 

1.6 

.8 

.4 

.2 

.1 

23 

.0 

.0 

.6 

.4 

10.8 

8.9 

3.3 

1.6 

.8 

.4 

.2 

. 1 

24 

.0 

.0 

.5 

.4 

13.3 

7.9 

3.2 

1.6 

.8 

.4 

.2 

. 1 

25 

.0 

4.7 

.5 

.4 

10.2 

7.6 

3.1 

1.5 

.8 

.4 

.2 

. 1 

26 

.0 

2.4 

.5 

.4 

9.7 

7.4 

3.0 

1.5 

.8 

.4 

.2 

. 1 

27 

.0 

.1 

.5 

.4 

9.4 

7.1 

3.0 

1.5 

.7 

.4 

.2 

.1 

28 

.0 

.0 

.5 

.4 

9.2 

6.9 

2.9 

1.4 

.7 

.4 

.2 

. 1 

29 

.0 

11.6 

.5 

.4 

-— 

6.7 

2.8 

1.4 

.7 

.4 

.2 

.1 

30 

.0 

49.1 

.5 

.4 


6.5 

2.7 

1.4 

.7 

.4 

.2 

.1 

31 

.0 


.5 

.4 


6.3 


1.3 


.4 

.2 


TOTAL 


133. 

89. 

46. 

540. 

453. 

124. 

59. 

29. 

16. 

8. 

4. 

IN/AREA 

.001 

.292 

. 194 

. 102 

1.18 

.994 

.273 

.131 

.064 

.035 

.018 

.010 

WATER YEAR 

1961- 

62 

AC 

FT 2975 

. 

inches/area 

3.30 






CAN0AS 

CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1962- 

-63 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.8 

.4 

.8 

81.5 

6.5 

13.5 

12.6 

4.7 

2.2 

1.1 

.6 

2 

.0 

.8 

.4 

.8 

36.7 

6.2 

11.1 

12.1 

4.6 

2.1 

1.1 

.6 

3 

.0 

.7 

.4 

.7 

26.3 

6.0 

10. 1 

11.7 

4.5 

2.1 

1.0 

.5 

4 

.0 

.7 

.4 

.7 

19.6 

5.8 

9.3 

11.2 

4.3 

2.0 

1.0 

.5 

5 

.0 

.7 

.4 

.7 

IS.O 

5.6 

0.6 

10.8 

4.2 

2.0 

1. 

.5 

6 

.0 

.7 

.4 

.7 

11.7 

5.4 

62.3 

10.4 

4.1 

1.9 

1. 

.5 

7 

.0 

.7 

.4 

.7 

9.4 

5.3 

22.7 

10.1 

4.0 

1.9 

1. 

.5 

8 

.0 

.7 

.4 

.7 

7.7 

7.4 

11.9 

16.7 

3.9 

1.9 

.9 

.5 

9 

.0 

.6 

.3 

.7 

24.9 

7.7 

11.2 

9.9 

3.8 

1.8 

.9 

.5 

10 

.0 

.6 

.3 

.6 

24.7 

4.9 

10.9 

26.2 

3.7 

1.8 

.9 

.5 

11 

.0 

.6 

.3 

.6 

7.4 

4.7 

10.7 

19.9 

3.6 

1.7 

.9 

.5 

12 

11.9 

.6 

.3 

.6 

14.0 

4.6 

10.5 

9.0 

3.5 

1.7 

.9 

.5 

13 

257.6 

.6 

.3 

.6 

90.6 

4.5 

13.3 

8.5 

3.4 

1.7 

.8 

4.0 

14 

38.8 

.6 

.3 

.6 

36.1 

4.4 

52.1 

8.2 

3.3 

1.6 

.8 

.5 

15 

2.0 

.6 

19.3 

.6 

24.4 

4.2 

25.2 

8.0 

3.2 

1.6 

.8 

.4 

16 

1.2 

.6 

50.6 

.6 

23.1 

52.5 

16.2 

7.7 

3.2 

1.5 

.8 

.4 

17 

1.1 

.5 

26.8 

.6 

23.1 

11.7 

15.1 

7.S 

3.1 

1.5 

.8 

.4 

18 

1.1 

.5 

2.0 

.5 

14.8 

5.0 

14.7 

7.2 

3.0 

1.5 

.8 

.4 

19 

1.0 

.5 

.6 

.5 

12.7 

4.8 

28.0 

7.0 

2.9 

1.4 

.7 

.4 

20 

1.0 

.5 

.6 

.5 

11.3 

4.8 

24.9 

6.8 

2.9 

1.4 

.7 

.4 

21 

1. 

.5 

.7 

.5 

10.2 

4.7 

20.8 

6.6 

2.8 

1.4 

.7 

.4 

22 

1 . 

.5 

.7 

.5 

9.3 

16.2 

17.1 

6.4 

2.7 

1.4 

.7 

.4 

23 

.9 

.5 

.7 

.5 

8.7 

30.6 

16.6 

6.2 

2.6 

1.3 

.7 

.4 

24 

.9 

.5 

.8 

.5 

8.1 

6.1 

16. 1 

6.0 

2.6 

1.3 

.7 

.4 

25 

.9 

.5 

.8 

.5 

7.7 

5.3 

IS.5 

5.6 

2.5 

1.3 

.7 

.3 

26 

.9 

.5 

.8 

.5 

7.3 

5.3 

15.1 

5.6 

2.5 

1.2 

.6 

.3 

27 

.9 

7.4 

.6 

.4 

7.0 

34.6 

14.6 

5.5 

2.4 

1.2 

.6 

.3 

28 

.8 

.6 

.8 

.4 

6.7 

82.9 

14.1 

5.3 

2.3 

1.2 

.6 

.3 

29 

.8 

.4 

.8 

.4 

— 

21.5 

13.6 

5.2 

2.3 

1.2 

.6 

.3 

30 

.8 

.4 

.8 

91.0 


16.7 

13.1 

5.0 

2.2 

1.1 

.6 

.3 

31 

.8 


.8 

211.4 


19.2 


4.9 


1.1 

.6 


TOTAL 

325. 

24. 

113. 

319. 

580. 

405. 

539. 

284. 

99. 

49. 

25. 

16. 

IN/AREA 

.714 

.053 

.249 

.701 

1.27 

.889 

1.18 

.623 

.217 

«108 

.055 

.036 


VATER YEAR 1962-63 


AC-FT 5504, 


INCHES/AREA 6.10 


SYNTHESIZED STREAMFLOW 
DRAINAGE AREA C 
COYOTE CREEK AT COYOTE DAM 

Record Site 

Latitude 37° 07. 15' 

Longitude 121 32.85* 

At Coyote Dam Spillway 



Precipitation Station 


Morgan Hill Bossana recording gage-index No. 584700 
(a composite record of Morgan Hill near #1, Morgan Hill 
Bossana Ranch, and Morgan Hill 6 WNW) 

Synthesized hourly data was used for the period October iVii 
to November 1944, recorded hourly data was used thereafter. 
Mean annual station precipitation-26. 57 inches 


Basin Precipitation Factor 


0. 896 


Impervious Area 

Water surface area of Coyote Lake is approximately 
0. 9 per cent 









PEAK FLOOD FLOWS 

Maximum-Water Year-Instantaneous 

DRAINAGE AREA C 
COYOTE CREEK AT COYOTE DAM 


Water 

Year 

Month 

Day 

Hour 

Flow 
in cfs 

.923-24 

Jan 

26 

1045 

82 

.924-25 

Feb 

12 

0745 

86 

.925-26 

F eb 

13 

0345 

6820 

.926-27 

Nov 

26 

2145 

1450 

.927-28 

F eb 

4 

1445 

715 

.928-29 

Mar 

9 

2345 

275 

.929-30 

Mar 

5 

0145 

4360 

.930-31 

May 

24 

1845 

130 

.931-32 

Dec 

27 

0545 

4420 

.932-33 

Jan 

29 

0445 

1030 

933-34 

Dec 

31 

2345 

1590 

.934-35 

Mar 

7 

0945 

4670 

935-36 

Feb 

11 

2145 

2950 

936-37 

Feb 

14 

0345 

3400 

937-38 

Dec 

11 

0745 

9520 

938-39 

Mar 

9 

0345 

93 

939-40 

Feb 

28 

0245 

5020 

940-41 

F eb 

9 

0745 

1970 

941-42 

Jan 

24 

0745 

1690 

942-43 

Jan 

22 

0345 

2120 

943-44 

Mar 

3 

2345 

228 

944-45 

Feb 

2 

0145 

18000 

945-46 

Dec 

22 

0445 

5530 

946-47 

Nov 

23 

0545 

1730 

947-48 

Apr 

29 

2045 

116 

948-49 

Mar 

11 

1945 

2850 

949-50 

Feb 

6 

0545 

362 

950-51 

Dec 

3 

1745 

2620 

951-52 

Jan 

12 

1945 

7710 

952-53 

Dec 

7 

1045 

1470 

953-54 

Jan 

17 

1145 

518 

954-55 

Feb 

27 

0645 

1440 

955-56 

Dec 

23 

0445 

12100 

956-57 

Feb 

24 

1845 

1100 

957-58 

Feb 

24 

2345 

15500 

958-59 

Feb 

16 

1145 

9600 

959-60 

Feb 

1 

1945 

844 


COYOTE CREEK AT COYOTE DAM, 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 0 ; 

[STRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1923 - 

24 

DISCHARGE 

IN CUBIC F 

EET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.3 

1.5 

19.9 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.5 

7.8 

3.5 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

10.6 

3.7 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

1.7 

3.9 

1.6 

.5 

.2 


.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

1.8 

4.0 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

1.9 

4 . 1 

1.5 

.5 

.2 

... 1 

.0 

T 

. 1 

.0 

.0 

.0 

2.8 

1.9 

4.1 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

1.9 

4.0 

1.4 

.4 

.2 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

1.9 

3.9 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

1.8 

3.8 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

1.8 

3.7 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

1.8 

3.5 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.7 

1.7 

3.4 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

1.6 

3.3 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

1.6 

3.2 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.5 

1.5 

3.0 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.4 

1.5 

2.9 

1 . 

.3 

. 1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.3 

1.4 

2.8 

1 . 

.3 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.3 

1.4 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

1.3 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

1.3 

2.5 

.9 

. 3 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

1 .2 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

4.2 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

• .0 

24 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

3.2 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

5.3 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

38.9 

1.8 

13.1 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

7.9 

1.7 

1.9 

2.0 

.7 

.2 

„ 1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

4 . 1 

1.6 

2.2 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

1 .5 

1.6 

2.3 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

1.9 


2.4 

1.3 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

2 . 1 


4.3 


.6 


. 1 

.0 


TOTAL 

. 

. 

0 

57 . 

68 . 

90 . 

108 . 

33 . 

1 1 . 

4 . 

1 , 


IN/AREA 

.000 

.000 

.000 

.018 

.021 

.028 

.034 

.011 

.003 

.001 

,000 

.000 

WATER YEAR 

1923 - 

24 

AC - 

-FT 739 . 

INCHES/AREA 

.12 






COYOTE CREEK AT COYOTE DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1924 

-25 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.1 

.5 

.7 

.6 

12.4 

7.8 

7.0 

4.1 

1.4 

.4 

. 1 

2 

.0 

.1 

.5 

.7 

.6 

12.2 

8.2 

6.8 

4.0 

1.3 

. 4 

. 1 

3 

.0 

.1 

.5 

.7 

.5 

11.9 

8.4 

6.5 

3.8 

1.3 

.4 

. 1 

4 

.0 

.1 

.5 

.7 

.5 

11.6 

20.6 

6.3 

3.7 

1.2 

.4 

. 1 

5 

.0 

.1 

.5 

.8 

4.4 

11.2 

14.0 

6.0 

3.5 

1.2 

.4 

. 1 

6 

.0 

. 1 

.5 

.8 

13.4 

16.9 

11.1 

5.8 

3.4 

1.1 

.4 

. ] 

7 

.0 

. 1 

.5 

.8 

.9 

11.1 

11.4 

5.6 

3.3 

1.1 

.4 

. 1 

8 

.0 

23.4 

7.0 

.8 

.9 

10.8 

11.5 

5.4 

3.2 

1.1 

.3 

. 1 

9 

.0 

16.5 

.8 

.7 

1 . 1 

10.8 

11.3 

5.2 

3.1 

1.0 

.3 

. 1 

10 

.0 

.5 

.6 

.7 

1.2 

10.8 

12.7 

5.0 

2.9 

1 . 

.3 

. 1 

11 

.0 

.6 

.6 

.7 

4.0 

10.7 

25.7 

4.8 

2.8 

1 . 

.3 

. 1 

12 

.0 

.7 

.6 

.7 

42.0 

10.5 

12.8 

9.8 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

13 

.0 

.8 

.6 

.7 

21.2 

10.2 

12.9 

6 . 1 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

14 

.0 

.8 

.6 

.7 

8.8 

9.9 

12.9 

4.5 

2.5 

.9 

.3 

. 1 

15 

.0 

.8 

.6 

.7 

7.6 

9.5 

12.7 

4.4 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

16 

6.2 

.8 

.6 

.6 

7.5 

9.2 

12.4 

4.2 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

17 

.5 

.8 

.6 

.6 

7.7 

8.8 

12.0 

4.0 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

18 

.1 

.8 

.6 

.6 

7.7 

8.5 

11.6 

3.9 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

19 

. 1 

.8 

.6 

.6 

8.0 

8.2 

11.1 

14.4 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

20 

. 1 

.8 

.6 

.6 

8.1 

7.9 

10.8 

15.3 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

21 

. 1 

.7 

.6 

.6 

14.6 

7.6 

10.4 

9.4 

2.0 

.7 

.2 

. , 

22 

. 1 

.7 

.6 

.5 

13.5 

7.3 

10 

5.1 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

23 

. 1 

.7 

.6 

.5 

22.4 

7 .C 

9.6 

5.3 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

24 

. 1 

.7 

.6 

.5 

12.4 

6.7 

9.2 

5.4 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

25 

. 1 

.6 

.6 

8.8 

12.4 

6 . 5 

8.9 

5.3 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

26 

. 1 

.6 

.5 

1.7 

12.5 

6.2 

8.5 

5 . 1 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

27 

. 1 

.6 

.5 

.6 

12.6 

7.3 

8.2 

5.0 

1.6 

.5 

.2 

.1 

28 

. 1 

.6 

.5 

.6 

12.5 

7.2 

7.9 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

29 

1 . 1 

.5 

1.3 

.6 

— 

8.8 

7.6 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

. I 

30 

.1 

.5 

15.0 

.6 


7.9 

7.3 

4.4 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

31 

.1 


.7 

.6 


24.8 


4.3 


.5 

.2 


TOTAL 

9. 

55. 

39 . 

29 . 

260 . 

310 . 

340 . 

190 . 

76. 

26. 

8. 

3. 

IN/AREA 

.003 

.017 

.012 

.009 

.082 

.098 

.107 

.060 

.024 

.008 

,003 

.001 


.42 


WATER YEAR 1924-25 


AC-FT 2663, 


INCHES/AREA 









COYOTE CREEK AT COYOTE DAM, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 



DAY OCT 

1 .1 

2 .0 

3 .0 

4 .0 

5 .0 

6 .0 

7 .0 

8 .0 

9 .0 

10 .0 

11 1. 

12 2.5 

13 .0 

14 .0 

15 .0 

16 .0 

17 .0 

18 .0 

19 .0 

20 .0 

21 .0 

22 .0 

23 .0 

24 .0 

25 .0 

26 .0 

27 .0 

28 .0 

29 .0 

30 .0 

31 .0 

TOTAL 5. 

IN/AREA .001 


NOV DEC 

.0 3. 1 

.0 8.4 

.0 .3 

.0 .4 

.0 .4 

.0 .5 

.0 .5 

.0 .5 

.0 .5 

.0 .5 

1.1 .5 

.0 .5 

.0 .5 

.0 .5 

.0 .5 

.1 .5 

. 1 9.8 

.1 17.1 

.1 4.1 

.1 1.0 

.1 1.2 

.1 1.3 

.1 1.4 

.1 1.5 

.0 1.5 

.0 1.5 

.0 1.5 

.0 1.5 

.0 1.5 

2.8 1.5 

1.5 

5. 66. 

.002 .021 


JAN 

FEB 

1.4 

63.2 

1.4 

788.4 

1.4 

1039.6 

1.3 

555.7 

1.3 

350.6 

1.3 

191.8 

1.2 

118.9 

1.2 

82.2 

1.2 

63.4 

1.1 

5S.2 

1.1 

283.9 

1 .0 

1165.0 

1.0 

3526.8 

1. 

1266.4 

.9 

695.7 

1.2 

422.6 

9.7 

284.0 

1.1 

211.7 

1.1 

292.0 

1.1 

237.1 

1.2 

188.0 

1 .2 

160.2 

1.2 

142.8 

1.2 

130.6 

1.2 

121.1 

1.2 

113.1 

1.1 

106.0 

7.2 

99.3 

98.5 

25.9 

121.2 


293. 

12756. 

.092 

4.01 


MAR APR MAY JUN JUL 

93.2 17.8 40.7 9.4 2.8 

87.7 17.0 38.6 9.0 2.7 

82.5 16.2 36.6 8.6 2.6 

77.7 25.1 34.8 8.2 2.5 

73.2 1389.5 33.0 7.9 2.4 

69.0 861.0 31.4 7.6 2.3 

65.1 1077.7 29.8 7.3 2.2 

61.5 1185.7 28.4 7.0 2.1 

58.1 618.0 27.0 6.7 2.0 

54.9 370.2 25.7 6.4 2.0 

51.9 244.4 24.4 6.1 1.9 

49.1 178.9 23.3 5.9 1.8 

46.4 143.4 22.2 5.7 1.8 

44.0 122.8 21.1 5.4 1.7 

41.7 109.5 20.2 5.2 1.6 

39.5 100.1 19.2 5.0 1.6 

37.5 92.6 18.3 4.8 1.5 

35.5 86.3 17.5 4.6 1.5 

33.8 80.8 16.7 4.4 1.4 

32.1 75.7 15.9 4.3 1.3 

30.5 71.3 15,2 4.1 1.3 

29.0 67.3 14.6 3.9 1.3 

27.5 63.5 13.9 3.8 1.2 

26.2 59.9 13.3 3.6 1.2 

24.9 56.6 12.7 3.5 1.1 

23.7 53.5 12.2 3.4 1.1 

22.6 50.6 11.6 3.2 1.0 

21.5 47.9 11.1 3.1 l.o 

20.5 45.4 10.7 3.0 1 . 

19.6 43.0 10.2 2.9 .9 

18.7 9.8 .9 

1399 . 7372 . 660 . 164 . 51 . 

.440 2.32 .208 .052 .016 


AUG SEPT 

.9 .3 

.8 .3 

.8 .3 

.8 .3 

.7 .2 

.7 .2 

.7 .2 

.7 .2 

.6 .2 

.6 .2 

.6 .2 

.6 .2 

.6 .2 

• 5 .2 

.5 .2 

.5 .2 

.5 .2 

.5 .2 

.4 . 1 

.4 . 1 

.4 .1 

.4 . 1 

.4 .1 

.4 . 1 

.4 .1 

.3 . 1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 . 1 

.3 .1 

.3 

16. 5. 

005 .002 


HATER YEAR 1925-26 AC-FT 45128. INCHES/AREA 7.17 


COYOTE CREEK AT COYOTE DAM, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
1926-27 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT 

1 .1 

2 .1 

3 .1 

4 . 1 

5 .1 

6 .1 

7 .1 

8 .1 

9 .1 

10 22.5 

11 1.4 

12 .4 

13 .4 

14 .5 

15 .5 

16 .5 

17 .5 

18 .5 

19 .5 

20 .4 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OTAL 
N/AREA 


NOV 

.3 
.3 
.3 
.3 
.2 

.2 
.2 
.2 
.2 
.2 

.2 
.2 
.2 
.2 

.2 

.2 
.2 
1.7 
11.1 
.5 

• - .3 

.4 15.6 

.4 11.5 

.4 470.6 

.4 238.7 


.4 664.1 
.3 659.5 
.3 305.6 
.3 169.5 
.3 101.8 
.3 


33. 2654. 

.010 .835 


DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

68.0 

18.8 

22.0 

143.9 

68.3 

18.8 

5.0 

65.0 

18. 1 

87.8 

129. 7 

113.3 

17.9 

4.8 

62.5 

17.4 

240.6 

122.0 

100.4 

17. 1 

4.6 

48.5 

16.7 

759.7 

116.4 

84.1 

16.3 

4.4 

42.6 

16.3 

333.0 

108.4 

70.9 

15.6 

4.3 

39. 1 

26.4 

192.3 

102.2 

63.6 

14.9 

6.9 

36.8 

16.6 

121.9 

96. 1 

58.9 

14.4 

5.8 

35.0 

16.6 

86.1 

90.4 

55.3 

13.8 

3.9 

33.3 

16.5 

67.4 

89.6 

52.8 

13.2 

3.8 

31.8 

21.3 

57.2 

95.5 

51.7 

12.7 

3.6 

30.6 

20.2 

51.1 

87.3 

50. 1 

12. 1 

3.5 

29.3 

20.7 

47.0 

82.8 

48.3 

11.6 

3.3 

28.1 

20.7 

44.0 

78.6 

46.2 

11.1 

3.2 

26.9 

20.8 

206.0 

75.3 

43.9 

10.6 

3.1 

25.7 

20.8 

735.5 

72.6 

41.7 

10.2 

3.0 

24.6 

20.7 

872.3 

69.6 

39.5 

9.7 

2.9 

23.6 

20.3 

477.2 

66.7 

37.5 

9.3 

2.7 

26.0 

19.9 

507.9 

63.6 

35.6 

8.9 

2.6 

22.1 

19.3 

362.4 

60.5 

33.8 

8.6 

2.5 

21.4 

57.5 

251.4 

57.3 

32. 1 

8.2 

2.4 

23.8 

45.8 

195.0 

54.2 

30.5 

7.9 

2.4 

25.5 

35.2 

165.0 

51.3 

29.0 

7.5 

2.3 

22.2 

30.4 

414.2 

48.4 

27.6 

7.2 

2.2 

22.6 

27.8 

628.6 

45.8 

26.3 

6.9 

2.1 

22.7 

26.1 

368.7 

43.3 

25.0 

6.7 

2.0 

22.5 

25.2 

257.8 

41.0 

23.8 

6.4 

1.9 

22. 1 

24.6 

198.5 

38.8 

22.7 

6. 1 

1.9 

21.6 

24.0 

164.8 

36.8 

21.6 

5.9 

1.8 

21.0 

23.5 

— 

34.9 

20.6 

5.7 

1.7 

20.3 

23.2 


33.1 

19.7 

5.4 

1.7 

19.6 

22.6 


31.4 


5.2 


964. 

734. 

7915. 

2268. 

1375. 

326. 

96. 

.303 

.231 

2.49 

.713 

.432 

. 103 

.030 


JUL 

1.6 

1.6 

1.5 

1.4 

1.4 

1.3 

1.3 

1.2 

1.2 

1.2 

1.1 

1.1 

1.0 

1. 

1. 

.9 

.9 

.9 

.8 

.8 

.8 


.7 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.5 

30. 

.010 


AUG SEPT 

.5 .2 

.5 .2 

.5 .2 

.5 .2 

.4 . 1 

• 4 . 1 

.4 . 1 

.4 . 1 

• 4 . 1 

.4 . 1 

• 4 .1 

.3 .1 

.3 . 1 

.3 .1 

.3 . 1 

,3 . 1 

.3 . 1 

.3 . 1 

• 3 . l 

.3 . J 

.2 .1 

.2 .1 

.2 . 1 

• 2 .1 

.2 . 1 

.2 . 1 

.2 . 1 

.2 . 1 

• 2 .1 

• 2 . 1 

.2 

0 3. 

,003 .001 


IATER YEAR 1926-27 


AC-FT 32489. 


INCHES/AREA 5.16 


COYOTE CREEK AT COYOTE DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1927- 

-28 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

.4 

3.8 

9.6 

7.1 

12.9 

18.6 

11.8 

3.5 

1.2 

.4 

. 1 

2 

.1 

.3 

3.7 

9.5 

8.9 

12.4 

23.7 

11.3 

3.4 

1.1 

.4 

. 1 

3 

.1 

.3 

3.6 

9.2 

156.8 

11.9 

67.8 

10.9 

3.3 

1.1 

.4 

.1 

4 

.1 

.3 

3.5 

9.2 

457.5 

11.5 

46.9 

10.4 

3.2 

1.0 

.3 

. 1 

5 

.0 

.3 

3.4 

9.2 

203.5 

11.0 

38.9 

10.0 

3.0 

1.0 

.3 

. 1 

6 

.0 

.4 

3.3 

9.2 

115.9 

12.1 

35. 1 

9.6 

2.9 

1. 

.3 

. 1 

7 

.0 

.4 

3.2 

9.1 

72.4 

10.6 

32.8 

9.3 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

8 

.0 

.4 

3.1 

8.9 

50.6 

10.3 

31.2 

8.9 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

9 

.0 

11.8 

10.8 

8.8 

39.4 

10 

29.9 

8.6 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

10 

.0 

11.5 

7.1 

8.6 

33.5 

9.7 

28.6 

8.2 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

11 

.0 

.6 

3.2 

8.4 

30.2 

9.3 

27.4 

7.9 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

12 

.0 

1.2 

3.2 

8.2 

28.1 

9.0 

26.3 

7.6 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

13 

.0 

22.6 

3.3 

8.0 

26.6 

8.6 

25.1 

7.3 

2.3 

.8 

.2 

. 1 

14 

.0 

2.0 

3.3 

7.9 

25.2 

8.3 

24.1 

7.0 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

15 

.0 

2.1 

3.4 

7.7 

24.1 

8.0 

23.0 

6.8 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

16 

.0 

2.3 

3.4 

7.6 

23.1 

7.7 

22. 1 

6.5 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

17 

.0 

2.5 

3.4 

7.4 

22.2 

7.4 

21.1 

6.3 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

18 

.0 

2.6 

3.3 

7.3 

21.3 

7. 1 

20.2 

6.0 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

19 

.0 

2.7 

3.3 

7.1 

20.4 

6.8 

) 9.4 

5.8 

1.8 

.6 

.2 

.1 

20 

.0 

3.3 

3.2 

6.8 

19.5 

6.6 

18.6 

5.6 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

2! 

.0 

12.5 

3.2 

6.6 

18.7 

6.3 

17.8 

5.4 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

22 

.0 

3.5 

3. 1 

8.9 

18.0 

6. 1 

17.1 

5.2 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

23 

.0 

3.6 

3.0 

12.2 

17.2 

10.4 

16.4 

S.O 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

24 

.0 

3.7 

2.9 

6.9 

16.5 

25.3 

15.7 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

25 

.0 

3.6 

23.7 

6.9 

15.8 

9.4 

15.1 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

26 

1.2 

3.9 

4.5 

6.9 

15.2 

31.5 

14.5 

4.4 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

27 

1.3 

3.9 

4.3 

6.9 

14.6 

53.0 

13.9 

4.3 

1.4 

.5 

. 1 

.0 

28 

.1 

3.9 

21.0 

7.0 

14.0 

30.6 

13.3 

4.1 

1.3 

.4 

.1 

.0 

29 

.1 

3.9 

19.8 

9.3 

13.4 

24.2 

12.6 

4.0 

1.3 

.4 

. 1. 

.0 

30 

1. 

3.8 

11.3 

7.0 


21.0 

12.3 

3.8 

1.2 

.4 

.1 

.0 

31 

12.3 


10.1 

7.1 


19.3 


3.7 


.4 

. 1 


TOTAL 

17. 

115. 

185. 

253. 

1530. 

428. 

730. 

215. 

65. 

22. 

7. 

2. 

IN/AREA 

.005 

• 036 

.058 

.080 

.481 

.135 

.229 

.068 

.020 

.007 

.002 

.001 


WATER Y6AR 1927-28 AC-FT 7068. INCHES/AREA 1.12 


COYOTE CREEK AT COYOTE DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1928- 

-29 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

4.2 

9.7 

14.3 

8.3 

10.6 

6.4 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

2 

.0 

.0 

8.9 

9.4 

10.7 

8.0 

10.2 

6. 1 

1.9 

.7 

.2 

. 1 

3 

.0 

.0 

26.6 

9.3 

19.9 

7.7 

9.8 

5.9 

1.9 

.7 

.2 

. 1 

4 

.0 

.0 

6.0 

9.2 

52.3 

7.4 

30.9 

5.7 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

5 

.0 

.0 

6.0 

9.0 

29.3 

7.1 

15.6 

5.4 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

6 

.0 

.0 

6.3 

8.8 

23.3 

6.9 

12.4 

5.2 

1.7 

.6 

.2 

.1 

7 

.0 

.0 

6.4 

8.6 

20.4 

6.6 

12.9 

5.0 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

8 

.0 

.0 

6.5 

8.4 

18.9 

6.4 

13.0 

4.9 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

9 

.0 

.0 

6.6 

8.2 

17.9 

65.8 

13.2 

4.7 

10.1 

.5 

.2 

.1 

10 

.0 

.0 

8.7 

8.0 

17.3 

126.4 

13.3 

4.5 

1.8 

.5 

.2 

. 1 

11 

.0 

.0 

10.8 

7.8 

16.6 

62.8 

13.1 

4.3 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

12 

.0 

9.1 

8.9 

7.6 

16.1 

39.8 

12.8 

4.2 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

13 

.0 

39.7 

29.5 

7.3 

15.6 

29.6 

12.4 

4.0 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

14 

.0 

22.6 

15. 1 

7. 1 

15.1 

24.5 

11.9 

3.9 

1.3 

.5 

.1 

.0 

15 

.0 

12.1 

13.2 

6.9 

14.5 

21.8 

11.5 

3.7 

1.3 

.4 

.1 

.0 

16 

.0 

3.5 

12.6 

14.8 

14.0 

20.3 

11.0 

3.6 

1.2 

.4 

.1 

.0 

17 

.0 

3.6 

12.4 

7.1 

13.4 

19.2 

10.6 

3.5 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

18 

.0 

4.1 

12.0 

10.1 

12.9 

18.4 

10.2 

3.3 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

19 

.0 

4.4 

12.0 

14.0 

12.4 

17.6 

9.8 

3.2 

1. 1 

.4 

. 1 

.0 

20 

.0 

4.6 

11.9 

9.1 

11.9 

17.0 

9.6 

3.1 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

21 

.0 

4.7 

11.7 

9.5 

11.4 

16.4 

9.3 

3.0 

1.0 

.4 

. 1 

.0 

22 

.0 

4.8 

11.5 

9.7 

11.0 

15.7 

9.0 

2.9 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

23 

.0 

4.8 

11.3 

9.8 

10.5 

15.2 

8.7 

2.8 

1. 

.3 

. 1 

.0 

24 

.0 

4.8 

11.0 

9.8 

10. 1 

14.6 

8.3 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

.0 

25 

.0 

4.8 

10.9 

9.8 

9.7 

14.0 

8.0 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

26 

.0 

4.7 

10.6 

9.8 

9.4 

13.4 

7.7 

2.5 

.9 

.3 

. 1 

.0 

27 

.0 

4.7 

10.6 

9.8 

9.0 

12.9 

7.4 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

28 

.0 

4.6 

10.4 

9.6 

8.7 

12.4 

7.1 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

29 

.0 

4.5 

10.3 

9.5 

— 

11.9 

6.9 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

30 

.0 

4.4 

10. 1 

9.2 


11.4 

6.6 

2.1 

.7 

.3 

. 1 

.0 

31 

.0 


9.9 

9.0 


11.0 


2. 1 


.2 

. 1 


TOTAL 

0 

151. 

343. 

286. 

447. 

671. 

334. 

118. 

47. 

14. 

5. 

1. 

IN/AREA 

.000 

.047 

.108 

.090 

.140 

.211 

.105 

.037 

.015 

.004 

.001 

.000 

WATER YEAR 

1928- 

29 

AC- 

-FT 478S 


INCHES/AREA 

.76 








COYOTE CREEK AT 

COYOTE DAM 

CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1929 

-30 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

RAY 

JU.N 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

2.5 

24.0 

53.5 

43.9 

13.9 

4.3 

1.4 

.4 

.1 

2 

.0 

.0 

.0 

2.5 

22.9 

49.2 

41.6 

13.3 

4.1 

1.3 

.4 

. 1 

3 

.0 

.0 

.0 

2.4 

22.0 

65.3 

39.5 

18.8 

4.0 

1.3 

.4 

. 1 

4 

.0 

.0 

.0 

20.9 

21.0 

623.3 

37.5 

17.9 

3.8 

1.2 

.4 

.1 

5 

.0 

.0 

.0 

32.U 

20.2 

2536.4 

35.7 

12.7 

3.7 

1.2 

.4 

. 1 

6 

.0 

.0 

.0 

10.4 

19.3 

1009.0 

33.9 

12.4 

3.5 

1.1 

.4 

. 1 

7 

.0 

.0 

.0 

191.8 

18.5 

555.2 

32.2 

11.9 

3.4 

1.1 

.4 

.1 

8 

.0 

.0 

.0 

78.9 

17.8 

332.2 

30.7 

11.4 

3.3 

1.1 

, 3 

. 1 

9 

.0 

.0 

.0 

68.4 

17.0 

218.7 

29.2 

10.9 

3.2 

1.0 

.3 

. 1 

10 

.0 

.0 

4.3 

39.7 

16.3 

159.7 

27.8 

10.5 

3.0 

1 . 

.3 

. 1 

11 

.0 

.0 

8.9 

28.4 

15.7 

127.9 

26.5 

10.0 

2.9 

1 . 

.3 

. 1 

12 

.0 

.0 

5.6 

70.6 

15.0 

109.5 

25.2 

9.6 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

13 

.0 

.0 

7. 1 

47.5 

14.4 

97.9 

33.5 

9.2 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

14 

.0 

.0 

.8 

45.2 

13.8 

122.0 

34.9 

8.9 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

15 

.0 

.0 

1 . 

35.6 

13.3 

132.9 

26.2 

8.5 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

16 

.0 

.0 

8.4 

78.6 

12.7 

112.7 

26.3 

8.2 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

17 

.0 

• 0 

1.9 

68.6 

12.2 

103.3 

25.8 

7.8 

2.3 

.8 

.2 

.1 

18 

.0 

.0 

1.9 

50.9 

11.7 

96.4 

25.0 

7.5 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

19 

.0 

.0 

2.1 

43.1 

13.7 

90.7 

24.0 

7.2 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

20 

.0 

.0 

2.3 

39. 1 

15.3 

8 S .6 

22.9 

6.9 

2 . 1 

.7 

.2 

. 1 

21 

.0 

.0 

2.5 

36.7 

11.3 

80.9 

21.9 

6.7 

2.0 

.7 

.2 

.1 

22 

.0 

.0 

2.6 

35.1 

102.5 

76.1 

20.9 

6.4 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

23 

.0 

.0 

2.7 

33.8 

92.5 

71.9 

20.0 

6 . 1 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

24 

.0 

.0 

2.7 

32.4 

71.7 

68 .C 

19.1 

5.9 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

25 

.0 

.0 

2.8 

31.3 

130.3 

64.2 

18.2 

5.7 

1.7 

.6 

.2 

.1 

26 

.0 

.0 

2.8 

30.2 

105.3 

60.7 

17.4 

5.4 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

27 

.0 

.0 

2.8 

29.2 

76.9 

57.4 

16.6 

5.2 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

28 

.0 

.0 

2.7 

28.2 

61.4 

54.4 

15.9 

5.0 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

29 

.0 

.0 

2.7 

27. 1 

— 

51.5 

15.2 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

30 

.0 

.0 

2.6 

26. 1 


48.8 

14.6 

4.7 

1.4 

.5 

.2 

.1 

31 

.0 


2.6 

25.0 


46.3 


4.5 


.5 

.2 


TOTAL 

0 


74. 

1293. 

989. 

7362. 

802. 

278. 

78. 

26. 

8 . 

3 . 

IN/AREA 

.000 

.000 

.023 

.407 

.311 

2.32 

.252 

.087 

.025 

.008 

.003 

.001 

WATER YEAR 

1929 

-30 

AC - 

FT 21608 

. 

INCHES/AREA 

3.43 






COYCTE CREEK AT 

COYOTE 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1931- 

32 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

.0 

.9 

263.0 

226.3 

62.9 

12.8 

3.6 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

.9 

234.1 

142.8 

59. 1 

12.2 

3.4 

1.0 

.3 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

1 . 

165.3 

109.8 

55.7 

11.6 

3.3 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

.9 

131 .9 

92.6 

52.5 

11.1 

3.2 

1 . 

.3 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.9 

114.0 

95.5 

49.5 

10.6 

3.0 

.9 

.3 

. 1 

.0 

6 

.0 

.0 

.9 

103.5 

150.8 

46.7 

10 . 1 

2.9 

.9 

. 3 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

.9 

96.6 

143.5 

44.1 

9.7 

2.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

.9 

91.5 

611.3 

41.6 

9.3 

2.7 

.8 

.3 

. 1 

.0 

9 

.0 

.0 

.8 

87.2 

1646.5 

39.3 

8.9 

2.6 

.8 

.3 

. 1 

.0 

10 

.0 

.0 

.8 

83.3 

732.9 

37.2 

8.5 

2.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

6.1 

79.6 

454.6 

35.2 

8.1 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

12 

.0 

.0 

.9 

109.4 

313.4 

33.3 

7.8 

2.3 

.7 

. 2 

» i 

.0 

13 

.0 

.0 

12.9 

152.1 

239.2 

31.6 

7.4 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

.0 

14 

.0 

4.8 

15.4 

120.6 

198.3 

30.5 

7.1 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

.0 

15 

.0 

6 . 1 

1.7 

1196.5 

173.9 

29.3 

6.8 

2 . 1 

.6 

.2 

. 1 

.0 

16 

.0 

.2 

1.9 

609.7 

157.7 

28.0 

6.5 

2.0 

.6 

.2 

. 1 

.0 

17 

.0 

.2 

2.1 

350.3 

145.7 

26.7 

6.3 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

16 

.0 

.3 

2.3 

226.7 

135.8 

25.4 

6 .C 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

19 

.0 

.3 

2.4 

162.8 

127.2 

24. 1 

5.8 

1.8 

.6 

.2 


.0 

20 

.0 

.4 

2.5 

128.9 

119.4 

22.9 

5.5 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

.0 

21 

.0 

.4 

7.7 

109.6 

111.8 

21.7 

5.3 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

.0 

22 

.0 

.4 

5.4 

97.6 

104.7 

20.7 

5. 1 

1 .6 

.5 

.2 

. 1 

.0 

23 

.0 

.5 

56. 1 

89.2 

98.1 

19.7 

4.9 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

24 

.0 

.5 

245.8 

82.7 

91.9 

18.7 

4.7 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

25 

.0 

.5 

166.1 

77.2 

86.1 

17.8 

4.5 

1.4 

.4 

.2 

.0 

.0 

26 

.0 

8.4 

249.7 

72.5 

80.7 

17.C 

4.4 

1.4 

.4 


.0 

.0 

27 

.0 

6.4 

2493.6 

68 . 1 

75.7 

16.2 

4.2 

1.3 

.4 


.0 

.0 

28 

.0 

.7 

2809.8 

64.3 

71.1 

15.4 

4.0 

1.3 

.4 


.0 

.0 

29 

.0 

.8 

1142.7 

60.8 

66.8 

14.7 

3.9 

1.2 

.4 


.0 

.0 

30 

.0 

.9 

606.5 

59.0 


14.0 

3.7 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

.0 

31 

.0 


404.7 

79.1 


13.4 


1.1 



.0 


TOTAL 

0 

32. 

8245. 

5367. 

6805. 

96b. 

217. 

65. 

20 . 

7. 

2 . 

0 

IN/AREA 

.000 

.010 

2.59 

1.69 

2.14 

.303 

.068 

.021 

.006 

.002 

.001 

.000 

WATER YEAR 

1931 

-32 

AC- 

FT 43018. 

INCHES/AREA 

6.83 






COYOTE 

CREEK AT 

COYOTE DAM 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

F LOCO CCNTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

COYOTE CREEK AT 

COYOTE DAM 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1930- 

31 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1932- 

33 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

. 1 

62.1 

15.0 

15.4 

5.1 

2.4 

4.2 

1.4 

.5 

.2 

1 

.0 

.0 

.0 

1.9 

109.0 

17.1 

8.4 

2.7 

.9 

.3 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

. 1 

12.4 

14.7 

14.8 

4.9 

2.3 

4. 1 

1.4 

.4 

. 1 

2 

.0 

.0 

.0 

1.9 

76.6 

16. li 

6 . 1 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

.0 

3 

.0 

.0 

. 1 

2.1 

14.4 

14.2 

4.7 

2.2 

3.9 

1.3 

.4 

. 1 

3 

.0 

.0 

.0 

1.8 

59.6 

15.7 

7.9 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

2.6 

15.7 

13.7 

4.5 

2 . 1 

3.8 

1.3 

.4 

. 1 

4 

.0 

.0 

.0 

1 .8 

50.4 

15.0 

7.6 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

.0 

5 

.0 

.0 

. 1 

30.6 

14.4 

13.1 

4.4 

2.0 

3.6 

1.2 

.4 

. 1 

5 

.0 

.0 

.0 

1.8 

45.0 

14.4 

7.3 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

6 

.0 

.0 

. 1 

11.4 

14.2 

12.6 

4.2 

2.0 

3.5 

1.2 

.4 

. 1 

6 

.0 

.0 

.0 

1.8 

41.4 

13.B 

7.0 

2.3 

.7 

.3 

. 1 

.0 

7 

.0 

.0 

. 1 

14.4 

14.0 

12 . 1 

4. 1 

1.9 

3.4 

1.1 

.4 

. i 

7 

.0 

.0 

.0 

1.7 

38.8 

13.3 

6.7 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

.0 

8 

.0 

.0 

. 1 

15.2 

13.7 

11.6 

3.9 

1.8 

3.3 

1.1 

.4 

. 1 

8 

.0 

.0 

.0 

1.7 

36.7 

12.7 

6.5 

2 . 1 

.7 

.2 

. 1 

.0 

9 

.0 

.0 

.1 

12.2 

13.3 

11.2 

3.6 

1.8 

3.1 

1.0 

.3 

. 1 

9 

.0 

.0 

.0 

1.6 

34.7 

12.2 

6.2 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

.0 

10 

.0 

.0 

. 1 

12.1 

13.1 

10.7 

3.6 

1.7 

3.0 

1.0 

.3 

. 1 

10 

.0 

.0 

.0 

1.6 

33.1 

11.7 

6.0 

2.0 

.6 

.2 

. 1 

.0 

1 1 

.0 

.0 

. 1 

12.1 

13.0 

10.8 

3.5 

1.6 

2.9 

1 . 

.3 

. 1 

11 

.0 

.0 

.0 

1.6 

31.6 

11.3 

5.8 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

12 

.0 

.0 

.1 

12.0 

12.9 

12.9 

3.4 

1.6 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

12 

.0 

.0 

.0 

1.5 

38.1 

14.8 

5.5 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

13 

.0 

1.4 

.1 

15.4 

12.7 

10 . 1 

3.2 

1.5 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

13 

.0 

.0 

.0 

1.5 

32. 1 

14. 1 

5. 3 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

14 

.0 

.0 

. 1 

28.0 

34.6 

9.8 

3. 1 

1.5 

2.6 

.9 

. 3 

. 1 

14 

.0 

.0 

.0 

1 .4 

30.4 

11.2 

5. 1 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

15 

.0 

.0 

. 1 

16.3 

28.8 

9.5 

3.0 

1.4 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

15 

.0 

.0 

.0 

1.4 

29.8 

12.3 

4.9 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

.0 

16 

.0 

.0 

.1 

15.9 

22.0 

9.2 

2.9 

1.4 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

16 

.0 

.0 

.0 

1.3 

29.0 

11.5 

4.8 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

.0 

17 

.0 

1.0 

.1 

15.6 

20.0 

8.8 

2.8 

1.3 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

17 

.0 

.0 

.0 

1.3 

28.1 

11.4 

6.0 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

18 

.0 

-1 

. 1 

15.2 

19. 1 

8.6 

2.7 

1.3 

2.3 

.8 

.2 

. 1 

18 

.0 

.0 

.0 

14.1 

27. 1 

11.2 

4.9 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

19 

.0 

.1 

.1 

15.1 

19.1 

8.3 

2.6 

1.2 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

19 

.0 

.0 

1.5 

41.6 

26.1 

10.9 

4.3 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

20 

.0 

. 1 

.1 

14.8 

19.0 

8.0 

2.5 

1.2 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

20 

.0 

.0 

2.0 

10.4 

2 S. 1 

10.6 

4. 1 

1 .4 

.5 

.2 

* 1 

.0 

21 

.0 

.1 

.1 

14.5 

18.9 

7.7 

2.4 

1.1 

2.0 

.7 

.2 


21 

.0 

.0 

8.8 

6.0 

24. 1 

10.2 

4.0 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.1 

. 1 

19.4 

18.8 

7.4 

2.3 

1.1 

1.9 

.7 

.2 

. 1 

22 

.0 

.0 

3.5 

154.3 

23.1 

9.8 

3.8 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

.0 

23 

.0 

. 1 

. 1 

21.8 

18.5 

7.2 

2.2 

1.1 

1.9 

.6 

.2 


23 

.0 

.0 

18.0 

147.5 

22.1 

9.5 

3.7 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.1 

.1 

16.3 

18.1 

6.9 

2.2 

53.8 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

24 

.0 

.0 

1.1 

73.5 

21.1 

9.1 

3.6 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

.1 

.1 

16.5 

17.6 

6.6 

2 . 1 

15.8 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

25 

.0 

.0 

1.3 

89.7 

20.2 

8.8 

3.4 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

.0 

26 

.0 

.1 

.0 

16.6 

17.0 

6.4 

11.0 

4.4 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

26 

.0 

.0 

1.5 

73.1 

19.4 

8.4 

3.3 

1 . 1 

.4 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

.1 

.0 

16.5 

16.5 

6.2 

a. i 

4.5 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

27 

.0 

.0 

1.6 

101.2 

18.6 

8.1 

3.2 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

.0 

28 

.0 

.1 

.0 

16.3 

15.9 

5.9 

2.4 

4.3 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

28 

.0 

.0 

1.7 

242.3 

17.8 

18.4 

3. 1 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

.0 

29 

.0 

.1 

.0 

16.0 

__ 

5.7 

2.4 

4.4 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

29 

.0 

.0 

1.8 

656.2 

-— 

9.2 

3.0 

1 . 

.3 

. 1 

.0 

.0 

30 

.0 

.1 

.0 

15.7 


5.5 

2.4 

4.4 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

30 

.0 

.0 

1.8 

300.7 


8.6 

2.8 

1 . 

.3 

. 1 

.0 

.0 

31 

.0 


1.3 

15.3 


5.3 


4.3 


.5 

.2 


31 

.0 


1.9 

172.8 


8.6 


.9 


. 1 

.0 


TOTAL 

0 

4. 

4. 

520. 

485. 

296. 

111 . 

133. 

78. 

27. 

9. 

3. 

TOTAL 

. 

. 

47. 

2111 . 

989. 

370. 

156. 

52. 

17. 

6 . 

2 . 

0 

IN/AREA 

.000 

.001 

.001 

. 164 

.153 

.093 

.035 

.042 

.024 

.008 

.003 

.00 1 

IN/AREA 

,000 

.000 

.015 

.664 

.311 

.116 

.049 

.016 

.005 

.002 

.001 

.000 


WATER YGAR 1930-31 


AC-FT 3308. 


INCHES/AREA .53 


WATER YEAR 1932-33 


AC-FT 7427. 


INCHES/AREA 1.18 

















COYOTE 

CREEK AT COYOTE 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1933- 

34 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.4 

.3 

1033.8 

16.7 

116.9 

15.0 

4.6 

1.7 

.6 

.2 


2 

.0 

.5 

.3 

480.4 

16.0 

67.0 

14.4 

4.4 

1.6 

.5 

.2 


3 

.0 

.6 

9.9 

265.6 

15.4 

70.9 

13.8 

4.2 

1.5 

.5 

.2 


4 

.0 

.6 

1.3 

158.5 

14.7 

61.6 

13.2 

4.1 

1*5 

.5 

.2 

. 1 

5 

.0 

.7 

.4 

104.5 

14.1 

55.8 

12.7 

3.9 

2.5 

.5 

.2 


6 

.0 

.7 

.4 

76.8 

13.6 

51.6 

12.2 

3.8 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

7 

.0 

.7 

.4 

62.2 

13.0 

48.4 

11.7 

3.6 

1.4 

.5 

.2 

.0 

8 

.0 

.7 

.4 

54.0 

16.7 

45.7 

11.2 

3.5 

1.3 

.4 

.1 

.0 

9 

.0 

.7 

.4 

49.1 

12.7 

43.1 

10.7 

3.4 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

10 

.0 

.7 

.4 

45.7 

12.5 

41.0 

10.3 

3.2 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

11 

.0 

.7 

1.4 

43.1 

12.2 

39. 1 

9.9 

3.1 

1.2 

.4 

.1 

.0 

12 

.0 

.6 

88.1 

40.9 

11.9 

37.2 

9.5 

3.0 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

13 

.0 

.6 

110.7 

38.8 

11.5 

35.5 

9. 1 

2.9 

1.1 

.4 

.1 

.0 

14 

.0 

.6 

59.4 

37.1 

11.1 

33.8 

8.7 

2.8 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

15 

.0 

.6 

39.1 

35.5 

16.6 

32.2 

8.4 

2.7 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

16 

.0 

.6 

25.9 

33.9 

13.8 

30.7 

8 . 1 

2.6 

1 . 

.3 

.1 

.0 

17 

.0 

.5 

21.2 

32.4 

12.8 

29.3 

7.8 

2.5 

.9 

.3 

. 1 

.0 

18 

.0 

.5 

19.0 

31.0 

14.6 

28.0 

7.4 

2.4 

.9 

.3 

. 1 

.0 

19 

.0 

.5 

18.0 

29.6 

56.9 

26.7 

7.2 

2.3 

.9 

.3 

. 1 

.0 

20 

.0 

.5 

17.4 

28.3 

34.0 

25.5 

6.9 

2.2 

.8 

.3 

. 1 

.0 

21 

.0 

.5 

17.1 

27.1 

27.2 

24.4 

6.6 

2 . 1 

.8 

.3 

.1 

.0 

22 

.0 

.5 

16.6 

25.9 

52.8 

23.3 

7.0 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

23 

.0 

.4 

16.3 

24.7 

205.2 

22.3 

6.9 

2.0 

.8 

.3 

.1 

.0 

24 

.0 

.4 

16.1 

23.7 

605.8 

21.3 

6.0 

1.9 

.7 

.2 

. 1 

.0 

25 

.0 

.4 

15.7 

22.6 

320.6 

20.4 

5.8 

10.7 

.7 

.2 

. 1 

.0 

26 

.0 

.4 

15.4 

21.7 

585.6 

19.5 

5.5 

6.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

27 

.0 

.4 

15.0 

20.7 

289.2 

18.7 

5.3 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

.0 

28 

.0 

.4 

14.5 

19.9 

174.8 

17.9 

5.1 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

29 

.0 

.4 

33. 1 

19.0 


17. 1 

4.9 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

30 

14.7 

.3 

89.2 

18.2 


16.4 

4.7 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

31 

11.2 


470.6 

17.5 


15.7 


1.7 


.2 

. 1 


TOTAL 

26. 

16. 

1134. 

2922. 

2602. 

1157. 

266. 

99. 

33. 

11 . 

4. 

1 . 

IN/AREA .008 

.005 

.357 

.919 

.818 

.364 

.084 

.031 

.010 

.003 

. 00 ! 

.000 

WATER 

YEAR 1933- 

34 

AC 

-FT 16376. 

INCHES/AREA 

2.60 






COYOTE CREEK AT 

COYOTE DAM 

, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER OISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 



WATER YEAR 1934-35 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

2.1 

15.4 

56.4 

140.7 

69.9 

71.8 

13.5 

3.7 

1.1 

.4 

2 

.0 

.0 

2.1 

13.4 

53.5 

97.9 

65.5 

67.5 

12.9 

3.5 

1.1 

.3 

3 

.0 

.0 

2.1 

16.5 

50.8 

68.0 

116.6 

63.4 

12.3 

3.4 

1.0 

.3 

4 

.0 

.0 

2.0 

1 18.0 

48.2 

53.1 

138.7 

59.7 

11.7 

3.3 

1 . 

.3 

5 

.0 

.0 

1.9 

146.4 

45.8 

57.3 

107.2 

56.2 

11.2 

3.1 

.9 

.3 

6 

.0 

.0 

1.9 

73.3 

43.5 

51.2 

157.5 

52.9 

10.7 

3.0 

.9 

.3 

7 

.0 

.0 

1.8 

69.4 

41.3 

2346.5 

238.5 

49.9 

10.2 

2.9 

.9 

.3 

8 

.0 

.0 

1.7 

149.8 

39.3 

859.8 

183.0 

47.1 

9.8 

2.8 

.8 

.3 

9 

.0 

.0 

1.7 

216.1 

37.4 

456.9 

297.5 

44.4 

9.3 

2.7 

.8 

.3 

10 

.0 

.0 

1.6 

190.7 

35.6 

269.6 

224.7 

42.0 

8.9 

2.6 

.8 

.3 

11 

.0 

.0 

1.6 

115.0 

33.9 

174.7 

177.2 

39.6 

8.5 

2.5 

.8 

.2 

12 

.0 

.0 

5.8 

83.5 

32.3 

125.6 

151.0 

37.5 

8.2 

2.4 

.7 

.2 

13 

.0 

.0 

9.5 

71.2 

30.8 

99.3 

136.9 

35.5 

7.8 

2.3 

.7 

.2 

14 

.0 

.0 

12.7 

107.5 

31.5 

84.3 

308.9 

33.6 

7.5 

2.2 

.7 

.2 

15 

.0 

.0 

2.1 

128.5 

29.0 

75.0 

517.4 

31.8 

7.2 

2 . 1 

.7 

.2 

16 

.0 

.0 

2.2 

1 13.3 

28.1 

68.7 

333.4 

30.1 

6.9 

2.0 

.6 

.2 

17 

.0 

10.0 

2.3 

99.6 

27.2 

63.8 

248.9 

28.5 

6.6 

2.0 

.6 

.2 

18 

.0 

5.5 

2.4 

135.0 

26.2 

60.4 

202.3 

27.1 

6.3 

1.9 

.6 

.2 

19 

.0 

28.6 

2.5 

159.4 

25.2 

57.7 

174.5 

25.7 

6.0 

1.8 

.6 

.2 

20 

.0 

1 . 

2.5 

122.3 

24.2 

55.1 

156. 1 

24.4 

5.8 

1.7 

.5 

.2 

21 

.0 

1.0 

2.5 

106.1 

23.1 

75.4 

142.5 

23.2 

5.5 

1.7 

.5 

.2 

22 

.0 

1.3 

2.5 

96.6 

27.0 

345.0 

131.5 

22.0 

5.3 

1.6 

.5 

.2 

23 

.0 

1.6 

2.5 

90.2 

32.1 

874.4 

121.9 

20.9 

5. 1 

1.6 

.5 

.2 

24 

.0 

1.8 

2.5 

85.2 

25.8 

414.1 

1 13.4 

19.9 

4.9 

1.5 

.5 

.2 

25 

.0 

2.0 

2.4 

80.9 

24.8 

253.4 

105.6 

18.9 

4.7 

1.4 

.5 

. 1 

26 

.0 

2.1 

15.5 

76.9 

24.0 

171.6 

98.6 

18.0 

4.5 

1.4 

.4 

. 1 

27 

.0 

2.2 

19.3 

73.0 

23.1 

128.6 

92.3 

17. 1 

4.3 

1.3 

.4 

.1 

28 

.0 

2.2 

10.7 

69.4 

22.4 

104.9 

86.5 

16.3 

4.2 

1.3 

.4 

.1 

29 

.0 

2.2 

22.3 

66.0 

— 

90.9 

82.0 

15.6 

4.0 

1.2 

.4 

. 1 

30 

.0 

2.2 

44.8 

62.6 


81.8 

76.4 

14.8 

3.8 

1.2 

.4 

.1 

31 

.0 


19.8 

59.4 


75. 1 


14.1 


1.1 

.4 


TOTAL 

0 

64. 

207. 

3010. 

942. 

7881. 

5056. 

1070. 

228. 

67. 

21 . 

7. 

IN/AREA 

.000 

.020 

.065 

.947 

.296 

2.48 

1.59 

.336 

.072 

.021 

.007 

.002 


WATER Y 8 AR 1934-35 


AC-FT 36735, 


INCHES/AREA 5.84 



COYOTE CREEK A7 COYOTE DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER OISTRICT 


SYNTHESIZED 

OAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1936-37 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

.0 

.0 

3.7 

61.1 

95.1 

222.2 

45.0 

8.9 

2.5 

.7 

.2 

2 

.1 

.0 

.0 

4.4 

79.0 

90.5 

208.7 

42.6 

8.5 

2.4 

.7 

.2 

3 

.1 

.0 

.0 

4.8 

47.5 

86.2 

195.7 

40.4 

8.1 

2.3 

.7 

.2 

4 

.1 

.0 

.0 

5.6 

98.4 

82.1 

183.0 

38. 1 

7.8 

2.2 

.7 

.2 

5 

.1 

.0 

.0 

11.2 

160.4 

77.8 

170.6 

35.9 

7.4 

2.1 

.6 

.2 

6 

.1 

.0 

.0 

6.1 

160.7 

73.9 

159.4 

33.9 

7.1 

2.0 

.6 

.2 

7 

. 1 

.0 

.0 

6.5 

101.0 

70. 1 

149.8 

32.0 

6.8 

1.9 

.6 

.2 

8 

.1 

.0 

.0 

6.8 

76.8 

66.4 

140.3 

30.2 

6.5 

1.9 

.6 

.2 

9 

.1 

.0 

.0 

6.9 

64.2 

62.8 

132. 1 

28.6 

6.2 

1.8 

.6 

.2 

10 

.1 

.0 

.0 

6.9 

57.2 

59.4 

124.4 

27.0 

5.9 

1.7 

.5 

.2 

11 

.0 

.0 

.0 

6.9 

52.8 

57.0 

116.6 

25.6 

5.7 

1.7 

.5 

.2 

12 

.0 

.0 

.0 

15.9 

84.0 

422.3 

109.0 

24.2 

5.4 

1.6 

.5 

.2 

13 

.0 

.0 

.0 

8.0 

488.8 

477.5 

101.6 

22.9 

5.2 

1.5 

.5 

.2 

14 

.0 

.0 

.0 

7.9 

2060.6 

284.4 

94.6 

21.7 

5.0 

1.5 

.5 

.1 

15 

.0 

.0 

8.3 

8 . 1 

817.2 

218.2 

88 . 1 

20.6 

4.8 

1.4 

.4 

. 1 

16 

.0 

.0 

.5 

8.4 

455.9 

279.8 

82.1 

19.6 

4.6 

1.4 

.4 

. 1 

17 

.0 

.0 

. 1 

8.7 

275.6 

242.3 

76.6 

18.6 

4.4 

1.3 

.4 

.1 

18 

.0 

.0 

. 1 

8.8 

183.8 

244.0 

71.5 

17.6 

4.2 

1.3 

.4 

. 1 

19 

.0 

.0 

. 1 

8.9 

136.0 

179.8 

66.8 

16.7 

4.0 

1.2 

.4 

. 1 

20 

.0 

.0 

.1 

9. 1 

110.0 

147.0 

62.5 

15.9 

3.9 

1.2 

.4 

. 1 

21 

.0 

.0 

. 1 

9.2 

95.0 

809.7 

58.5 

1 S .1 

3.7 

1.1 

.4 

.1 

22 

.0 

.0 

. 1 

9.2 

85.5 

5254.7 

54.8 

14.4 

3.6 

1.1 

.3 

. 1 

23 

.0 

.0 

. 1 

9.1 

83.0 

2147.8 

51.4 

13.7 

3.4 

1.0 

.3 

.1 

24 

.0 

.0 

.2 

9. 1 

203.7 

1664.7 

48.2 

13.0 

3.3 

1.0 

.3 

. 1 

25 

.0 

.0 

8.6 

9. 1 

148.5 

914.2 

45.3 

12.4 

3.1 

1 . 

.3 

.1 

26 

.0 

.0 

19.3 

9.0 

121.3 

589.2 

42.6 

11.8 

3.0 

.9 

.3 

. 1 

27 

.0 

.0 

.9 

8.8 

108.S 

446.4 

55.2 

11.3 

2.9 

.9 

.3 

. 1 

28 

.0 

.0 

1.0 

21.6 

100.7 

353.3 

56.0 

10.7 

2.8 

.9 

.3 

.1 

29 

.0 

.0 

1.5 

35.2 

-- 

298.5 

48.8 

10.2 

2.7 

.8 

.3 

.1 

30 

.0 

.0 

26.5 

176.6 


264.0 

47.0 

9.8 

2.6 

.8 

.3 

. 1 

31 

.0 


11.2 

82.7 


239.7 


9.3 


.8 

.2 


TOTAL 

I. 

0 

79. 

533. 

6517. 

16299. 

3063. 

689. 

151. 

45. 

14. 

4. 

IN/AREA 

.000 

.000 

.025 

. 168 

2.05 

5. 13 

.963 

.217 

.048 

.014 

.004 

.001 


WATER YEAR 1936-37 


AC-FT 54246, 


INCHES/AREA 8.62 














COYOTE CREEK AT COYOTE DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1937-38 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .1 .1 .2 12.8 259.1 699.6 131.8 16.9 3.4 I. .3 .1 

2 8.1 .1 .1 15.6 299.9 1106.1 121.2 15.9 3.3 .9 .3 .1 

3 .3 .1 .1 H .8 1012.7 696.9 11 1.4 15.0 3.1 .9 .3 .1 

4 .1 .1 .1 11.5 2703.1 486.S 102.4 14.2 3.0 .8 .3 .1 


5 

.1 .1 .1 

11.1 

933.6 

375.4 

104.4 

13.4 

2.8 

.8 

.3 

6 

.1 .1 .1 

10.8 

526.5 

311.4 

90.5 

12.7 

2.7 

.8 

.2 

7 

.1 .1 .1 

10.5 

329.7 

272.3 

83.8 

12.0 

2.6 

.8 

.2 

8 

.1 .1 .1 

10.2 

230.1 

248.5 

77.5 

11.3 

2.5 

.7 

.2 

9 

.1 .0 21.7 

9.8 

519.8 

229.7 

71.7 

10.7 

2.4 

.7 

.2 

10 

.1 .1 153.7 

9.5 

1 102.0 

213.9 

66.3 

10. 1 

2.3 

.7 

.2 


11 .1 10.3 4460.9 9.1 2235.3 258.1 61.5 9.6 2.2 .6 .2 .1 

12 .1 .3 815.3 8.8 1526.4 757.8 57.1 9.1 2.1 .6 .2 .1 

13 .1 .2 396.5 8.5 1442.6 680.5 56.8 8.6 2.0 .6 .2 .1 

14 2.4 .2 207.7 8.2 2857.8 487.7 50.1 8.2 1.9 .6 .2 .1 

15 .6 .2 113.8 7.9 1219.6 386.9 46.8 7.8 1.8 .6 .2 36.6 

16 .1 .2 66.9 7.7 779.4 386.0 43.6 7.4 1.8 .5 .2 2.5 

17 .1 .2 43.3 7.6 551.1 426.4 40.7 7.0 1.7 .5 .2 .8 

18 .1 .2 31.4 7.5 477.8 343.7 37.9 6.7 1.6 .5 .2 1. 

19 .1 .2 25.2 13.8 390.3 297.5 35.4 6.3 1.6 .5 .1 1.1 

20 .1 .2 21.9 10.1 335.8 269.0 33.1 6.0 1.5 .5 .1 1.1 

21 .1 .2 19.9 8.8 299.0 249.4 30.9 5.7 1.4 .4 .1 1.1 

22 .1 .2 18.6 9.0 271.5 232.9 28.9 5.5 1.4 .4 .1 1.1 

23 .1 .2 17.6 9.1 249.2 217.6 27.1 5.2 1.3 .4 .1 1.1 

24 .1 .2 16.7 9.0 229.8 272.3 25.4 5.0 1.3 .4 .1 1.0 

25 .1 .2 16.2 8.9 212.6 257.8 23.8 4.7 1.2 .4 .1 1.0 

26 .1 .2 15.6 8.7 196.8 225.3 22.4 4.5 1.2 .4 .1 1. 

27 .1 .2 15.0 8.5 182.1 202.5 21.0 4.3 1.1 .4 .1 .9 

28 .1 .2 14.4 41.7 238.1 184.5 19.8 4.1 1.1 .3 .1 .9 

29 .1 .2 13.9 182.2 - 169.3 18.6 3.9 1.0 .3 .1 .9 

30 .1 .2 13.4 329.3 155.7 17.8 3.7 1. .3 .1 .8 

31 .1 12.8 217.4 143.4 3.6 .3 .1 

TOTAL 14. 15. 6534. 1035. 21612. 11245. 1660. 259. 58. 18. 5. 54. 

IN/AREA .004 .005 2.05 .326 6.80 3.54 .522 .082 .018 .006 .002 .017 

WATER YEAR 1937-38 AC-FT 84167. INCHES/AREA 13.37 


COYOTE CREEK AT COYOTE DAM 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1938- 

39 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NPV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.8 

4.8 

.4 

1 .4 

3.3 

7.4 

8.2 

2.9 

.9 

.3 

. 1 

.0 

2 

.8 

.5 

.4 

1.3 

3.5 

7.1 

15.6 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

.0 

3 

.8 

.6 

8.7 

1.3 

20.2 

6.8 

8.0 

2.7 

.9 

.3 

.1 

.0 

4 

.7 

.7 

.9 

1 .9 

18.5 

6.6 

7.7 

2.6 

.8 

.3 

. 1 

.0 

5 

.7 

.7 

.6 

33.6 

8.8 

6.3 

7.5 

2.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

6 

.7 

.7 

.7 

4.8 

8.6 

6 . 1 

7.2 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

7 

.7 

.7 

.8 

2.7 

19. 1 

5.9 

7.0 

2.3 

.7 

.3 

. 1 

.0 

8 

.6 

.7 

.8 

3.1 

23.9 

21.7 

6.8 

2.2 

.7 

.2 

.1 

.0 

9 

.6 

.7 

.8 

3.4 

15.5 

57.3 

6.5 

2.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

10 

.6 

.7 

.8 

3.6 

14.3 

24.9 

6.3 

2.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

11 

.6 

.6 

.8 

3.7 

13.8 

18.2 

6.0 

2.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

12 

.5 

.6 

.8 

3.8 

13.4 

16.5 

5.8 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

13 

.5 

.6 

.8 

3.8 

12.9 

15.7 

5.6 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

14 

.5 

.6 

.8 

3.8 

12.7 

15.3 

5.4 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

1.3 

15 

2.0 

.6 

.8 

3.8 

12.4 

14.8 

5.2 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

16 

.6 

.5 

.8 

3.7 

12 . 1 

14.5 

5.0 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

.0 

1 ? 

.5 

.5 

.8 

3.7 

11.7 

14.2 

4.8 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

.0 

18 

.5 

.5 

.8 

3.6 

11.3 

13.8 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

19 

.5 

.5 

4.8 

3.5 

10.9 

13.4 

4.5 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

20 

.4 

.5 

1.0 

3.4 

10.4 

12.9 

4.3 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

21 

.4 

.4 

1.2 

3.3 

10.0 

12.5 

4. 1 

1.4 

.4 

.2 

. 1 

.0 

22 

.4 

.4 

1.3 

3.2 

9.7 

12.0 

4.0 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

23 

.4 

.4 

1.3 

3. 1 

9.3 

11.5 

3.8 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

24 

.4 

.4 

1.4 

3.0 

8.9 

11.1 

3.7 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

.0 

25 

.4 

.4 

1.4 

2.9 

8.6 

10.8 

3.6 

1.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

26 

.4 

.4 

1.4 

2.8 

8.3 

11.3 

3.4 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

27 

.3 

.4 

1.4 

2.7 

8.0 

9.9 

3.3 

1.1 

.4 

. I 

.0 

.0 

28 

.3 

.3 

1.4 

5.1 

7.7 

9.6 

3.2 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

.0 

29 

.3 

10.1 

1.4 

2.6 

— 

9.2 

3.1 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

30 

.4 

.8 

1.4 

7.9 


8.9 

3.0 

1 . 

.3 

.1 

.0 

.0 

31 

9.1 


1.4 

4.6 


8.5 


1 . 


.1 

.0 


TOTAL 

26. 

30. 

42. 

135. 

328. 

415. 

167. 

54. 

17. 

6 . 

2 . 

2 . 

IN/AREA 

.008 

.009 

.013 

.042 

.103 

.130 

.053 

.017 

.005 

.002 

.001 

.001 

WATER YEAR 

1938- 

39 

AC- 

FT 2424 


INCHES/AREA 

.39 






rnvoTE CREEK AT 

COYOTE DAM 

, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

synthesized 

DAIL 

Y FLOW 



WATER 

YEAR 1939-40 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

9.2 

332.6 

904.2 

804.5 

29.5 

6.6 

1.9 

.6 

.2 

2 

.0 

.0 

.0 

11 .5 

184.9 

574.7 

481.5 

27.9 

6.3 

1.8 

.6 

.2 

3 

.0 

.0 

.0 

.9 

176.8 

400.9 

316.9 

26.5 

6.0 

1.8 

.6 

.2 

4 

.0 

.0 

.0 

3.6 

119.0 

309.2 

230.8 

25.2 

5.8 

1.7 

.5 

.2 

5 

1.4 

.0 

.0 

1.5 

92.9 

258.2 

184.4 

23.9 

5.5 

1.6 

.5 

.2 

6 

2.8 

.0 

.0 

11.8 

79.1 

227.4 

157.2 

22.7 

5.3 

1.6 

.5 

.2 

7 

.0 

.0 

.0 

8.3 

71.3 

206.8 

139.7 

21.5 

5. 1 

1.5 

.5 

.2 

8 

.0 

.0 

.0 

76.8 

66.3 

191.3 

127.1 

20.4 

4.9 

1.5 

.5 

. 1 

9 

.0 

.0 

.0 

60.0 

62.7 

178.6 

117.2 

19.4 

4.7 

1.4 

.4 

. 1 

10 

.0 

.0 

.9 

61.8 

59.6 

167.5 

108.7 

18.4 

4.5 

1.4 

.4 

. 1 

1 1 

.0 

.0 

19.3 

110.2 

56.8 

157.4 

101.1 

17.5 

4.3 

1.3 

.4 

. 1 

12 

.0 

.0 

.4 

68.7 

54.0 

147.8 

94. 1 

16.7 

4. 1 

1.3 

.4 

. 1 

13 

.0 

.0 

.3 

44.7 

51.5 

138.6 

87.8 

15.9 

3.9 

1.2 

.4 

. 1 

14 

.0 

.0 

.4 

33.4 

149.0 

129.7 

82.2 

15.1 

3.8 

1.2 

.4 

. 1 

15 

.0 

.0 

.4 

27.7 

132.7 

121.1 

76.9 

14.4 

3.6 

1.1 

.4 

. 1 

16 

.0 

.0 

.5 

24.7 

131.0 

1 13.2 

72.0 

13.7 

3.5 

1 . 1 

.3 

. 1 

17 

.0 

.0 

.5 

23.0 

220.5 

105.9 

67.5 

13.0 

3.3 

1.0 

.3 

. 1 

18 

.0 

.0 

.5 

21.8 

134.9 

98.9 

63.4 

12.4 

3.2 

1 . 

.3 

. 1 

19 

.0 

.0 

.5 

20.9 

99.9 

92.5 

59.5 

11.9 

3. 1 

1 . 

.3 

. 1 

20 

.0 

.0 

.5 

20.0 

81.1 

86.5 

55.9 

11.3 

3.0 

.9 

.3 

. 1 

21 

.0 

.0 

.5 

19.4 

70.5 

81.C 

52.6 

10.8 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

22 

.0 

.0 

.5 

18.7 

63.8 

75.9 

49.5 

10.3 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

23 

.0 

.0 

.5 

18.1 

60. 1 

71.2 

46.6 

9.8 

2.6 

.8 

.3 

. 1 

24 

.0 

.0 

.5 

17.4 

56.9 

66.6 

43.9 

9.4 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

25 

.0 

1.0 

.5 

40.0 

77.6 

65.0 

41.5 

9.0 

2.4 

.8 

.2 

. 1 

26 

.0 

.0 

.5 

189.8 

956.0 

85.0 

39. 1 

8.6 

2.3 

. 7 

.2 

. 1 

27 

.0 

.0 

.5 

89.3 

2750.9 

89.9 

37.0 

8.2 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

28 

.0 

.0 

.5 

59. 1 

3173.1 

76.6 

34.9 

7.8 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

29 

.0 

.0 

.4 

44.1 

1363.9 

260.6 

33.0 

7.5 

2 . 1 

.7 

.2 

. 1 

30 

.0 

.0 

.4 

37.6 


1228.2 

31.2 

7.2 

2.0 

.6 

.2 

. 1 

31 

.0 


.4 

190.8 


1622.0 


6.9 


.6 

.2 


TOTAL 

5. 

1 . 

29. 

1365. 

10929. 

8333. 

3838. 

473. 

114. 

35. 

1 1 . 

4. 

IN/AREA 

.002 

.000 

.009 

.429 

3.44 

2.62 

1.21 

.149 

.036 

.011 

.004 

.001 

WATER YEAR 

1939 

-40 

AC- 

FT 49771. 

INCHES/AREA 

7.91 






COYOTE CREEK AT COYOTE DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1940-41 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

.0 

.0 

48.2 

78.4 

268.3 

473.4 

48.6 

8.7 

2.5 

.7 

.2 

2 

. 1 

.0 

.0 

41 .9 

74.5 

288.3 

397.9 

45.5 

8.3 

2.2 

.7 

.2 

3 

.1 

.0 

.0 

36.1 

71.0 

587.9 

298.7 

42.7 

7.9 

2 . 1 

.6 

.2 

4 

. 1 

.0 

.0 

35.6 

67.5 

423.5 

256 . 1 

40 . 1 

7.6 

2.1 

.6 

.2 

5 

. 1 

.0 

.0 

44.7 

73.7 

335.1 

221.0 

37.6 

7.2 

2.0 

.6 

.2 

6 

. I 

.0 

.0 

52.1 

130.7 

285.3 

198.0 

35.4 

6.9 

1.9 

.6 

.2 

7 

. 1 

.0 

.0 

39.9 

99.0 

254.2 

180.7 

33.3 

6.6 

1.8 

.6 

.2 

8 

. 1 

.0 

.0 

38.4 

247.9 

232.2 

166.3 

31.3 

6.3 

1.7 

.5 

.2 

9 

.0 

.0 

.0 

37.0 

1475.0 

214.7 

326.2 

29.5 

6.0 

1.7 

.5 

.2 

10 

.0 

.0 

.0 

35.6 

773.8 

199.6 

403.7 

27.8 

5.7 

1.6 

.5 

.2 

11 

.0 

.0 

.0 

34.2 

588.3 

185.9 

291.3 

26.2 

5.5 

1 >6 

.5 

.2 

12 

.0 

.0 

.0 

32.9 

368.7 

191.0 

233.8 

24.9 

5.2 

1.5 

.5 

. 1 

13 

.0 

.0 

.0 

31.8 

261.6 

204 . 1 

199.0 

23.6 

5.0 

1.4 

.4 

. 1 

14 

.0 

.0 

.0 

40.4 

206.6 

179.5 

175.6 

22.3 

4.8 

1.4 

.4 

. 1 

15 

.0 

.0 

.0 

38.0 

177.2 

163.3 

158.3 

21.1 

4.6 

1.3 

.4 

. 1 

16 

.0 

.0 

1.3 

35.3 

159.9 

150 . 1 

144.4 

20.0 

4.4 

1.3 

.4 

. 1 

17 

.0 

.0 

20.2 

34.9 

252.0 

138.7 

132.8 

18.9 

4.2 

1.2 

.4 

. 1 

18 

.0 

.0 

12.6 

44.8 

205 . 1 

128.5 

122.6 

17.9 

4.0 

1.2 

.4 

. 1 

19 

.0 

.0 

.9 

189.1 

174.3 

1 19.0 

113.3 

16.9 

3.8 

1 . 1 

.4 

. I 

20 

.0 

.0 

1.7 

128.2 

165.6 

1 10.3 

104.9 

16.0 

3.7 

1.1 

.3 

. 1 

21 

.0 

.0 

32.9 

195.3 

167.0 

102.5 

97.3 

15.2 

3.5 

1.0 

.3 

. 1 

22 

.0 

.0 

8.4 

253.3 

153.6 

95.3 

90.4 

14.4 

3.4 

1.0 

.3 

. 1 

23 

.0 

.0 

243.6 

306.4 

151.6 

88.7 

84.0 

13.7 

3.2 

1 . 

.3 

. 1 

24 

. 1 

.0 

197.2 

193.0 

295.5 

82.7 

78.2 

13.0 

3 . 1 

.9 

.3 

. 1 

25 

.0 

.0 

100.5 

140.4 

229.0 

77.1 

72.8 

12.4 

3.0 

.9 

.3 

. 1 

26 

.0 

.0 

324.3 

120.7 

217.3 

71.9 

67.9 

11.7 

2.9 

.9 

.3 

. i 

27 

.0 

.0 

431.5 

105.2 

194.3 

67.2 

63.4 

11.2 

2.7 

.8 

.3 

. 1 

2 B 

.0 

.0 

211.4 

96.6 

222.0 

105.0 

59.2 

1 C .6 

2.6 

.8 

.3 

. 1 

29 

.0 

.0 

124.4 

90.8 

— 

382.6 

55.4 

10 . 1 

2.5 

.8 

.2 

. j 

30 

.0 

.0 

81.3 

86.2 


549.0 

51.9 

9.6 

2.4 

.7 

.2 

. 1 

31 

.0 


59.5 

82.2 


521.2 


9.2 


.7 

.2 


TOTAL 

1 . 

0 

1852 . 

2691 . 

7281 . 

6803 . 

5318 . 

711 . 

146 . 

42 . 

13 . 

4 . 

IN/AREA 

.000 

.000 

.582 

.846 

2.29 

2 . 14 

1.67 

.224 

.046 

.013 

.004 

.001 


WATER YEAR 1940-41 AC-FT 49229. INCHES/AREA 7.82 









COYOTE CREEK AT COYOTE DAM, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 


WATER YEAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
1941—42 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

.1 

.0 

37.4 

68.2 

37.3 

32.3 

40.7 

9.9 

3.0 

.9 

.3 

2 

. 1 

.1 

8.9 

32.3 

99.2 

35.5 

30.8 

38.7 

9.5 

2.9 

.9 

.3 

3 

. 1 

.1 

6.7 

29.7 

86.2 

33.8 

40.2 

36.8 

9.1 

2.8 

.9 

.3 

4 

. 1 

.1 

.2 

28. 1 

78.8 

32.1 

71.2 

35.0 

8.8 

2.7 

.8 

.3 

5 

.1 

.1 

.2 

27.1 

120.9 

30.6 

515.2 

33.3 

8.4 

2.6 

.8 

.3 

6 

.1 

.1 

.2 

26.2 

203.5 

29.2 

285.0 

31.6 

8. 1 

2.5 

.8 

.3 

7 

.1 

. 1 

.3 

25.6 

145.1 

27.8 

174.7 

30.1 

7.7 

2.4 

.8 

.2 

8 

.1 

.1 

.3 

25.2 

119.7 

26.5 

119.0 

28.7 

7.4 

2.3 

.7 

.2 

9 

.1 

.1 

.3 

24.7 

105.6 

25.3 

90.0 

27.3 

7.1 

2.2 

.7 

.2 

10 

.1 

.1 

.3 

24.0 

96.8 

26.9 

74.3 

26.0 

6.8 

2.1 

.7 

.2 

11 

.1 

.1 

.3 

23.3 

90.5 

44.3 

65.1 

26.5 

6.6 

2.0 

.6 

.2 

12 

.0 

.1 

.3 

22.5 

85.5 

35.9 

59.1 

24.1 

6.3 

2.0 

.6 

.2 

13 

.0 

.1 

7.4 

21.8 

81.0 

142.8 

64.0 

23.0 

6. 1 

1.9 

.6 

.2 

14 

.0 

.1 

19.2 

21.0 

76.8 

450.1 

134.4 

22.0 

5.8 

1.8 

.6 

.2 

15 

.0 

.1 

4. 1 

20.2 

72.7 

243.1 

106.8 

21.0 

5.6 

1.8 

.6 

.2 

16 

.0 

.1 

5.0 

19.4 

69.0 

154. 1 

90.4 

20.0 

5.4 

1.7 

.5 

.2 

17 

.0 

.1 

2.2 

18.6 

65.4 

109.0 

82.6 

19.1 

5.2 

1.6 

.5 

.2 

18 

.0 

.1 

2.6 

17.9 

61.9 

85.3 

77.9 

18.3 

5.0 

1.6 

.5 

.2 

19 

.0 

.1 

3.3 

17.2 

58.7 

72.2 

74.3 

17.5 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

20 

.0 

.0 

3.8 

16.5 

55.6 

64.3 

71. 1 

16.7 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

21 

1.6 

.0 

3.7 

15.8 

56.2 

59. 1 

68.0 

16.0 

4.4 

1.4 

.5 

.1 

22 

.0 

.0 

4.0 

53.2 

51.7 

55.1 

64.8 

15.3 

4.2 

1.4 

.4 

.1 

23 

. 1 

.0 

6.8 

443.3 

49.6 

51.7 

61.7 

14.6 

4. 1 

1.3 

.4 

. 1 

24 

.1 

.0 

4.9 

1077.9 

47.6 

48.7 

58.7 

14.0 

3.9 

1.3 

.4 

.1 

25 

.0 

.0 

5.3 

475.9 

45.5 

46.0 

55.7 

13.4 

3.8 

1.2 

.4 

. 1 

26 

.0 

.0 

5.9 

285.0 

43.4 

43.7 

52.8 

12.9 

3.6 

1.2 

.4 

.1 

27 

4.1 

.0 

58.3 

192.1 

41.3 

41 .5 

50.0 

12.3 

3.5 

1.1 

.4 

. 1 

28 

. 1 

.0 

223.9 

131.6 

39.2 

39.5 

47.4 

11.8 

3.4 

1.1 

.3 

. 1 

29 

. 1 

.0 

105.5 

96.4 

■- 

37.5 

45.0 

11.3 

3.2 

1.0 

.3 

.1 

30 

. 1 

.0 

72.1 

80.3 


35.7 

42.7 

10.8 

3.1 

1.0 

.3 

. 1 

31 

.1 


47.8 

72.8 


34.0 


10.4 


1. 

.3 


TOTAL 

7. 

2. 

604. 

3403. 

2215. 

2199. 

2805. 

679. 

175. 

56. 

18. 

6. 

IN/AREA 

.002 

.001 

.190 

1.07 

.697 

.691 

.882 

.214 

.055 

.017 

.006 

.002 


WATER YEAR 1941-42 AC-FT 24094. INCHES/AREA 3.83 


COYOTE CREEK AT COYOTE DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1942 

-43 

DISCHARGE 

IN CU8IC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 

.0 

.8 

2.1 

47.1 

49.5 

63.0 

35.1 

8.2 

2.5 

.8 

.3 

2 

. 1 

.0 

.8 

2.2 

41.6 

45.2 

59. 1 

32.1 

7.8 

2.4 

.8 

.3 

3 

. 1 

.0 

.8 

2.2 

38.4 

46.1 

55.7 

29.9 

7.5 

2.3 

.7 

.2 

4 

. 1 

.0 

.8 

2.2 

36.2 

48.0 

52.6 

28.2 

7.2 

2.3 

.7 

.2 

5 

. 1 

.0 

.8 

2.2 

34.6 

44.5 

50.1 

26.5 

6.9 

2.2 

.7 

.2 

6 

.1 

.0 

5.1 

2.2 

33.1 

42.9 

48.0 

25.2 

6.7 

2.1 

.7 

.2 

7 

.1 

.0 

.8 

2.2 

38.8 

41.7 

46.0 

24.0 

6.4 

2.0 

.6 

.2 

8 

. 1 

.0 

.9 

2.2 

39.2 

640.3 

44.2 

23.0 

6.2 

1.9 

.6 

.2 

9 

.1 

.0 

.9 

2.1 

35.8 

428.8 

42.3 

21.9 

5.9 

1.9 

.6 

.2 

10 

.1 

.0 

.9 

2.1 

34.7 

245.4 

40.4 

21.0 

5.7 

1.8 

.6 

.2 

11 

.1 

.0 

.9 

2.1 

33.7 

155.6 

38.4 

20.0 

5.5 

1.7 

.6 

.2 

12 

.1 

.0 

.9 

2.0 

32.6 

109.8 

36.6 

19. 1 

5.3 

1.7 

.5 

.2 

13 

.1 

.0 

.8 

1.9 

31.7 

85.9 

34.8 

18.3 

5.1 

1.6 

.5 

.2 

14 

.1 

.0 

.8 

1.9 

30.7 

73.2 

33.1 

17.5 

4.9 

1.6 

.5 

.2 

15 

.1 

.0 

.8 

1.8 

29.6 

65.8 

31.5 

16.8 

4.7 

1.5 

.5 

.2 

16 

.1 

1.8 

.8 

1.7 

28.5 

72.2 

30.0 

16.0 

4.5 

1.4 

.5 

.2 

17 

.1 

6.8 

.8 

1.7 

27.4 

335.7 

28.6 

15.4 

4.3 

1.4 

.4 

. 1 

18 

.1 

6.1 

.8 

1.6 

26.3 

225.6 

27.2 

14.7 

4.2 

1.3 

.4 

. 1 

19 

.1 

.4 

.7 

1.9 

25.2 

156.0 

25.9 

14.1 

4.0 

1.3 

.4 

. 1 

20 

.1 

.5 

.7 

22.3 

24.2 

120.2 

24.7 

13.5 

3.9 

1.2 

.4 

. 1 

21 

.1 

.6 

.7 

412.9 

25.7 

100.7 

23.6 

12.9 

3.7 

1.2 

.4 

. 1 

22 

.0 

.6 

2.5 

1141.0 

24.0 

89.3 

22.5 

12.4 

3.6 

1.2 

.4 

. 1 

23 

.0 

.7 

4.8 

383.3 

33.8 

81.7 

21.5 

11.9 

3.4 

1.1 

.4 

.1 

24 

.0 

.7 

4.4 

202.3 

31.5 

76. 1 

20.5 

11.4 

3.3 

1.1 

.3 

. 1 

25 

.0 

.7 

1.1 

125.0 

38. 1 

71.4 

19.6 

10.9 

3.2 

1.0 

.3 

. 1 

26 

.0 

.8 

1.3 

82.1 

112.8 

67.3 

18.7 

10.5 

3. 1 

1.0 

.3 

.1 

27 

.0 

.8 

1.4 

55.7 

72.0 

63.3 

100.5 

10.0 

2.9 

1. 

.3 

. 1 

28 

. 1 

.8 

4.3 

43.0 

57.2 

62.2 

67.6 

9.6 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

29 

.0 

.8 

1.8 

103.9 

— 

104.3 

48.8 

9.2 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

30 

.0 

.8 

1.9 

78.2 


76.0 

39.9 

8.9 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

31 

.0 


2.1 

57.3 


68.2 


8.5 


.8 

.3 


TOTAL 

2. 

23. 

47. 

2745. 

1064. 

3893. 

1196. 

548. 

146. 

47. 

15. 

5. 

IN/AREA 

.001 

.007 

.015 

.863 

.335 

1.22 

.376 

.172 

.046 

.015 

.005 

.002 


WATER YEAR 1942-43 


AC-FT 19271 


INCHES/AREA 3.06 


CREEK AT COYOTE DAM 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

r YN THESIZED 

DAILY 

FLOW 


WATER YEAR 1943 - 

44 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY DCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 


.1 

.0 

.0 

.8 

4.9 

44.8 

16.2 

5.1 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

1 

. 1 

.0 

.0 

5.1 

13.7 

39.0 

15.5 

4.9 

1.5 

.5 

.2 

. 1 


.1 

.0 

.0 

1.9 

8.2 

95.6 

14.9 

4.7 

1.5 

.5 

.2 

. 1 


.1 

.0 

.0 

1.5 

5.9 

142.9 

14.3 

4.6 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

5 

. 1 

.0 

.0 

3.5 

6.3 

88.0 

13.8 

4.4 

1.4 

.5 

.2 

. 1 


.1 

.0 

.0 

2.6 

6.6 

66.8 

13.3 

4.2 

1.3 

.4 

,1 

.0 

y 

.1 

.0 

.0 

2.3 

6.7 

55.8 

12.7 

4 . 1 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

p 

.1 

.0 

.0 

2.4 

7.7 

49.7 

12.2 

3.9 

1.2 

.4 

.1 

.0 

Q 

.1 

.0 

.0 

2.6 

23.5 

45.9 

11.8 

3.8 

1.2 

,4 

. 1 

.0 

10 

.1 

.0 

.0 

2.8 

8.6 

43.3 

11.3 

3.6 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

11 

.1 

.0 

.0 

2.9 

9.0 

41.2 

10.9 

3.5 

1.1 

.4 

.1 

.0 

12 

.1 

.0 

.0 

3.0 

9.3 

39.2 

10.5 

3.4 

1.1 

.4 

.1 

.0 

13 

.1 

.0 

.0 

3 . 1 

9.4 

37.5 

10.0 

3.2 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

14 

.1 

.0 

.0 

3.1 

9.4 

35.9 

9.6 

3 . 1 

1 . 

.3 

. 1 

.0 

15 

. 1 

.0 

.0 

3.1 

9.4 

34.3 

9.3 

3.0 

1 . 

.3 

. 1 

.0 

16 

. 1 

.0 

.0 

3.1 

9.2 

32.8 

8.9 

2.9 

.9 

.3 

. 1 

.0 

17 

. 1 

.0 

.0 

3.1 

9 . 1 

31.3 

8.6 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

3.0 

8.9 

29.9 

8.2 

2.7 

.9 

.3 

.1 

.0 

19 

.0 

.0 

2.8 

3.0 

19.3 

28.6 

9.9 

2.6 

.8 

.3 

. 1 

.0 

20 

.0 

3.0 

1.3 

2.9 

10.7 

27.3 

7.8 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

.0 

21 

.0 

.1 

. 1 

2.9 

35.4 

26.1 

7.5 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

22 

.0 

.0 

. 1 

2.8 

66.4 

25.0 

7.2 

2.3 

.7 

.3 

. 1 

.0 

23 

.0 

.0 

.1 

2.8 

47.8 

23.9 

6.9 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

.0 

24 

.0 

.0 

. 1 

3.9 

32.2 

22.8 

6.6 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

.0 

25 

.0 

.0 

.1 

2.9 

26.1 

21.9 

6.6 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

.0 

26 

.0 

.0 

. 1 

2.9 

22.9 

20.9 

7.9 

2.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

27 

.0 

.0 

1.8 

2.9 

22.1 

20.0 

6.0 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

28 

.0 

.0 

3.8 

2.9 

92.0 

19.2 

5.7 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

29 

.0 

.0 

10.4 

9.2 

53.9 

18.4 

5.5 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

30 

.0 

.0 

1.1 

5.2 


17.6 

5.3 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

31 

.0 


.6 

3.6 


16.9 


1.7 


.2 

. 1 


TOTAL 

2 . 

4. 

23. 

98 . 

595 . 

1242 . 

295 . 

95 . 

30 . 

10 . 

3. 

1 . 

IN/AREA 

.001 

.001 

.007 

.031 

.187 

.391 

.093 

.030 

.009 

.003 

.001 

.000 

WATER YEAR 

1943- 

44 

AC-FT 

4748 


INCHES/AREA 

.75 






COYOTE CREEK AT COYOTE DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1944-45 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .4 5.5 7.2 6857.4 34.5 79.7 18.2 6.2 2.0 .6 .2 

2 .0 .4 3.0 7.1 12103.1 32.9 74.8 17.4 5.9 1.9 .6 .2 

3 .0 5.8 2.8 7.3 3481.2 31.4 70.5 16.7 5.7 1.8 .6 .2 

4 .0 .7 2.9 7.4 1598.6 29.9 66.6 15.9 5.5 1.7 .6 .2 

5 .0 .8 2.9 7.5 843.3 28.6 62.8 15.3 5.3 1.7 .5 .2 

6 .0 .9 2.9 7.5 467.9 27.3 59.4 14.6 5.1 1.6 .5 .2 

7 .0 l. 2.9 7.4 279.5 26.2 56.3 14.0 4.9 1.6 .5 .2 

8 .0 1.1 2.9 7.3 184.1 25.0 61.6 13.4 4.7 1.5 .5 .2 

9 .0 6.9 2.8 7.2 135.0 23.9 53.1 12.8 4.5 1.4 .5 .2 

10 .0 2.2 2.8 7.1 108.8 22.8 50.2 12.3 4.3 1.4 .5 .1 

11 .0 3.6 2.7 7.0 94.0 21.8 48.0 11.8 4.2 1.3 .4 .1 

12 .0 1.9 2.7 6.8 84.8 20.8 45.6 12.0 4.0 1.3 .4 .1 

13 .0 2.2 2.6 6.7 78.4 19.9 43.3 23.0 3.9 1.2 .4 .1 

14 .0 2.5 2.5 6.5 73.6 19.2 41.2 12.1 3.7 1.2 .4 .1 

15 .0 2.7 2.5 6.3 69.9 32.6 39.1 11.6 3.6 1.2 .4 .1 

16 .0 2.8 2.4 6.1 66.4 52.2 37.2 11.5 3.4 1.1 .4 .1 

17 .0 2.9 2.3 5.9 63.0 92.7 35.4 11.2 3.3 1.1 .3 .1 

18 .0 3.0 2.2 5.8 60.0 59.6 33.7 10.9 3.2 1.0 .3 .1 

19 .0 3.0 2.2 5.6 57.1 47.4 32.1 10.5 3.1 1.0 .3 .1 

20 .0 3.0 2.1 5.4 54.3 41.1 30.5 10.1 3.0 1. .3 .1 

21 .0 3.0 2.0 5.2 51.6 37.6 29.1 9.7 2.8 .9 .3 .1 

22 .0 2.9 5.0 5.0 49.0 198.2 27.7 9.3 2.7 .9 .3 .1 

23 .0 2.9 3.8 4.8 46.6 382.3 26.4 8.9 2.6 .9 .3 .1 

24 .0 2.8 2.3 4.7 44.3 201.1 25.2 8.5 2.5 .8 .3 .1 

25 .0 2.8 2.4 4.5 42.1 220.3 24.0 8.2 2.4 .8 .3 .1 


26 .0 2.7 2.5 4.4 40.0 339.7 22.9 7.9 2.4 .8 .3 .1 

27 .0 2.7 8.1 4.2 38.1 204.4 21.9 7.6 2.3 .7 .2 .1 

28 .0 2.6 23.1 4.1 36.3 143.9 20.9 7.3 2.2 .7 .2 .1 

29 .0 2.6 12.7 4.0 - 112.8 20.0 7.0 2.1 .7 .2 .1 

30 9.8 2.6 7.4 3.8 96.0 19.1 6.7 2.0 .7 .2 .1 

31 17.8 7.1 14.5 86.2 6.4 .6 .2 

TOTAL 28. 75. 132. 194. 27108. 2713. 1258. 363. 112. 37. 12. 4. 

IN/AREA .009 .024 .041 .061 8.53 .853 .396 .114 .035 .-012 .004 .001 


WATER YEAR 1944-45 


AC-FT 63429. 


INCHES/AREA 10.08 



















COYOTE 

CREEK AT 

COYOTE 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

COYOTE 

CREEK AT COYOTE DAM 

, CALIFORNIA . 


SANTA CLARA 

COUNTY 

flood CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1945 

-46 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1947 

-48 

DISCHARGE IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG SEPT 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN JUL 

AUG SEPT 

1 

. 1 

11.1 

8.3 

156.2 

31.6 

16.3 

198.2 

20.2 

5.8 

1.8 

.6 .2 

1 

.0 

.4 

.2 

.7 

.3 

.3 

7.3 

41.2 

9.2 2.9 

.9 .3 

2 

. 1 

8.4 

8.4 

145.5 

31.8 

15.5 

136. 1 

19.3 

5.5 

1.8 

.6 .2 

2 

.0 

.4 

.2 

.7 

.3 

.3 

12.8 

34.8 

6.8 2.8 

.9 .3 

3 

. 1 

7.3 

8.4 

144.3 

56.3 

14.8 

104.5 

18.5 

5.3 

1.7 

.5 .2 

3 

.0 

.4 

.2 

.7 

.3 

.3 

25.4 

31.5 

8.5 2.7 

.9 .3 

4 

. 1 

6.9 

142.8 

136.6 

43.4 

14.2 

87.7 

17.7 

5. 1 

1.6 

.5 .2 

4 

.0 

.4 

.2 

.7 

3.3 

.3 

37.7 

29.4 

8.2 2.6 

.8 .3 

5 

. 1 

6.7 

493.2 

132.7 

40.4 

13.6 

78.0 

16.9 

4.9 

1.6 

.5 .2 

5 

.0 

.4 

.2 

.7 

4.5 

.3 

28.5 

27.9 

7.9 2.5 

.8 .3 

6 

.1 

6.4 

331.1 

128.8 

38.6 

13.0 

71.7 

16.2 

4.7 

1.5 

.5 .2 

6 

.0 

.4 

.2 

.7 

.5 

3.6 

19.3 

26.6 

7.6 2.4 

.-8 .3 

7 

. 1 

6.5 

175.9 

124.2 

37.2 

12.4 

67.0 

15.5 

4.5 

1.5 

.5 .2 

7 

3.4 

.4 

.2 

.7 

.4 

.3 

17.6 

25.2 

7.3 2.3 

.8 .2 

8 

. 1 

6.5 

102.5 

1 19.0 

36.1 

11.9 

63.1 

14.8 

4.4 

1.4 

.5 . 1 

8 

3.1 

.4 

.2 

.7 

.4 

.3 

28.8 

24. 1 

7.0 2.2 

.7 .2 

9 

, 1 

6.5 

65.8 

1 13.7 

34.6 

11.4 

59.6 

14.2 

4.2 

1.4 

.4 . 1 

9 

.1 

.4 

.1 

.7 

.5 

.3 

53.0 

23.1 

6.7 2.2 

.7 .2 

10 

.1 

6.4 

47.2 

108.4 

33.4 

10.9 

56.2 

13.6 

4.0 

1.3 

.4 . 1 

10 

20.8 

.4 

.1 

.7 

.5 

.3 

31.1 

22.1 

6.5 2.1 

.7 .2 

11 

.0 

6.3 

37.6 

103.0 

32.3 

10.4 

53.3 

13.0 

3.9 

1.3 

.4 . 1 

11 

.4 

.4 

.1 

.6 

.5 

.3 

28.2 

21.2 

6.2 2.0 

.7 .2 

12 

.0 

6.2 

32.5 

97.6 

31.2 

1C 

50.6 

12.5 

3.7 

1.2 

.4 . 1 

12 

.3 

.3 

.1 

.6 

.5 

.3 

27.1 

20.3 

6.0 1.9 

.6 .2 

13 

.0 

6.1 

29.6 

92.3 

30.0 

15.2 

48.0 

12.0 

3.6 

1.2 

.4 . 1 

13 

.3 

.3 

.1 

.6 

.5 

10.1 

26.4 

19.S 

5.8 1.9 

.6 .2 

14 

.0 

5.9 

27.8 

87.1 

28.8 

10.6 

45.6 

1 1.5 

3.5 

1.1 

.4 . 1 

14 

.3 

.3 

.1 

.6 

.5 

2.3 

25.9 

18.7 

5.5 1.8 

.6 .2 

15 

.0 

5.8 

26.4 

82.2 

27.6 

10.4 

43.4 

11.0 

3.3 

1.1 

.4 . 1 

15 

.3 

2.4 

.1 

.6 

.5 

.6 

25.3 

17.9 

5.3 1.7 

.6 .2 

16 

.0 

19.7 

25.1 

77.4 

26.7 

10. 1 

41.2 

10.5 

3.2 

1.0 

.3 . 1 

16 

14.6 

.6 

.1 

.5 

.5 

.7 

24.7 

17.1 

5.1 1.7 

.5 .2 

17 

.0 

9.6 

24. 1 

72.9 

25.7 

9.7 

39.2 

10.1 

3. 1 

1.0 

.3 .1 

17 

2.3 

.3 

3.0 

.5 

.4 

.8 

24. 1 

16.4 

4.9 1.6 

.5 .2 

18 

.0 

6.4 

23.2 

68.7 

24.7 

9.3 

37.3 

9.7 

3.0 

1. 

.3 .1 

18 

.5 

.3 

.2 

.5 

.4 

.9 

23.4 

15.8 

4.8 1.6 

.5 .2 

19 

.0 

6.6 

22.4 

64.8 

23.7 

9 . C 

35.5 

9.3 

2.9 

.9 

.3 . 1 

19 

.5 

.3 

.1 

.5 

.4 

1.0 

22.6 

15. 1 

4.6 1.5 

.5 .2 

20 

.0 

6.7 

21.5 

61.1 

23.2 

8.7 

33.8 

8.9 

2.8 

.9 

.3 . 1 

20 

.5 

.3 

12.9 

.5 

.4 

1.1 

21.8 

14.5 

4.4 1.4 

.5 .2 

21 

.0 

6.8 

853.3 

57.6 

22.7 

8.4 

32.2 

8.6 

2.7 

.9 

.3 . 1 

21 

.5 

.3 

2.9 

.4 

.4 

1.2 

21.0 

13.9 

4.2 1.4 

.5 . 1 

22 

.0 

6.7 

3222.0 

54.4 

22.0 

8.1 

30.7 

8.2 

2.6 

.8 

.3 .1 

22 

.5 

.3 

.4 

.4 

.4 

1.2 

20.2 

13.4 

4.1 1.3 

.4 . 1 

23 

.0 

6.7 

1672.6 

51 .4 

21.2 

7.8 

29.3 

7.9 

2.5 

.8 

.3 .1 

23 

.4 

.3 

.5 

.4 

.4 

12.7 

19.4 

12.8 

3.9 1.3 

.4 .1 

24 

.0 

9.1 

1348.9 

48.6 

20.4 

7.4 

27.9 

7.6 

2.4 

.8 

.3 . 1 

24 

.4 

.3 

.6 

.4 

.3 

67. 1 

18.6 

12.3 

3.8 1.3 

.4 . 1 

25 

.0 

13.6 

2448.2 

46.0 

19.5 

7.1 

26.6 

7. 3 

2.3 

.8 

.2 . 1 

25 

.4 

.2 

.6 

.4 

.3 

11.4 

17.8 

11.8 

3.7 1.2 

.4 . I 

26 

.0 

7.2 

864.2 

43.5 

18.7 

6.9 

25.4 

11.4 

2.2 

.7 

.2 .1 

26 

.4 

.2 

.7 

.4 

.3 

8.0 

17. 1 

11.4 

3.5 1.2 

.4 . 1 

27 

.0 

7.3 

514.5 

41 .2 

17.8 

6.6 

24.3 

7. 1 

2.1 

.7 

.2 . 1 

27 

.4 

.2 

.7 

.4 

.3 

7.4 

16.4 

10.9 

3.4 1.1 

.4 . 1 

26 

.0 

7.7 

343. 1 

39.0 

17.0 

27.4 

23.2 

6.7 

2.0 

.7 

.2 . 1 

28 

.4 

.2 

.7 

.3 

4.8 

7.2 

26.7 

10.5 

3.3 1.1 

.4 . 1 

29 

13.8 

12.6 

250.5 

37.0 

— 

338.6 

22. 1 

6.5 

2.0 

.7 

.2 .1 

29 

4.9 

.2 

.7 

.3 

.4 

7.2 

52.4 

10.1 

3.1 1.0 

.3 . 1 

30 

73.0 

8.1 

201.4 

35. 1 


601.0 

21.1 

6.2 

1.9 

.6 

.2 .1 

30 

.8 

.2 

.7 

.3 


7.2 

70.2 

16.8 

3.0 1.0 

.3 , 1 

31 

42.4 


173.5 

33.3 


324.3 


6.0 


.6 

.2 

31 

.4 


.7 

.3 


7.3 


9.5 

1. 

.3 

TOTAL 

130. 

238. 

13546. 

2603. 

817. 

1581. 

1613. 

359. 

104. 

34. 

11. 4. 

TOTAL 

57. 

12. 

28. 

17. 

23. 

163. 

791. 

596. 

166. 55. 

18. 6. 

IN/AREA .041 

.075 

4.26 

.819 

.257 

.497 

.507 

.113 

.033 

.011 

.003 .001 

IN/AREA .018 

.004 

.009 

.005 

.007 

.051 

.249 

.187 

.052 .017 

.006 .002 

WATER 

YEAR 1945 

-46 

AC- 

FT 41660. 

INCHES/AREA 

6.62 




WATER 

Y8AR 1947- 

48 

AC- 

FT 3824 


INCHES/AREA 

.61 



COYOTE 

CREEK AT 

COYOTE 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

COYOTE 

CREEK AT COYOTE DAM 

, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1946 

-47 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1948 

-49 

DISCHARGE IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG SEPT 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN JUL 

AUG SEPT 

1 

. 1 

.0 

28.7 

24.3 

32.0 

41.3 

52.5 

11.7 

3.4 

1.1 

.4 .1 

1 

.1 

.0 

.0 

12.3 

7.2 

13.8 

103. 1 

1 9.0 

4.8 1.5 

.5 .2 

2 

. 1 

.0 

26.8 

23.8 

26.1 

100.6 

45.2 

11.2 

3.3 

1.1 

.4 . 1 

2 

. 1 

.0 

.0 

12.1 

7.0 

113.9 

96.5 

18.1 

4.6 1.4 

.4 . 1 

3 

. 1 

.0 

25.5 

23.3 

23.0 

317.3 

41.2 

10.7 

3.2 

1.0 

.3 .1 

3 

.1 

.0 

4.7 

11.9 

11.5 

850.0 

90.5 

17.2 

4.4 1.4 

.4 . 1 

4 

. 1 

.0 

24.4 

22.6 

21.2 

243.5 

39.0 

10.3 

3. 1 

1.0 

.3 . 1 

4 

. 1 

.0 

.1 

11.9 

7.3 

520.6 

84.9 

16.4 

4.2 1.3 

.4 . 1 

5 

. 1 

.0 

29.6 

21.9 

20.0 

146.4 

37.3 

9.9 

3.0 

1. 

.3 . I 

5 

.1 

.0 

.0 

11.8 

8.6 

274.9 

79.7 

15.6 

4.1 1.3 

.4 . 1 

6 

. 1 

.0 

58.5 

21.2 

19. 1 

100.4 

35.7 

9.5 

2.8 

.9 

.3 .1 

6 

. 1 

.0 

.1 

11.7 

9.1 

163.5 

74.8 

14.9 

3.9 1.2 

.4 . 1 

7 

. 1 

.0 

45.1 

20.5 

18.3 

76.6 

33.9 

9.1 

2.7 

.9 

.3 .1 

7 

. 1 

.0 

.1 

11.5 

71.1 

107.8 

70.3 

14.2 

3.7 1.2 

.4 . 1 

8 

. 1 

.0 

37.2 

19.7 

17.7 

63.7 

32.4 

8.7 

2.7 

.9 

.3 . 1 

8 

.1 

.0 

.1 

11.3 

26. 1 

79.7 

66.2 

13.6 

3.6 1.1 

.4 . 1 

9 

.0 

.0 

33.7 

19.0 

107.3 

56.4 

30.9 

8.4 

2.6 

.8 

.3 . 1 

9 

.1 

.0 

.1 

11.0 

20.9 

68.8 

62.3 

13.0 

3.5 1.1 

.3 . 1 

10 

.0 

.0 

31.7 

18.3 

188.7 

55.4 

29.5 

8.0 

2.5 

.8 

.3 . 1 

10 

.1 

.0 

.1 

10.7 

17.4 

532.4 

58.7 

12.4 

3.3 1.0 

.3 . 1 

11 

.0 

.0 

30.4 

17.6 

101.0 

52.8 

28.2 

7.7 

2.4 

.8 

.3 . 1 

11 

.1 

.0 

.1 

10.4 

24.3 

1752.5 

55.3 

11.8 

3.2 1-0 

.3 . 1 

12 

.0 

.0 

29.4 

16.9 

627.3 

50.4 

26.9 

7.4 

2.3 

.8 

.2 . 1 

12 

.1 

.0 

.1 

10.0 

18.7 

1639.3 

52.2 

11.3 

3.1 1. 

.3 . 1 

13 

.0 

2.1 

28.3 

16.3 

647.1 

48.4 

25.7 

7.1 

2.2 

.7 

.2 . 1 

13 

.1 

.0 

1.5 

9.7 

17.9 

849.8 

49.2 

10.8 

2.9 .9 

.3 . 1 

14 

.0 

.4 

27.5 

15.7 

332.3 

46.3 

24.5 

6.9 

2. 1 

.7 

.2 . 1 

14 

.1 

.0 

1.0 

9.3 

17.7 

504.9 

46.5 

10.3 

2.8 .9 

.3 . 1 

15 

.0 

.0 

26.8 

15.0 

196.3 

44.3 

23.4 

6.6 

2.0 

.7 

.2 . 1 

15 

.1 

.0 

.2 

9.0 

17.3 

329.7 

43.9 

9.9 

2.7 .9 

.3 .1 

16 

.0 

.0 

25.9 

14.5 

128.0 

42.4 

22.4 

6.3 

2.0 

.7 

.2 . 1 

16 

.1 

.0 

4.2 

8.7 

17.0 

298.4 

41.5 

9.4 

2.6 .8 

.3 . 1 

17 

.0 

.0 

25.1 

13.9 

93.6 

40.5 

21.4 

6. 1 

1.9 

.6 

.2 . 1 

17 

.1 

.0 

16.9 

8.3 

16.8 

234.6 

39.3 

9.0 

2.5 .8 

.3 . 1 

18 

.0 

.0 

24.3 

13.3 

75.7 

38.6 

20.4 

5.8 

1.8 

.6 

.2 . 1 

18 

.1 

.0 

1. 

8.0 

16.4 

193.7 

37.2 

8.6 

2.4 .8 

.3 . 1 

19 

.0 

144.1 

23.4 

12.8 

65.8 

36.7 

19.6 

5.6 

1.8 

.6 

.2 . 1 

19 

.1 

.0 

.9 

15.5 

16.0 

324.8 

35.2 

8.3 

2.3 .8 

.2 . 1 

20 

.0 

159.8 

22.6 

12.3 

59.9 

35.0 

18.7 

5.4 

1.7 

.6 

.2 . 1 

20 

.1 

.0 

1.0 

11.2 

15.6 

319.2 

33.3 

7.9 

2.2 .7 

.2 . 1 

21 

.0 

52.3 

21.7 

11.8 

55.9 

33.3 

17.9 

5.2 

1.6 

.5 

.2 . 1 

21 

.1 

.0 

1.2 

7.9 

15.1 

240.0 

31.6 

7.6 

2.2 .7 

.2 . 1 

22 

.0 

92.2 

20.9 

11.3 

52.8 

31.8 

17. 1 

5.0 

1.6 

.5 

.2 . 1 

22 

. 1 

.0 

1.3 

8.1 

14.5 

215.4 

30.0 

7.3 

2.1 .7 

.2 . 1 

23 

.0 

1075.4 

20. 1 

10.9 

50.2 

30.3 

16.4 

4.8 

1.5 

.5 

.2 . 1 

23 

.0 

.0 

1.3 

8.3 

14.0 

208.0 

28.4 

7.0 

2.0 .6 

.2 .1 

24 

.0 

426.6 

24.5 

10.4 

47.6 

28.9 

15.7 

4.6 

1.5 

.5 

.2 .1 

24 

.0 

.0 

1.4 

8.5 

18.6 

181 .9 

27.0 

6.7 

1.9 .6 

.2 . 1 

25 

.0 

224.8 

24.3 

10.0 

45.4 

27.6 

15.0 

4.4 

1.4 

.5 

.2 . 1 

25 

.0 

.0 

3.1 

8.6 

14.3 

166.0 

25.6 

6.4 

1.9 .6 

.2 . 1 

26 

.0 

125.6 

22.4 

9.6 

43.3 

26.3 

14.4 

4.3 

1.4 

.5 

. 1 .0 

26 

.0 

.0 

84.0 

8.5 

13.6 

153.8 

24.4 

6. 1 

1.8 .6 

.2 .1 

27 

.0 

76.1 

24.5 

9.2 

41.3 

25.3 

13.8 

6.5 

1.3 

.4 

. 1 .0 

27 

.0 

.0 

67.1 

8.4 

13.8 

143.6 

23. 1 

5.9 

1.7 .6 

.2 . 1 

28 

.0 

51.3 

24.9 

183.0 

39.3 

47.9 

13.2 

4.0 

1.3 

.4 

. 1 .0 

28 

.0 

.0 

26.8 

8.2 

13.9 

134.4 

22.0 

5.6 

1.6 .5 

.2 .1 

29 

.0 

38.7 

24.9 

1 16.7 

— 

35.3 

12. { 

3.9 

1.2 

.4 

.1 .0 

29 

.0 

.0 

18.5 

8.0 

— 

125.8 

20.9 

5.4 

1.6 .5 

.2 . 1 

30 

.0 

32.2 

24.9 

67.1 


100.9 

12.2 

3.7 

1.2 

.4 

. 1 .0 

30 

.0 

.0 

14.7 

7.8 


117.6 

19.9 

5.2 

1.5 .5 

.2 .1 

31 

.0 


24.7 

43.7 


66.3 


3.6 


.4 

.1 

31 

.0 


12.9 

7.5 


110.1 


5.0 

.5 

.2 

TOTAL 

1. 

2502. 

863. 

847. 

3176. 

2091. 

757. 

212. 

63. 

21. 

7. 2. 

TOTAL 

2. 

0 

264. 

306. 

484. 

10969. 

1473. 

320. 

85. 28. 

9. 3. 

IN/AREA .000 

.787 

.271 

.266 

.999 

.658 

.238 

.067 

.020 

.007 

.002 .001 

IN/AREA .001 

.000 

.083 

.096 

. 152 

3.45 

.463 

. 101 

.027 .009 

.003 .001 

WATER 

YEAR 1946 

-47 

AC- 

FT 20874. 

INCHES/AREA 

3.32 




WATER 

YEAR 1948- 

49 

AC- 

-FT 27608. 

INCHES/AREA 

4.39 















COYOTE CREEK AT COYOTE DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1949-50 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

.1 

.0 

1.1 

1.5 

13.4 

2 

.0 

.0 

1.1 

1.4 

13.1 

3 

.0 

.0 

1.0 

1.4 

12.8 

4 

.0 

.0 

1 . 

1.4 

84.5 

5 

.0 

.0 

1 . 

1.3 

78.6 

6 

.0 

.0 

.9 

1.3 

243.2 

7 

.0 

3.5 

3.8 

1.3 

121.0 

8 

.0 

.7 

4.7 

17.0 

76.4 

9 

.0 

33.6 

.9 

1.8 

54.1 

10 

.0 

10.8 

.9 

8.4 

43.3 

11 

.0 

.9 

.9 

22.5 

38.2 

12 

*0 

1.2 

.9 

3.6 

35.3 

13 

.0 

1.3 

.9 

4.0 

33.5 

14 

.0 

1.5 

.9 

148.1 

32. 1 

15 

.0 

1.5 

.9 

64.8 

30.8 

16 

.0 

1.6 

.9 

37.1 

29.6 

17 

.0 

1.6 

.9 

25.9 

28.6 

18 

.0 

1.6 

7.3 

19.3 

27.5 

19 

.0 

1.6 

2.4 

16.4 

26.4 

20 

.0 

1.6 

1.3 

15.0 

25.3 

21 

.0 

1.6 

1.4 

14.2 

24.2 

22 

.0 

1.5 

1.5 

13.7 

23.2 

23 

.0 

1.5 

1.6 

13.1 

22.2 

24 

.0 

1.4 

1.6 

12.9 

21.3 

25 

.0 

1.4 

1.6 

12.9 

20.4 

26 

.0 

1.3 

1.6 

12.7 

19.5 

27 

.0 

1.3 

1.6 

12.5 

18.7 

28 

.0 

1.2 

1.6 

23.0 

17.9 

29 

.0 

1.2 

1.6 

13.5 

— 

30 

.0 

1.2 

1.5 

13.5 


31 

.0 


1.5 

13.5 


TOTAL 

0 

77. 

51. 

549. 

1215. 

IN/AREA 

.000 

.024 

.016 

.173 

.382 

WATER YEAR 

1949- 

-50 

AC- 

-FT 5368 



MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

17.2 

6 . 1 

22.6 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

16.5 

5.9 

9.1 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

15.8 

5.7 

6.2 

2.2 

.7 

.2 

.1 

15.2 

5.5 

6.3 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

14.6 

5.3 

6.3 

2 . 1 

.7 

.2 

. 1 

14.0 

5.1 

6.2 

2.0 

.7 

.2 

.1 

13.4 

11.0 

6.0 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

12.9 

36.5 

5.8 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

12.4 

13.5 

5.6 

1.8 

.6 

.2 

.1 

11.9 

11.4 

5.4 

1.7 

.6 

.2 

.1 

11.4 

11.0 

5.2 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

10.9 

10.8 

5.0 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

10.5 

10.3 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

10.1 

10.2 

4.7 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

9.7 

9.9 

4.5 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

9.3 

9.6 

4.3 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

9.0 

9.2 

4.2 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

8.6 

8.9 

4.0 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

8.3 

8.5 

3.9 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

8.0 

8.2 

3.7 

1.2 

.4 

.1 

.0 

7.7 

7.9 

3.6 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

7.4 

7.6 

3.5 

1 . 1 

.4 

. 1 

.0 

7. 1 

7.3 

3.3 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

15.9 

7.0 

3.2 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

7.3 

6.8 

3. 1 

1 . 

.3 

. 1 

.0 

7.3 

6.5 

3.0 

1 . 

.3 

.1 

.0 

7.2 

6.3 

2.9 

.9 

.3 

. 1 

.0 

7. 1 

6.0 

2.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

6.9 

5.8 

2.7 

.9 

.3 

.1 

.0 

6.6 

5.6 

2.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

6.4 


2.5 


.3 

. 1 


326. 

269. 

157. 

44. 

15. 

5. 

2 . 

. 103 

.085 

.049 

.014 

.005 

.002 

.001 


INCHES/AREA ,85 


COYOTE CREEK AT 

COYOTE 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1951 

-52 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.3 

65.0 

111.6 

213.5 

48.4 

100.7 

21.7 

5.0 

1.5 

.5 

. 1 

2 

.0 

.3 

25.3 

91 .2 

197.5 

46.0 

93.7 

20.6 

4.8 

1.4 

.4 

. 1 

3 

.0 

.3 

111.6 

79.9 

180.3 

43.6 

87.4 

19.5 

4.6 

1.4 

.4 

. 1 

4 

.0 

.3 

297.9 

73.1 

167.3 

41.6 

81.5 

18.5 

4.4 

1.3 

.4 

. 1 

5 

.0 

.3 

346.3 

68.4 

155.5 

39.7 

76. 1 

17.6 

4.2 

1.3 

.4 

. 1 

6 

.0 

.3 

167.2 

88.7 

144.5 

126.3 

71.1 

16.7 

4.0 

1.2 

.4 

. 1 

7 

.0 

.3 

97.4 

106.9 

134.7 

215.2 

83.3 

15.9 

3.9 

1.2 

.4 

. 1 

8 

.0 

.3 

62.8 

181.5 

12 S.S 

135.6 

69.0 

15.1 

3.7 

1.1 

.4 

. 1 

9 

.0 

.2 

45.5 

125.5 

116.9 

100.2 

66 . 1 

14.4 

3.6 

1.1 

.3 

. 1 

10 

.0 

.2 

36.7 

99.3 

108.9 

81.8 

83.4 

13.7 

3.4 

1.0 

.3 

. 1 

11 

.0 

.2 

32.0 

546.7 

101.5 

72.6 

68.4 

13.0 

3.3 

1.0 

.3 

. 1 

12 

.0 

.2 

29.3 

4857.0 

95.1 

67.7 

63. 5 

12.4 

3. 1 

1 . 

• 3 

. 1 

13 

.0 

.2 

27.6 

1550.3 

90.2 

65.9 

61.0 

1 1.8 

3.0 

.9 

.3 

. 1 

14 

.0 

.2 

26.4 

2632.1 

85.4 

673.4 

58.3 

11.3 

2.9 

.9 

.3 

. 1 

15 

.0 

.2 

25.3 

1628.7 

80.6 

2073.3 

54.4 

10.7 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

16 

.0 

.2 

24.4 

945.5 

76.0 

928.9 

51.2 

10.2 

2.7 

.8 

.3 

. 1 

17 

.0 

.2 

23.6 

880.4 

71.9 

556.9 

48.3 

9.8 

2.6 

.8 

.3 

. 1 

18 

.0 

.2 

22.8 

578.9 

68.3 

484.2 

45.5 

9.3 

2.5 

.8 

.2 

. 1 

19 

.0 

10.7 

22.1 

433.8 

65.0 

444.8 

42.8 

8.9 

2.4 

.7 

.2 

. 1 

20 

.0 

37.0 

21.5 

364.0 

65.8 

320.7 

40.3 

8.5 

2.3 

.7 

.2 

. 1 

21 

.0 

7.3 

20.8 

322. 1 

68.2 

256.7 

38.0 

8 . 1 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

22 

.0 

1.9 

20.1 

288.3 

65.3 

219.8 

35.8 

7.7 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

23 

.0 

2.3 

19.4 

262. 1 

63.7 

196.3 

33.8 

7.4 

2.0 

.6 

.2 

. 1 

24 

10.4 

2.6 

18.7 

417.0 

62.2 

179.5 

31.9 

7.1 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

25 

7.8 

2.9 

19.2 

1112.6 

60.2 

166.0 

30. 1 

6.8 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

26 

.3 

3. 1 

74.8 

710.8 

58.2 

154.3 

28.5 

6.5 

1.8 

.6 

.2 


27 

.3 

3.4 

46.5 

495.1 

55.9 

143.8 

27.0 

6.2 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

28 

.3 

3.5 

334.1 

378.2 

53.4 

134.0 

25,5 

5.9 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

29 

.3 

3.7 

334.5 

309. 1 

50.9 

124.6 

24.2 

5.7 

1.6 

♦ 5 

.2 

. 1 

30 

.3 

3.8 

224.8 

264.6 


116. 1 

22.9 

5.4 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

31 

.3 


151.9 

233.3 


108.1 


5.2 


.5 

.2 


TOTAL 

20 . 

87. 

2776. 

20237. 

2882. 

8366. 

1644. 

352. 

87. 

27. 

9. 

3. 

IN/AREA 

.006 

.027 

.873 

6.36 

.907 

2.63 

.517 

.111 

.027 

.009 

.003 

.001 

WATER YEAR 

1951 

-52 

AC- 

•FT 72248. 

INCHES/AREA 

11.48 






COYOTE 

CREEK AT 

COYOTE 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 














SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1950- 

51 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PFR SFLDNn 

COYOTE 

CREEK AT 

COYOTE 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 














SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1952- 

53 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 



























DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

1.9 

23.0 

47.7 

61.5 

28.3 

9.9 

5.4 

2.6 

.9 

.3 















2 

.0 

2.0 

22.5 

45.6 

58.6 

25.6 

9.5 

5.5 

2.5 

.8 

.3 


1 

. 1 

.0 

76.9 

61.5 

43.0 

11.8 

17.2 

10.2 

3.4 

1.1 

.4 

. 1 

3 

.0 

2.1 

1192.2 

43.6 

55.8 

24.8 

9. 1 

5.6 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

2 

.0 

.0 

44.6 

49.0 

40.9 

11.3 

16.5 

10.2 

3.3 

1.1 

.4 

. 1 

4 

.0 

2.1 

1272.7 

41.7 

53.4 

24.0 

8.8 

6.2 

2.3 

.8 

.3 


3 

.0 

.0 

16.6 

42.5 

38.9 

10.9 

15.8 

10 . 1 

3.2 

1.1 

.3 

. 1 

5 

.0 

2 . 1 

592.7 

39.9 

51.8 

23.0 

8.4 

6.6 

2.3 

.8 

.2 

. l 

4 

.0 

.0 

11.6 

38.9 

37.0 

10.4 

15.2 

9.9 

3. 1 

1.0 

.3 

. 1 














5 

.0 

.0 

38.8 

36.8 

35.2 

10.0 

14.6 

9.6 

2.9 

1 . 

.3 

. 1 

6 

.0 

2.1 

332.8 

38.1 

50.7 

23.1 

8.1 

6.7 

2.2 

.7 

.2 

. 1 














7 

.0 

2.0 

272.7 

36.3 

49.3 

23.7 

7.8 

6.7 

2 . 1 

.7 

.2 

. 1 

6 

.0 

.0 

23.3 

73.5 

33.5 

9.6 

14.0 

9.2 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

8 

.0 

2.0 

1459.9 

34.6 

47.8 

24.3 

7.5 

6.5 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

7 

.0 

.0 

857.8 

262.9 

31.9 

9.2 

13.4 

8.9 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

9 

.0 

1.9 

618. 1 

32.9 

46.0 

24.6 

7.2 

6.3 

1.9 

.7 

.2 

. l 

8 

.0 

.0 

429.7 

320.0 

30.4 

8.8 

12.8 

8.5 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

10 

.0 

1.8 

353.1 

41.0 

44.2 

24.5 

6.9 

6.0 

1.9 

.6 

.2 

. I 

9 

.0 

.0 

224.2 

334.0 

29.0 

8.5 

12.3 

8.2 

2.5 

.8 

.3 

. 1 














10 

.0 

.0 

126.2 

200.2 

27.6 

22.2 

16.0 

7.9 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

1 1 

.0 

1.6 

221.8 

162.4 

42.5 

24.1 

6.6 

5.8 

1.8 

.6 

.2 

. 1 














12 

.0 

1.7 

154.6 

161.9 

41.5 

23.4 

6.3 

5.6 

1.7 

.6 

.2 

. i 

11 

.0 

.0 

77.4 

140.8 

26.3 

10.9 

11.6 

7.6 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

13 

.0 

1.7 

1 19.5 

99.7 

40.2 

22.6 

6 . 1 

5.4 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

12 

.0 

.0 

52.9 

1 10.2 

25. 1 

10.8 

11.2 

7.3 

2.3 

.8 

.2 

.1 

14 

.0 

1.6 

146.3 

70.7 

38.8 

21.7 

5.9 

5.2 

1.6 

.5 

.2 


13 

.0 

.1 

40.3 

95.0 

24.0 

11.1 

10.8 

7.0 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

15 

.0 

1.5 

123.9 

80.1 

37.3 

20.8 

5.6 

5.0 

1.6 

.5 

.2 

. l 

14 

.0 

24.7 

33.6 

88.6 

22.9 

11.2 

10.3 

6.7 

2 . 1 

.7 

.2 

. 1 














15 

.0 

25.8 

29.8 

85.8 

21.9 

11.0 

9.9 

6.5 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

16 

.0 

63.6 

106. 1 

107.5 

35.7 

19.9 

5.4 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

. 1 














17 

.0 

8.6 

95.9 

76.5 

34.0 

19.0 

5.2 

4.6 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

16 

.0 

1.5 

27.4 

83.4 

20.9 

10.7 

9.5 

6.2 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

18 

.0 

129.3 

89. 1 

359.3 

32.4 

18.2 

5.0 

4.4 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

17 

.0 

1.2 

25.7 

80.9 

20.0 

10.3 

9.2 

6.0 

1.9 

.6 

.2 

.1 

19 

.0 

358.2 

84. 1 

401.5 

30.9 

17.4 

4.8 

4.3 

U3 

.5 

, 1 

. o 

18 

.0 

1.5 

24.3 

78.3 

19.1 

9.9 

8.8 

5.8 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

20 

.0 

168. 1 

80.1 

239.9 

29.4 

16.6 

4.6 

4. 1 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

19 

.0 

1.6 

30.2 

75.4 

18.2 

77.9 

8.5 

5.6 

1.8 

.6 

.2 

. 1 














20 

.0 

1.6 

30.4 

72.7 

17.4 

89.9 

8 . 1 

5.3 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

21 

.0 

94.3 

76.4 

162.5 

28.1 

15.9 

4.4 

4.0 

1.3 

.4 

. l 

0 














22 

.0 

60.2 

72.7 

122.6 

26.8 

15.2 

4.3 

3.8 

1.2 

.4 

. i 

* 0 

21 

.0 

1.9 

23.6 

70.4 

16.7 

52.5 

7.8 

5.1 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

23 

.0 

43.4 

69.4 

101.1 

25.7 

14.6 

4. 1 

3.7 

1.2 

.4 

. l 

" 0 

22 

.0 

1.9 

23.3 

68.0 

16.0 

38.0 

7.5 

5.0 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

24 

.0 

34.9 

66.2 

88.8 

24.6 

14.0 

4.0 

3.5 

1 . 1 

.4 

. i 

* 0 

23 

.0 

1.9 

22.9 

65.4 

15.3 

30.6 

7.2 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

25 

2.1 

30.5 

63. 1 

81.0 

23.5 

13.4 

3.8 

3.4 

1 . 1 

.4 

. i 

*Q 

24 

.0 

1.9 

22.4 

62.7 

14.6 

26.7 

6.9 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

. 1 













* 

25 

.0 

1.9 

21.9 

60.1 

14.0 

24.4 

6.7 

4.4 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

26 

24.7 

28. 1 

60.8 

75.5 

22.4 

12.8 

3.7 

3.3 

1.0 

.4 

. i 

0 














27 

29.4 

26.5 

58.6 

71.0 

21.6 

12.3 

3.6 

3.2 

1.0 

.3 

. j 

* 

26 

.0 

1.9 

21.4 

57.4 

13.4 

22.8 

6.4 

5.4 

1.4 

.5 

.2 

.0 

28 

1 . 

25.4 

56.4 

67.1 

24.5 

11 .6 

12.4 

3.0 

1 . 

.3 

. i 

* 

27 

.0 

1.9 

33.9 

54.8 

12.8 

21.7 

31.7 

5.9 

1.3 

.4 

. I 

.0 

29 

1.2 

24.4 

54.1 

74.6 

_ 

11.3 

5.1 

2.9 

.9 

. 3 

. 1 

* 0 

28 

.0 

i.e 

30.8 

52.3 

12.3 

20.4 

10.4 

4.0 

1.3 

.4 

.1 

.0 

30 

1.5 

23.6 

51.8 

68.0 


10.8 

5.0 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

» 0 

29 

.0 

1.8 

26.7 

49.8 

— 

19.6 

9.2 

3.8 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

31 

1.7 


49.7 

64.5 


10.4 


2.7 


.3 

t ] 


30 

.0 

1.7 

108.3 

47.5 


18.8 

11.9 

3.7 

1.2 

.4 

. 1 

.0 














31 

.0 


89.2 

45.2 


18.0 


3.6 


.4 

. 1 


TOTAL 

62. 

1 147. 

8040. 

3138. 

1079. 

592. 

189. 

147. 

48. 

17 . 

5. 

2 , 














IN/AREA 

.020 

.361 

2.53 

.987 

.339 

. 186 

.059 

.046 

.015 

.005 

.002 


TOTAL 

0 

77 . 

2646. 

2964. 

678. 

660. 

352. 

207. 

63. 

21 . 

7 . 

2 . 

UATCO V 

c»n 












IN/AREA 

.000 

.024 

.832 

.932 

.213 

.208 

.111 

.065 

.020 

.007 

.002 

.001 








COYOTE CREEK 

AT 

COYOTE DAM 

CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1953 

-54 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

1.6 

.6 

11.8 

28.9 

46.8 

13.9 

4.1 

1.3 

.4 

. 1 

2 

.0 

.0 

1.6 

.5 

11.6 

27.7 

43.0 

13.3 

3.9 

1.3 

.4 

. 1 

3 

.0 

.0 

1.5 

.5 

11.4 

26.5 

40.4 

12.8 

3.8 

1.2 

.4 

. 1 

4 

.0 

.0 

1.5 

.5 

11.1 

25.3 

38.4 

12.3 

3.6 

1.2 

.4 

.1 

S 

.0 

.0 

1.5 

.5 

10.8 

24.2 

36.8 

11.8 

3.5 

1.1 

.4 

.1 

6 

.0 

.0 

1.4 

.5 

10.4 

23.2 

35.6 

11.3 

3.4 

1.1 

.4 

.1 

7 

.0 

.0 

1.4 

3.7 

10.1 

22.2 

34.6 

10.9 

3.2 

1.1 

.3 

.1 

8 

.0 

.0 

1.3 

.5 

9.7 

22.0 

33.5 

10.4 

3.1 

1.0 

.3 

.1 

9 

.0 

.0 

1.3 

.5 

9.4 

33.0 

32.2 

10.0 

3.0 

1. 

.3 

.1 

10 

.0 

.9 

1.2 

.5 

9.0 

23.2 

30.9 

9.6 

2.9 

1. 

.3 

. 1 

1 1 

.0 

.2 

1.2 

.5 

8.7 

23.3 

29.6 

9.2 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

12 

.0 

.0 

1.2 

.5 

10.2 

23.8 

28.3 

8.9 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

13 

.0 

.4 

1.1 

.5 

215.7 

23.9 

27.0 

8.5 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

14 

.0 

41.2 

1.1 

.5 

218.7 

23.7 

25.8 

8.2 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

15 

.0 

1.4 

1.0 

.5 

118.7 

23.3 

24.7 

7.9 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

16 

.0 

.7 

1. 

6.2 

73.0 

42.0 

23.6 

7.6 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

17 

.0 

1. 

1. 

249.0 

97.1 

33.1 

22.5 

7.3 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

18 

.0 

1.2 

.9 

98.3 

230.7 

30.5 

21.6 

7.0 

2. 1 

.7 

.2 

. 1 

19 

.0 

1.3 

.9 

50.2 

118.2 

74.3 

20.6 

6.7 

2. 1 

.7 

.2 

. 1 

20 

.0 

1.5 

.9 

28.7 

77.9 

62.3 

19.7 

6.4 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

21 

.0 

1.6 

.8 

18.2 

57.5 

49. 1 

18.9 

6.2 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

22 

.0 

1.7 

.8 

13.1 

46.9 

43.8 

18. 1 

6.0 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

23 

.0 

1.7 

.8 

10.8 

41.0 

41.0 

17.3 

5.7 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

24 

.0 

1.8 

.7 

21.1 

37.4 

39.3 

16.6 

5.5 

1.7 

.6 

.2 

.1 

25 

.0 

1.6 

.7 

19.0 

35.1 

38.4 

15.9 

5.3 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

26 

.0 

1.8 

.7 

13.4 

33.2 

37.7 

15.2 

5.1 

1.6 

.5 

.2 

.1 

27 

.0 

1.6 

.7 

12.8 

31.6 

36.5 

25.0 

4.9 

1.5 

.5 

.2 

.1 

28 

.0 

1.7 

.6 

12.6 

30.1 

35.4 

17.5 

4.7 

1.5 

.5 

.2 

.1 

29 

.0 

1.7 

.6 

12.2 

— 

52.5 

14.8 

4.5 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

30 

.0 

1.7 

.6 

12. 1 


75.2 

14.4 

4.4 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

31 

.0 


.6 

12.0 


53.2 


4.2 


.4 

. 1 


TOTAL 

0 

67. 

32. 

600. 

1587. 

1119. 

789. 

250. 

74. 

25. 

8. 

3. 

IN/AREA 

000 

.021 

.010 

. 189 

.499 

.352 

.248 

.079 

.023 

.008 

.003 

.001 

WATER YEAR 

1963 

-54 

AC- 

FT 9022. 

INCHES/AREA 

1.43 






COYOTE CREEK AT 

COYOTE 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1954- 

55 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

5. 1 

16.7 

23.2 

158.5 

9.8 

9.2 

3.0 

1 . 

.3 

. 1 

2 

.0 

.0 

46.8 

12.4 

22.8 

94.4 

9.4 

9.1 

2.9 

1 . 

.3 

.1 

3 

.0 

.0 

11.3 

12.0 

22.6 

62.2 

9.0 

8.9 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

4 

.0 

.0 

10.2 

11.8 

22.2 

45.8 

8.7 

8.6 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

5 

.0 

.0 

10. 1 

11.5 

21.8 

37.1 

8.3 

8.3 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

6 

.0 

.0 

12.2 

11.2 

21.2 

32.3 

8.0 

8.0 

2.5 

.8 

.3 

.1 

7 

.0 

.0 

11.7 

10.8 

20.6 

29.3 

7.7 

7.7 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

8 

.0 

2.8 

12.0 

10.4 

19.9 

27.3 

7.4 

7.4 

2.3 

.8 

.3 

.1 

9 

.0 

16.5 

105.5 

13.4 

19.3 

25.8 

7.1 

7. 1 

2.2 

.7 

.2 

.1 

10 

.0 

.4 

179.7 

22. 1 

18.6 

24.4 

6.8 

6.9 

2.1 

.7 

.2 

.1 

11 

.0 

.6 

85.4 

11.4 

17.9 

23.4 

6.6 

6.6 

2. 1 

.7 

.2 

. 1 

12 

.0 

1.4 

53.4 

11.6 

17.2 

22.5 

6.3 

6.4 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

13 

.0 

.4 

37.5 

11.6 

16.5 

21.5 

6. 1 

6.1 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

14 

.0 

.5 

29.4 

11.5 

15.8 

20.6 

5.9 

5.9 

1.8 

.6 

.2 

.1 

15 

.0 

54.2 

25.2 

11.5 

15.2 

19.7 

5.6 

5.7 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

16 

.0 

7.7 

22.9 

14.2 

14.5 

18.9 

5.4 

5.5 

1.7 

.6 

.2 

.1 

17 

.0 

3.2 

21.5 

11.8 

15.8 

18.1 

5.2 

5.2 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

18 

.0 

3.3 

20.6 

77.1 

13.8 

17.4 

5.0 

5. 1 

1.6 

.5 

.2 

.1 

19 

.0 

3.6 

19.6 

50.9 

13.4 

16.7 

4.8 

4.9 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

20 

.0 

3.9 

19.0 

38.1 

13.0 

16.0 

4.7 

4.7 

1.5 

.5 

.2 

.1 

21 

.0 

4.1 

18.4 

31.0 

12.5 

15.3 

30.5 

4.5 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

22 

.0 

4.2 

17.8 

27.7 

12.0 

14.7 

9.9 

4.3 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

23 

.0 

4.3 

17.2 

26.0 

11.6 

14.1 

7.4 

4.2 

1.3 

.4 

.1 

.0 

24 

.0 

4.3 

16.6 

25.0 

11.1 

13.5 

7.9 

4.0 

1.3 

.4 

.1 

.0 

25 

.0 

4.4 

16.0 

24.4 

10.8 

13.0 

11.0 

3.9 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

26 

.0 

4.3 

15.4 

23.6 

20.7 

12.5 

11.9 

3.7 

1.2 

.4 

.1 

.0 

27 

.0 

4.3 

14.8 

23. 1 

763.4 

12.0 

9.3 

3.6 

1.1 

.4 

.1 

.0 

28 

.0 

4.2 

14.3 

22.6 

290.0 

11.5 

9.5 

3.5 

1.1 

.4 

. 1 

. .0 

29 

.0 

4.2 

13.7 

22.0 

— 

11.0 

9.4 

3.3 

1. 1 

.4 

.1 

.0 

30 

.0 

4.1 

13.2 

23.4 


10.6 

9.3 

3.2 

1.0 

.3 

.1 

.0 

31 

.0 


12.6 

24.8 


10.2 


3.1 


.3 

.1 


TOTAL 

0 

141. 

909. 

656. 

1497. 

870. 

254. 

178. 

55. 

19. 

6. 

2. 

IN/AREA 

.000 

.044 

.286 

.206 

.471 

.274 

.080 

.056 

.017 

.006 

.002 

.001 


WATER YEAR 1964-55 


AC-FT 9086. 


INCHES/AREA 1.44 


COYOTE CREEK AT COYOTE DAM, CALIFORNIA , SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1955- 

-56 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

4.6 

367.3 

219.2 

164.2 

21.6 

11.5 

5.2 

1.6 

.5 

.2 

2 

.0 

.0 

.7 

285.6 

205.8 

152.2 

20.5 

11.0 

5.0 

1.6 

.5 

.2 

3 

.0 

.0 

.3 

238.7 

193.6 

141.9 

19.4 

11.4 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

4 

.0 

.0 

.3 

211.1 

182.0 

132.3 

18.3 

25.6 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

5 

.0 

.0 

.3 

213.3 

170.9 

123. H 

17.4 

12.9 

4.5 

1.4 

.4 

. 1 

6 

.0 

.0 

.3 

210.1 

160.0 

115.1 

16.5 

13.0 

4.3 

1.3 

.4 

. 1 

7 

.0 

.0 

.3 

256.8 

149.9 

107.4 

15.6 

12.9 

4. 1 

1.3 

.4 

. 1 

8 

.0 

.0 

3.4 

560.6 

140.3 

100.2 

14.8 

12.8 

4.0 

1.2 

.4 

. 1 

9 

.0 

.0 

3.7 

353.6 

131.2 

93.3 

14. 1 

13.8 

3.8 

1.2 

.4 

.1 

10 

.0 

.0 

.5 

271.7 

122.5 

86.9 

13.4 

12.9 

3.7 

1.2 

.4 

. 1 

11 

.0 

.0 

.6 

229.6 

114.2 

80.9 

44.2 

12.7 

3.5 

1.1 

.4 

.1 

12 

.0 

.0 

.6 

204.0 

106.3 

75.4 

36.0 

12.3 

3.4 

1.1 

.3 

. 1 

13 

.0 

14.6 

.7 

186.3 

98.8 

70.3 

29.0 

11.8 

3.2 

1.0 

.3 

. 1 

14 

.0 

5.6 

.7 

198. 1 

91.8 

65.6 

26.5 

11.3 

3. 1 

1. 

.3 

. 1 

15 

.0 

.1 

.7 

198.6 

85.4 

61.3 

25. 1 

10.8 

3.0 

1. 

.3 

. 1 

16 

.0 

.2 

.7 

198.1 

79.5 

57.3 

24.0 

10.3 

2.9 

.9 

.3 

. 1 

17 

.0 

.2 

.7 

185.3 

74.1 

53.6 

22.8 

9.9 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

18 

.0 

.3 

7.1 

175.6 

69.2 

50.2 

21.5 

9.4 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

19 

.0 

.3 

856.5 

167.4 

65.2 

47.1 

20.5 

9.0 

2.6 

.8 

.3 

. 1 

20 

.0 

.3 

1320.4 

181.0 

437. 1 

44.2 

19.5 

8.7 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

21 

.0 

.3 

544.3 

173.3 

419.8 

41.5 

18.5 

8.3 

2.4 

.8 

.2 

. 1 

22 

.0 

.3 

560.8 

161.3 

705.0 

39.0 

17.6 

8.0 

2.3 

.7 

.2 

. 1 

23 

.0 

.3 

9099.0 

153.5 

1607.3 

36.6 

16.8 

7.6 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

24 

.0 

.3 

3227.1 

149.7 

636.6 

34.4 

16.0 

7.3 

2. 1 

.7 

.2 

. 1 

25 

.0 

.3 

1382.8 

876.4 

412.7 

32.4 

15.2 

7.0 

2.0 

.7 

.2 

.1 

26 

.0 

.3 

1624.7 

624.0 

298.4 

30.5 

14.5 

6.7 

2.0 

.6 

.2 

. 1 

27 

.0 

.3 

983.2 

462.6 

237.1 

28.8 

13.9 

6.4 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

28 

.0 

.3 

555.2 

345.5 

201.8 

27.2 

13.2 

6.2 

1.8 

.6 

.2 

. ! 

29 

.0 

.3 

355.0 

289.2 

179.5 

25.6 

12.6 

5.9 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

30 

.0 

.3 

358.9 

256.6 


24.2 

12.0 

5.7 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

31 

.0 


549.1 

235.1 


22.9 


5.5 


.5 

.2 


TOTAL 

0 

25. 

21443. 

8620. 

7595. 

2166. 

591. 

318. 

94. 

30. 

0 

3. 

IN/AREA 

.000 

.008 

6.74 

2.71 

2.39 

.681 

.186 

.100 

.029 

.010 

.003 

.00 1 

WATER YEAR 

1965- 

56 

AC- 

•FT 80974. 

INCHES/AREA 

12.86 






COYOTE 

CREEK AT COYOTE DAM 

CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1956- 

57 

01SCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV' 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 


.4 

.3 

.2 

7.7 

68.3 

15.8 

6.8 

2.9 

1. 

.3 

. 1 

2 


.4 

.3 

. 1 

7.6 

53.6 

15.1 

15.0 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

3 


.5 

.2 

.1 

7.4 

46.0 

14.5 

6.9 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

4 


.6 

.2 

. 1 

7.2 

42.3 

13.9 

6.4 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

5 


.6 

1.5 

.4 

7.0 

40.3 

13.3 

6.3 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

6 

.0 

.6 

.3 

3.3 

6.8 

39.0 

12.8 

6.0 

2.4 

.8 

.3 


7 

.0 

.6 

.3 

.2 

6.5 

37.9 

12.3 

5.8 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

8 

.0 

.6 

.3 

.2 

6.4 

36.6 

11.8 

5.6 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

9 

.0 

.6 

.3 

.2 

6.3 

36.0 

11.3 

5.4 

2.2 

.7 

.2 

.1 

10 

.0 

.6 

.3 

.2 

6.2 

35.6 

10.9 

5.2 

2. 1 

.7 

.2 

.1 

11 

.0 

.5 

.3 

.2 

6.1 

34.9 

10.4 

5.0 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

12 

.0 

.5 

.3 

16.1 

5.9 

34. 1 

10.0 

4.8 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

13 

.0 

.5 

.3 

59.3 

5.8 

33.3 

9.6 

4.6 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

14 

.0 

.5 

.3 

4.9 

5.6 

32.5 

20.5 

4.4 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

15 

.0 

.5 

.3 

4.4 

5.4 

31.6 

9.5 

4.3 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

16 

.0 

.4 

.3 

4.5 

5.3 

30.7 

9. 1 

4.1 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

17 

.0 

.4 

.3 

4.6 

5.1 

29.7 

12.5 

4.0 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

18 

.0 

.4 

.3 

4.8 

4.9 

28.6 

24.2 

11.6 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

19 

.0 

.4 

.2 

5.0 

4.8 

27.5 

9.7 

8.0 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

20 

.0 

.4 

.2 

19.5 

4.6 

26.4 

9.7 

4. 1 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

21 

.0 

.4 

.2 

7.6 

4.4 

25.3 

9.7 

4. 1 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

22 

.0 

.4 

.2 

7.3 

4.4 

24.2 

9.5 

4.1 

1.3 

.5 

. 1 

.0 

23 

.0 

.3 

.2 

7.3 

190.4 

23.2 

9.2 

4.0 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

24 

.0 

.3 

.2 

7.5 

588.0 

22.2 

8.9 

3.9 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

25 

.0 

.3 

.2 

7.6 

548.4 

21.2 

8.6 

3.8 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

26 

.0 

.3 

.2 

7.8 

274.5 

20.3 

8.2 

3.6 

1.2 

.4 

.1 

.0 

27 

.0 

.3 

.2 

8.0 

155.9 

19.5 

7.9 

3.5 

1.1 

.4 

.1 

.0 

28 

.0 

.3 

.2 

8.0 

97.1 

18.7 

7.6 

3.4 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

29 

.0 

.3 

.2 

8.1 

— 

17.9 

7.3 

3.2 

1.0 

.4 

.1 

.0 

30 

23.7 

.3 

.2 

8.0 


17. 1 

7.0 

3. 1 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

31 

3.5 


.2 

7.9 


16.4 


3.0 


.3 

. 1 


TOTAL 

28. 

13. 

9. 

213. 

1986. 

971. 

341. 

164. 

54. 

18. 

6. 

2. 

IN/AREA 

.009 

.004 

.003 

.067 

.624 

.305 

.107 

.052 

.017 

.006 

.002 

.001 


WATER YEAR 1956-57 AC-FT 7534. INCHES/AREA 1.20 





















COYOTE CREEK AT 

COYDTE 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1957-58 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

10.7 

56.1 

223.4 

2227.0 

69.0 

9.3 

2.1 

.6 

.2 

2 

.0 

.0 

.0 

16.4 

285.8 

164.4 

3214.1 

63.7 

8.B 

2.0 

.6 

.2 

3 

.0 

.0 

.0 

10.9 

1015.7 

160.6 

4765.0 

58.9 

8.3 

2.0 

.6 

.2 

4 

.0 

.0 

.3 

10.8 

476.4 

144.5 

1615.6 

54.5 

7.9 

1.9 

.5 

.2 

5 

.0 

.0 

8.7 

10.7 

347.6 

132.4 

1078.0 

50.5 

7.5 

1.8 

.5 

.2 

6 

.0 

.0 

.1 

10.5 

213.5 

122.5 

1495.7 

46.8 

7. 1 

1.7 

.5 

.2 

7 

.0 

.0 

. 1 

10.3 

169.7 

114.0 

823.9 

43.5 

6.7 

1.6 

.5 

.1 

8 

.0 

.0 

.1 

10.1 

150.4 

106.7 

622.0 

40.4 

6.4 

1.6 

.5 

. 1 

9 

.0 

.0 

.1 

11.0 

125.1 

100.2 

507.6 

37.6 

6.0 

1.5 

.4 

. 1 

10 

• 2 

.0 

.1 

33.5 

113.0 

94.2 

436.3 

35.0 

5.7 

1.4 

.4 

.1 

11 

.0 

.0 

.1 

12.9 

106.5 

88.5 

387.0 

32.6 

5.5 

1.4 

.4 

.1 

12 

.0 

.0 

. 1 

12.5 

210.0 

83. 1 

349.6 

30.4 

5.2 

1.3 

.4 

. 1 

13 

.0 

.0 

.1 

12.3 

193.6 

78.3 

318.9 

28.4 

4.9 

1.3 

.4 

. 1 

14 

.0 

.0 

.1 

12.3 

149.6 

103.7 

292.2 

26.5 

4.7 

1.2 

.4 

. 1 

15 

.0 

.0 

39.2 

12.2 

126.3 

341.5 

268.5 

24.8 

4.5 

1.2 

.3 

.1 

16 

.0 

.0 

47.4 

12.1 

112.4 

1324.2 

246.8 

23.2 

4.3 

1.1 

.3 

. 1 

17 

.0 

.0 

18.4 

11.9 

103.2 

529.4 

226.9 

21.8 

4.1 

1.1 

.3 

. 1 

18 

.0 

.0 

63.7 

11.7 

502.3 

327.7 

208.6 

20.4 

3.9 

1.0 

.3 

. 1 

19 

.0 

.0 

27.6 

11.4 

2334.2 

225.2 

191.9 

19. 1 

3.7 

1. 

.3 

. 1 

20 

.0 

.0 

18.2 

11.1 

1026.3 

337.2 

176.5 

18.0 

3.5 

1. 

.3 

. 1 

21 

.0 

.0 

14.0 

10.8 

589.1 

1066.7 

162.2 

16.9 

3.4 

.9 

.3 

.1 

22 

.0 

.0 

12.5 

10.5 

371.4 

1161.2 

148.8 

18.9 

3.2 

.9 

.3 

. 1 

23 

.0 

.0 

12.0 

10.1 

258.9 

632.7 

136.3 

16.1 

3. 1 

.9 

.3 

. 1 

24 

.0 

.0 

11.9 

44.9 

2767.4 

420.5 

124.7 

14.6 

2.9 

.8 

.2 

. 1 

25 

.0 

.0 

11.7 

29.2 

4478.8 

311.1 

114.2 

13.8 

2.8 

.8 

.2 

. 1 

26 

.0 

.0 

11.6 

975.4 

693.4 

251.7 

104.6 

13.0 

2.7 

.8 

.2 

. 1 

27 

.0 

.0 

11.6 

469.2 

425.0 

359.9 

96.0 

12.3 

2.6 

.7 

.2 

. 1 

28 

.0 

.0 

11.5 

248.0 

293.2 

313.7 

88.2 

11.6 

2.4 

.7 

.2 

.1 

29 

.0 

.0 

11.4 

143.3 

— 

252.8 

81.2 

11.0 

2.3 

.7 

.2 

. 1 

30 

.0 

.0 

11.2 

113.8 


447.3 

74.8 

10.4 

2.2 

.6 

.2 

. 1 

31 

.0 


10.9 

73.6 


347.9 


9.8 


.6 

.2 


TOTAL 

2. 


355. 

2384. 

17695. 

10387. 

20583. 

894. 

145. 

38. 

11. 

3. 

IN/AREA 

001 

.000 

.112 

.750 

5.57 

3.27 

6.47 

.281 

.046 

.012 

.003 

.001 

WATER YEAR 

1967 

-58 

AC- 

FT 103946. 

INCHES/AREA 

16.51 






COYOTE CREEK AT COYOTE DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1958 

-59 

DISCHARGE 

IN CU8IC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

.0 

.0 

.2 

31.9 

125.9 

22.5 

6.2 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

2 

.1 

.0 

.0 

.2 

30.7 

119.2 

21.5 

5.9 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

3 

. 1 

.0 

.0 

.2 

29.4 

112.4 

20.5 

5.7 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

4 

. 1 

.0 

.0 

.2 

28.2 

106.1 

19.5 

5.5 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

5 

. 1 

.0 

.0 

54.7 

27.0 

99.9 

18.6 

5.2 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

6 

. 1 

.0 

.0 

266.2 

25.9 

94.1 

17.7 

5.0 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

7 

.0 

.0 

.0 

109.7 

24.7 

88.5 

16.9 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

. i 

8 

.0 

.0 

.0 

62.1 

23.7 

83.2 

16.1 

4.6 

1.4 

.5 

.2 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

1442.4 

22.7 

78.3 

15.4 

4.5 

1.4 

.4 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

1292.8 

45.3 

73.7 

14.7 

4.3 

1.3 

.4 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

611.8 

93.2 

69.5 

14.1 

4.1 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

380.2 

71.5 

65.5 

13.4 

4.0 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

236.6 

54.6 

61.8 

12.8 

3.8 

1.2 

.4 

.1 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

144.5 

46.3 

58.3 

12.3 

3.7 

1.1 

.4 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

98.8 

192.5 

55. 1 

11.7 

3.5 

1. 1 

.4 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

75.3 

4451.2 

52.0 

11.2 

3.4 

1.0 

.3 

.1 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

62.8 

1167.1 

49.2 

10.7 

3.3 

1.0 

.3 

.1 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

55.7 

966.3 

46.5 

10.3 

3.1 

1. 

.3 

. 1 

72.3 

19 

.0 

.0 

.0 

51.2 

548.8 

44.1 

9.8 

3.0 

.9 

.3 

. 1 

20.3 

20 

.0 

.0 

.0 

48.1 

340.2 

41.7 

9.4 

2.9 

.9 

.3 

.1 

2. 1 

21 

.0 

.0 

.0 

45.6 

392.6 

39.5 

9.0 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

2.6 

22 

.0 

.0 

.0 

43.4 

283.7 

37.5 

8.7 

2.7 

.8 

.3 

.1 

2.9 

23 

.0 

.0 

.0 

41.3 

219.6 

35.6 

8.3 

2.6 

.8 

.3 

.1 

3. 1 

24 

.0 

.0 

.0 

39.6 

185.3 

33.7 

7.9 

2.5 

.8 

.3 

.1 

3.2 

25 

.0 

.0 

.0 

42. 1 

165.0 

32.0 

7.6 

2.4 

.7 

.3 

. 1 

3.2 

26 

.0 

.0 

.2 

38.2 

151.7 

30.4 

10.3 

2.3 

.7 

.2 

.1 

3. 1 

27 

.0 

.0 

11.2 

37.0 

141.7 

28.9 

7.3 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

3. 1 

28 

.0 

.0 

. 1 

36.2 

133.3 

27.5 

7.0 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

3.0 

29 

.0 

.0 

. 1 

35.2 

— 

26.1 

6.7 

2.0 

.6 

.2 

.1 

2.9 

30 

.0 

.0 

. 1 

34.2 


24.9 

6.4 

2.0 

.6 

.2 

.1 

2.8 

31 

.0 


.2 

33.1 


23.7 


1.9 


.2 

.1 


TOTAL 

1. 


12. 

5420. 

9894. 

1865. 

379. 

112. 

34. 

11. 

4. 

125. 

IN/AREA 

.000 

.000 

.004 

1 .70 

3.11 

.586 

.119 

.035 

.011 

.004 

.001 

.039 


WATER YEAR 1958-59 


AC-FT 35356, 


INCHES/AREA 5.62 


COYOTE CREEK AT COYOTE DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW HATER YEAR 1959-60 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV DEC JAN FEB 

1 2.7 .9 .3 .3 292.2 

2 2.6 .8 .3 .4 340.5 

3 2.5 .8 .3 .4 163.0 

4 2.4 .8 .3 .4 93.6 

5 2.3 .7 .3 .4 68.7 

6 2.2 .7 .2 .4 47.8 

7 2.1 .7 .2 .4 37.4 

8 2.1 .7 .2 1.3 190.9 

9 2.0 .6 .2 21.4 189.8 

10 1.9 .6 .2 6.5 152.8 

11 1.8 .6 .2 2.3 101.2 

12 1.8 .6 .2 2.1 74.2 

13 1.7 .6 .2 1.8 60.5 

14 1.7 .5 .2 5.0 53.1 

15 1.6 .5 .2 2.6 48.8 

16 1.5 .5 .2 3.0 45.9 

17 1.5 .5 .2 3.2 43.7 

18 1.4 .5 .2 3.4 41.9 

19 1.4 .5 .2 3.5 40.4 

20 1.3 .4 .1 3.6 39.1 

21 1.3 .4 .1 13.4 37.8 

22 1.2 .4 .1 9.7 36.3 

23 1.2 .4 1.3 4.7 34.8 

24 1.2 .4 2.1 28.2 33.3 

25 1.1 .4 .2 33.1 31.8 

26 1.1 .4 .2 14.4 30.4 

27 1.0 .3 .3 12.8 29.1 

28 1. .3 .3 12.2 27.8 

29 1. .3 .3 12.0 26.5 

30 .9 .3 .3 11.8 

31 .9 .3 11.6 

TOTAL 50. 16. 0 226. 2413. 

IN/AREA .016 .005 .003 .071 .759 

HATER YEAR 1959-60 AC-FT 6696. 


MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

25.4 7.2 2.7 .9 .3 .1 .0 

24.3 6.9 2.6 .8 .3 .1 .0 

23.2 6.7 2.5 .8 .3 .1 .0 

22.2 6.4 2.4 .8 .3 .1 .0 

21.3 6.2 2.4 .8 .3 .1 .0 

20.4 5.9 2.3 .7 .2 .1 .0 

19.5 5.7 2.2 .7 .2 .1 .0 

18.7 5.5 2.1 .7 .2 .1 .0 

17.9 5.3 2.0 .7 .2 .1 .0 

17.1 5.1 2.0 .6 .2 .1 .0 

16.4 4.9 1.9 .6 .2 .1 .0 

15.8 4.7 1.8 .6 .2 .1 .0 

15.1 4.5 1.8 .6 .2 .1 .0 

14.5 4.4 1.7 .5 .2 .1 .0 

13.9 4.2 1.6 .5 .2 .1 .0 

13.4 4.0 1.6 .5 .2 .1 .0 

12.e 3.9 1.5 .5 .2 .1 .0 

12.3 3.7 1.5 .5 .2 .1 .0 

11.8 3.6 1.4 .5 .2 .1 .0 

11.3 3.5 1.4 .4 .2 .0 .0 

10.9 3.3 1.3 .4 .1 .0 .0 

10.5 3.2 1.3 .4 .1 .0 .0 

10.0 3.1 1.2 .4 .1 .0 .0 

9.6 3.0 1.2 .4 .1 .0 .0 

9.3 2.9 1.1 .4 .1 .0 .0 

8.9 3.0 1.1 .4 .1 .0 .0 

8.6 10.3 1.1 .3 .1 .0 .0 

10.9 3.9 1.0 .3 .1 .0 .0 

8.1 2.9 1. .3 .1 .0 .0 

7.8 2.8 .9 .3 .1 .0 .0 

7.5 .9 .1 .0 

449. 141. 51. 16. 6. 2. 0 

.141 .044 .016 .005 .002 .001 .000 

INCHES/AREA 1.06 














SYNTHESIZED STREAMFLOW 
DRAINAGE AREA D 
COYOTE CREEK AT ANDERSON DAM 


Record Site 
Latitude 37° 10. 10' 

Longitude 121° 37. 70* 

The area is bounded to the southeast by the intersection of 
Coyote Creek and Coyote Dam, and to the northwest by the 
selection of a point on Las Animas Creek at Latitude 37 12. 30 

Longitude 121° 39,70* 


Drainage Area 
27. 89 square miles 


Period of Synthesized Record 
October 1923 to September 1963 


Mean Annual Basin Precipitation 
21. 57 inches 


Precipitation Station 

Morgan Hill Bossana recording gage-index No. 584700 
(a composite record of Morgan Hill near #1, Morgan Hill 
Bossana Ranch, and Morgan Hill 6 WNW) 

Synthesized hourly data was used for the period October 1923 
to November 1944, recorded hourly data was used thereafter. 
Mean annual station precipitation-26. 57 inches 


Basin Precipitation Factor 
0. 812 


Impervious Area 

Water surface area of Anderson Lake is approximately 
2. 7 per cent 







PEAK FLOOD FLOWS 
Maximum-Water Year-Instantaneous 


DRAINAGE AREA D 
COYOTE CREEK AT ANDERSON DAM 


Water 

Year 

Month 

Day 

Hour 

Flow 
in cfs 

1923-24 

Jan 

26 

0630 

74 

1924-25 

Nov 

8 

1900 

70 

1925-26 

F eb 

12 

2200 

1790 

1926-27 

Nov 

26 

1615 

333 

1927-28 

Feb 

3 

2030 

151 

1928-29 

Mar 

9 

1700 

106 

1929-30 

Mar 

4 

1930 

1030 

1930-31 

May 

24 

1345 

100 

1931-32 

Dec 

27 

0045 

1010 

1932-33 

Jan 

28 

2315 

259 

1933-34 

Dec 

31 

1715 

313 

1934-35 

Mar 

7 

0430 

964 

1935-36 

Feb 

11 

1730 

575 

1936-37 

Mar 

22 

0145 

1900 

1937-38 

Dec 

11 

0245 

20 80 

1938-39 

Mar 

8 

2315 

56 

1939-40 

Feb 

27 

2200 

1050 

1940-41 

Feb 

9 

0300 

427 

1941-42 

Jan 

24 

0230 

412 

1942-43 

Jan 

21 

2230 

446 

1943-44 

Mar 

3 

1815 

61 

1944-45 

Feb 

2 

0345 

4050 

1945-46 

Dec 

21 

2300 

1350 

1946-47 

Feb 

12 

1345 

375 

1947-48 

Mar 

23 

2100 

92 

1948-49 

Mar 

11 

1330 

633 

1949-50 

Jan 

14 

0430 

92 

1950-51 

Dec 

3 

1145 

514 

1951-52 

Jan 

12 

0345 

1620 

1952-53 

Dec 

7 

0445 

297 

1953-54 

Jan 

17 

0615 

177 

1954-55 

F eb 

27 

0115 

274 

1955-56 

Dec 

23 

0015 

3170 

1956-57 

Feb 

24 

1330 

229 

1957-58 

Feb 

24 

1930 

4430 

1958-59 

Feb 

16 

0645 

2610 

1959-60 

F eb 

1 

1330 

173 

1960-61 

Nov 

26 

0130 

64 

1961-62 

Feb 

15 

0015 

1290 

1962-63 

Jan 

30 

1615 

2980 


COYOTE CREEK AT 

ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1923- 

24 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

8.4 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

6.9 

.6 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

2.8 

.6 

.3 

.1 

. 1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.3 

.7 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.4 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.4 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.5 

.4 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.4 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.4 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.4 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.4 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.3 

.6 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.3 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.3 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.3 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.3 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.3 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

2.9 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.7 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

6.0 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

25.9 

.4 

3.5 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

3.6 

.3 

.4 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.4 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

.2 

.3 

.4 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

.3 


.4 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

.3 


4. 1 


. 1 


• 0 

.0 


TOTAL 


. 


31. 

13. 

35. 

25. 

7. 

3. 

1. 

. 


IN/AREA 

.000 

.000 

.000 

.042 

.017 

.047 

.033 

.010 

.004 

.001 

.001 

.000 

WATER YEAR 

1923 

-24 

AC- 

•FT 229 

. 

INCHES/AREA 

.15 






COYOTE 

CREEK AT 

ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1924- 

25 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

2.4 

1.6 

1.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

2.3 

1.6 

1.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.1 

. 1 

.1 

2.3 

1.7 

1.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

2.3 

10.0 

1.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.1 

.1 

3.7 

2.2 

2.4 

1.3 

.7 

.3 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

.1 

.1 

6.5 

5.7 

2.1 

1.3 

.7 

.3 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

2.2 

2.2 

1.2 

.7 

.3 

.1 

.0 

8 

.0 

22.6 

4.3 

.1 

.1 

2.2 

2.2 

1.2 

.7 

.3 

.1 

.0 

9 

.0 

2.3 

.1 

.1 

.2 

2.2 

2.2 

1.2 

.6 

.3 

.1 

.0 

10 

.0 

.1 

.1 

.1 

.2 

2.2 

6.0 

1.1 

.6 

.2 

.1 

.0 

11 

.0 

.1 

.1 

.1 

7.2 

2.2 

7.2 

1.1 

.6 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.1 

.1 

.1 

18.9 

2.2 

2.4 

5.1 

.6 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

.1 

.1 

.1 

6.5 

2.1 

2.5 

1.2 

.6 

.2 

.1 

.0 

14 

.0 

.1 

.1 

.1 

.7 

2. ) 

2.5 

1.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

.1 

.1 

.1 

.9 

2.0 

2.4 

1. 

.5 

.2 

.1 

.0 

16 

3.6 

.1 

.1 

. 1 

1.0 

1.9 

2.4 

.9 

.5 

.2 

.1 

.0 

17 

.0 

.1 

.1 

.1 

1.2 

1.9 

2.3 

.9 

.5 

.2 

.1 

.0 

18 

.0 

.1 

. 1 

.1 

1.3 

1.8 

2.3 

.9 

.5 

.2 

.1 

.0 

19 

.0 

.1 

.1 

.1 

1.3 

1.8 

2.2 

11.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

20 

.0 

.1 

.1 

.1 

1.4 

1.7 

2.4 

5.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

21 

.0 

.1 

.1 

.1 

5.0 

1.6 

2.1 

1.7 

.4 

.2 

.1 

.0 

22 

.0 

.1 

.1 

.1 

6.9 

1.6 

2.0 

1.0 

.4 

.2 

.1 

.0 

23 

.0 

.1 

.1 

.1 

4.9 

1.5 

1.9 

1.0 

.4 

.2 

.1 

.0 

24 

.0 

.1 

.1 

.1 

2.1 

1.5 

1.9 

1.0 

.4 

.2 

.1 

.0 

25 

.0 

.1 

. 1 

5.6 

2.2 

1.4 

1.8 

1.0 

.4 

.2 

.1 

.0 

26 

.0 

.1 

.1 

.2 

2.3 

1.4 

1.8 

1.0 

.4 

.2 

.1 

.0 

27 

.0 

.1 

.1 

.1 

2.3 

2.4 

1.7 

1. 

.4 

. 1 

.1 

.0 

28 

.0 

.1 

.1 

. 1 

2.3 

1.5 

1.6 

.9 

.4 

.1 

.1 

.0 

29 

.3 

.1 

4.2 

. 1 

— 

2.8 

1.6 

.9 

.3 

.1 

.1 

.0 

30 

.0 

.1 

5.3 

.1 


6.9 

1.5 

.9 

.3 

.1 

.1 

.0 

31 

.0 


*’ 

.1 


7.8 


.9 


.1 

.1 


TOTAL 

4. 

27. 

16. 

9. 

80. 

76. 

78. 

53. 

16. 

7. 

3. 

0 

IN/AREA 

.006 

.036 

.022 

.012 

.106 

. 101 

.105 

.071 

.022 

.009 

.003 

.001 


WATER YEAR 1924-25 


AC-FT 


733. 


INCHES/AREA 


,49 














COYOTE CREEK « ANDERSON 

DAM* CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1925 

-26 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

5.2 

.2 

4.8 

29.3 

6.4 

13.1 

3.5 

1.2 

.4 

.2 

2 

.0 

.0 

1.7 

.2 

162.6 

27.7 

6.1 

12.5 

3.4 

1.2 

.4 

.2 

3 

.0 

.0 

.0 

.2 

135.7 

26.1 

5.9 

11.9 

3.2 

1.1 

.4 

.2 

4 

.0 

.0 

.1 

• 2 

89.1 

24.7 

20.6 

11.3 

3.1 

1.1 

.4 

.2 

5 

.0 

.0 

.1 

.2 

51.4 

23.4 

229.2 

10.8 

3.0 

1.1 

.4 

. 1 

6 

.0 

.0 

• 1 

.2 

30.3 

22.1 

128.4 

10.3 

2.9 

1.0 

.4 

.1 

7 

.0 

.0 

.1 

.2 

20.7 

21.0 

218.3 

9.9 

2.8 

1. 

.4 

.1 

8 

.0 

.0 

.1 

.2 

15.9 

19.9 

175.6 

9.4 

2.7 

1. 

.4 

.1 

9 

.0 

.0 

.1 

.2 

13.5 

18.8 

104.2 

9.0 

2.6 

.9 

• 3 

.1 

10 

.0 

.0 

.1 

.2 

13.2 

17.9 

69.8 

8.6 

2.5 

.9 

.3 

.1 

11 

1-8 

.3 

.1 

.2 

78.9 

17.0 

52.1 

8.2 

2.4 

.9 

.3 

.1 

12 

.4 

.0 

.1 

.2 

435.9 

16.1 

42.7 

7.9 

2.3 

.8 

.3 

.1 

13 

.0 

.0 

.1 

.2 

491.3 

15.3 

37.2 

7.5 

2.2 

.8 

.3 

.1 

14 

.0 

.0 

.1 

.2 

224.8 

14.6 

33.8 

7.2 

2.2 

.8 

.3 

.1 

15 

• 0 

.0 

.1 

.2 

133.6 

13.9 

31.3 

6.9 

2.1 

.8 

.3 

.1 

16 

• 0 

.0 

.1 

1.9 

88.8 

13.2 

29.2 

6.6 

2.0 

.7 

.3 

.1 

17 

• 0 

.0 

12.5 

3.8 

66.0 

12.6 

27. S 

6.4 

1.9 

.7 

.3 

.1 

18 

.0 

.0 

4.8 

• 2 

53.8 

12.0 

25.9 

6.1 

1.9 

.7 

.3 

. 1 

19 

.0 

.0 

.6 

.2 

72.8 

11.4 

24.4 

5.8 

1.8 

.7 

.2 

.1 

20 

.0 

.0 

.2 

.2 

56.3 

10.9 

23.1 

5.6 

1.8 

.6 

.2 

.1 

21 

.0 

•0 

.2 

.2 

49.2 

10.4 

21.9 

5.4 

1.7 

.6 

.2 

.1 

22 

.0 

.0 

.2 

.2 

44.7 

9.9 

20.7 

5.2 

1.6 

.6 

.2 

.1 

23 

.0 

.0 

.2 

.2 

41.6 

9.5 

19.6 

5.0 

1.6 

.6 

.2 

.1 

24 

.0 

.0 

.2 

.2 

39.0 

9.1 

18.6 

4.8 

1.5 

.6 

.2 

.1 

25 

.0 

• 0 

• 2 

• 2 

36.8 

8.7 

17.7 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

.1 

26 

.0 

.0 

.2 

.2 

34.7 

8.3 

16.8 

4.4 

1.4 

.5 

.2 

.1 

27 

.0 

.0 

• 2 

.2 

32.8 

7.9 

16.0 

4.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

28 

.0 

.0 

.2 

9.9 

31.0 

7.6 

15.2 

4.1 

1.3 

.5 

.2 

.1 

29 

.0 

.0 

.2 

32.8 

— 

7.3 

14.4 

3.9 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

30 

.0 

1.5 

.2 

6.6 


7.0 

13.7 

3.8 

1.2 

.5 

.2 

.1 

31 

.0 


.2 

18.8 


6.7 


3.6 


.5 

.2 


TOTAL 

3. 

2. 

29. 

79. 

2549. 

460. 

1466. 

224. 

65. 

24. 

9. 

3. 

IN/AREA 

.003 

.003 

.038 

.105 

3.40 

.613 

1.95 

.299 

.086 

.032 

.012 

.004 

WATER YEAR 

1925- 

26 

AC-FT 9727. 

INCHES/AREA 

6.55 






COYOTE CREEK AT 

ANDERSON 

OAM, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER YEAR 1926- 

27 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 


12.0 

5.2 

6.1 

41.5 

26.4 

5.7 

1.8 

.7 

.3 

.1 

2 

.1 


15.5 

5.0 

24.5 

38.5 

15.6 

5.5 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

3 

.1 


11.6 

4.8 

76.2 

37.3 

18.2 

5.3 

1.7 

.6 

.2 

.1 

4 

.1 


10.3 

4.7 

102.7 

34.7 

16.3 

5.0 

1.6 

.6 

.2 

.1 

5 

.1 


9.8 

6.2 

53.9 

32.9 

15.7 

4.8 

1.6 

.6 

.2 

.1 

6 

.1 


9.4 

9.0 

34.3 

31.2 

15.3 

4.7 

3.9 

.6 

.2 

.1 

7 

.1 


9. 1 

4.6 

24.4 

29.6 

14.9 

4.5 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

8 

.1 


8.8 

4.6 

19.3 

28.0 

14.4 

4.3 

1.4 

.5 

.2 

.1 

9 

1.0 


8.5 

4.6 

16.6 

28.8 

13.9 

4.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

10 

13.5 


8.3 

5.8 

15.1 

27.1 

13.6 

4.0 

1.3 

.5 

.2 

.1 

11 

.2 

.0 

8.0 

5.1 

14.1 

25.7 

13.5 

3.9 

1.3 

.5 

.2 

.1 

12 

• 1 

.0 

7.7 

5.4 

13.3 

24.7 

13.1 

3.7 

1.2 

.5 

.2 

.1 

13 


.0 

7.4 

5.5 

12.7 

23.7 

12.6 

3.6 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

14 

.1 

.0 

7.2 

5.6 

58.3 

22.9 

12.0 

3.4 

1.2 

.4 

.2 

.1 

15 

.1 

.0 

6.9 

5.6 

162.9 

22.1 

11.5 

3.3 

1.1 

.4 

.2 

.1 

16 

.1 

.0 

6.7 

5.6 

135.4 

21.2 

11.0 

3.2 

1.1 

.4 

.2 

.1 

17 

.1 

.0 

6.4 

5.5 

82.4 

20.3 

10.5 

3.1 

1.1 

.4 

.2 

.1 

18 

• 1 

2.6 

7.7 

5.4 

102.0 

19.4 

10.0 

3.0 

1.0 

.4 

.1 

.1 

19 

.1 

5.2 

6.0 

5.3 

69.7 

18.6 

9.6 

2.9 

1. 

.4 

.1 

. 1 

20 

.1 

.1 

5.9 

16.9 

55.5 

17.7 

9.1 

2.8 

1. 

.4 

.1 

.1 

21 

.1 

.1 

8.8 

7.7 

48.1 

16.8 

8.7 

2.7 

.9 

.4 

.1 

.1 

22 

.1 

9.6 

6.4 

7.3 

43.9 

15.9 

8.4 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.1 

23 

.1 

21.1 

6.0 

7.0 

114.6 

15.1 

8.0 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

24 

.1 

78.1 

6.1 

6.9 

110.6 

14.4 

7.7 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

25 

.1 

15.1 

6.1 

6.7 

77.5 

13.7 

7.3 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

26 

.1 

134.7 

6.0 

6.6 

60.8 

13.0 

7.0 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

27 

.1 

76.7 

6.0 

6.6 

51.4 

12.4 

6.7 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

28 

.1 

40.3 

5.8 

6.5 

45.5 

11.8 

6.5 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

29 

.1 

24.0 

5.7 

6.5 

— 

11.2 

6.2 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

30 

.1 

16.0 

5.5 

6.4 


10.7 

5.9 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

31 

.1 


5.4 

6.3 


10.2 


1.9 


.3 

.1 


TOTAL 

17. 

424. 

241. 

195. 

1632. 

691. 

350. 

10S. 

37. 

13. 

5. 

2. 

IN/AREA 

.023 

.566 

.321 

.260 

2.18 

.921 

.466 

.140 

.050 

.018 

.007 

.003 


WATER YEAR 1926-27 


AC-FT 7352. 


INCHES/AREA A.95 


? 


COYOTE CREEK AI 

ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1927- 

28 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

l 

.0 

.0 

.7 

1.6 

1.5 

3.4 

3.8 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

.1 

2 

.0 

.0 

.6 

1.7 

6.7 

3.3 

6.3 

2.9 

1.0 

.4 

.2 

.1 

3 

• 0 

.1 

• 6 

1.7 

50.8 

3.2 

12.4 

2.8 

1.0 

.4 

.2 

.1 

4 

.0 

• 1 

.6 

1.7 

46.7 

3.1 

6.6 

2.7 

1. 

.4 

.1 

.1 

5 

.0 

• 1 

.6 

1.8 

21.7 

3.0 

6.7 

2.6 

.9 

.4 

.1 

.1 

6 

.0 

.1 

.6 

1.8 

14.0 

3.6 

6.7 

2.5 

.9 

.4 

.1 

.1 

7 

.0 

.1 

.6 

1.8 

10.2 

2.8 

6.7 

2.4 

.9 

.3 


.1 

e 

.0 

• 1 

.6 

1.8 

8.3 

2.8 

6.5 

2.4 

.9 

.3 

!i 

.1 

9 

.0 

11.7 

7.2 

1.7 

7.4 

2.7 

6.5 

2.3 

.8 

.3 

.i 

.0 

10 

• 0 

2.1 

1.1 

1.7 

6.9 

2.6 

6.3 

2.2 

.8 

.3 

.i 

.0 

11 

.0 

.1 

.6 

1.7 

6.5 

2.5 

6.1 

2.1 

.8 

.3 

.i 

.0 

12 

.0 

2.0 

.6 

1.7 

6.3 

2.4 

S.9 

2.1 

.8 

.3 

.i 

.0 

13 

• 0 

11.7 

.6 

1.6 

6.1 

2.4 

5.7 

2.0 

.7 

.3 

.i 

.0 

14 

.0 

.3 

.6 

1.8 

5.9 

2.3 

5.5 

1.9 

.7 

.3 

.i 

.0 

15 

.0 

.3 

.6 

1.6 

5.7 

2.2 

5.3 

1.9 

.7 

.3 

.i 

.0 

16 

.0 

.4 

.6 

1.6 

5.6 

2.1 

5.1 

1.8 

.7 

.3 

.i 

.0 

17 

.0 

.4 

.6 

1.6 

5.4 

2.1 

4.9 

1.8 

.6 

.3 

.i 

.0 

18 

.0 

.4 

.6 

1.5 

5.2 

2.0 

4.8 

1.7 

.6 

.2 

.i 

.0 

19 

.0 

.4 

.6 

1.5 

5.0 

1.9 

4.6 

1.6 

.6 

.2 

.i 

.0 

20 

.0 

2.9 

.6 

1.5 

4.8 

1.9 

4.4 

1.6 

.6 

.2 

.i 

.0 

21 

.0 

4.2 

.6 

1.4 

4.7 

1.8 

4.3 

1.5 

.6 

.2 

.i 

.0 

22 

.0 

.5 

.6 

5.0 

4.5 

1.7 

4.1 

1.5 

.6 

.2 

.i 

.0 

23 

.0 

.6 

.6 

2.4 

4.3 

10.7 

4.0 

1.4 

.5 

.2 

.i 

.0 

24 

.0 

.6 

.6 

1.5 

4.2 

5.2 

3.8 

1.4 

.5 

.2 

.i 

.0 

25 

.0 

.6 

13.7 

1.5 

4.0 

2.1 

3.7 

1.4 

.5 

.2 

.i 

.0 

26 

1.1 

.6 

.7 

1.5 

3.9 

11.4 

3.6 

1.3 

.5 

.2 

.i 

.0 

27 

.2 

.7 

.8 

1.5 

3.8 

4.8 

3.5 

1.3 

.5 

.2 

• i 

.0 

28 

.0 

.7 

10.6 

2.3 

3.6 

3.9 

3.3 

1.2 

.5 

.2 

.i 

.0 

29 

.0 

.7 

1.9 

2.0 

3.5 

3.9 

3.2 

1.2 

.4 

.2 

.i 

.0 

30 

1.8 

.7 

1.4 

1.5 


3.9 

3.1 

1.1 

• 4 

.2 

.i 

• 0 

31 

6.1 


1.5 

1.5 


3.8 


1.1 


.2 

.i 


TOTAL 

0 

43. 

52. 

56. 

267. 

105. 

158. 

59. 

21. 

8. 

3. 

1. 

IN/AREA 

.013 

.057 

.069 

.074 

.356 

.140 

.210 

.079 

.028 

.011 

.004 

.002 

WATER YEAR 

1927 

-28 

AC-FT 

1551 

. 

INCHES/AREA 

1.04 






COYOTE CREEK Ar ANDERSON DMt, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1928-29 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV OEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL 

1 .0 ,0 .8 2.3 4.8 2.3 2.7 1.6 .6 .2 

2 .0 .0 6.6 2.2 2.4 2.2 2.6 1.6 .6 .2 

3 .0 .0 10.7 2.2 8.3 2.1 2.5 1.5 .6 .2 

4 .0 .0 1.1 2.2 5.9 2.0 17.2 1.5 .5 .2 

5 .0 .0 1.1 2.2 4.4 2.0 3.2 1.4 .5 .2 

6 .0 .0 1.2 2.1 4.2 1.9 2.9 1.4 .5 .2 

7 .0 .0 1.3 2.1 4.2 1.8 3.0 1.3 .5 .2 

8 .0 .0 1.3 2.1 4.1 1.8 3.0 1.3 .5 .2 

9 .0 .0 1.3 2.0 4.1 30.6 3.0 1.2 5.9 .2 

10 .0 .0 3.8 2.0 4.1 9.0 3.1 1.2 .5 .2 

11 .0 .0 2.2 1.9 4.0 4.9 3.0 1.2 .5 .2 

12 .0 11.6 3.8 1.9 3.9 4.5 3.0 1.1 .4 .2 

13 .0 23.7 9.2 1.8 3.8 4.4 2.9 1.1 .4 .2 

14 .0 11.9 2.2 1.8 3.7 4.4 2.8 1.1 .4 .2 

15 .0 1.7 2.3 2.3 3.6 4.4 2.7 1.0 .4 .2 

16 .0 .5 2.4 5.9 3.5 4.3 2.6 1. .4 .2 

17 .0 .6 2.4 1.8 3.4 4.3 2.5 1. .4 .1 

18 .0 .7 2.5 5.3 3.3 4.2 2.4 .9 .4 .1 

19 .0 .7 2.5 2.9 3.2 4.2 2.4 .9 .4 .1 

20 .0 .8 2.5 2.2 3.1 4.0 2.3 .9 -3 .1 

21 .0 .6 2.5 2.3 3.0 3.9 2.2 .8 .3 .1 

22 .0 .« 2.5 2.3 2.9 3.8 2.2 .8 .3 .1 

23 .0 .9 2.5 2.3 2.8 3.7 2.1 .8 .3 .1 

24 .0 .9 2.4 2.3 2.7 3.6 2.0 .8 .3 .1 

25 .0 .9 2.4 2.4 2.6 3.5 2.0 .7 .3 .1 

26 .0 .9 2.4 2.4 2.5 3.3 1.9 .7 .3 .1 

27 .0 .9 2.4 2.4 2.4 3.2 1.8 .7 .3 .1 

28 .0 .9 2.4 2.3 2.3 3.1 1.8 .7 .3 .1 

29 .0 .8 2.4 2.3 — 3.0 1.7 .7 .3 .1 

30 .0 .8 2.3 2.3 2.9 1.7 .6 .3 .1 

31 .0 2.3 2.5 2.8 .6 .1 

TOTAL 0 61. 88. 75. 103. 136. 89. 32. 18. 5. 

IN/AREA .001 .081 .117 .100 .137 .182 .119 .043 .023 .007 

WATER YEAR 1928-29 AC-FT 1208. INCHES/AREA .81 


AUG SEPT 

.1 .0 

. 1 .0 

.1 .0 

• 1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

. 1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 

2 . 0 

.003 .001 
























COYOTE CREEK AT 

ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOH 



HATER 

YEAR 1929- 

30 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.5 

6.4 

12.2 

13.8 

4.6 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

2 

.0 

• 0 

.0 

.5 

6.1 

11.9 

13.2 

4.4 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

3 

.0 

.0 

.0 

• 5 

5.9 

17.3 

12.6 

10.5 

1.5 

.6 

.2 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

17.9 

5.7 

247.7 

12.0 

4.9 

1.4 

.5 

.2 

.1 

5 

.0 

.0 

.0 

10.0 

5.5 

367.8 

11.5 

4. 1 

1.4 

.5 

.2 

.1 

6 

.0 

.0 

.0 

8.8 

5.3 

171.4 

10.9 

4.0 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

7 

.0 

.0 

.0 

28.7 

5.1 

101.4 

10.5 

3.6 

1.3 

.5 

.2 

.1 

8 

.0 

.0 

.0 

6.8 

4.9 

66.4 

10 

3.7 

1.2 

.5 

.2 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

9.6 

4.7 

48.5 

9.6 

3.5 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

10 

.0 

.0 

4.8 

4.9 

4.6 

38.9 

9.2 

3.4 

1.2 

.4 

.2 

.1 

11 

.0 

.0 

4.5 

4.6 

4.4 

33.6 

8.8 

3.3 

1.1 

.4 

.2 

.1 

12 

.0 

.0 

3.6 

16.5 

4.2 

30.3 

8.4 

3.2 

1.1 

.4 

.2 

.1 

13 

.0 

.0 

1.5 

7.6 

4.1 

28.0 

17.4 

3.1 

1.1 

.4 

.2 

.1 

14 

.0 

• 0 

.1 

7.7 

3.9 

38.6 

9.8 

2.9 

1.0 

.4 

.1 

.1 

15 

.0 

.0 

.2 

6.7 

3.8 

31.9 

8.2 

2.8 

1. 

.4 

.1 

.1 

16 

.0 

.0 

4.4 

17.0 

3.7 

29.7 

8.1 

2.7 

1. 

.4 

.1 

. 1 

17 

.0 

.0 

.3 

11.4 

3.5 

28.6 

7.9 

2.6 

.9 

.4 

.1 

.1 

18 

.0 

.0 

.3 

9.7 

3.4 

27.4 

7.7 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.1 

19 

.0 

.0 

.4 

9.1 

6.3 

26.3 

7.4 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

20 

.0 

.0 

.4 

8.8 

3.9 

25.1 

7.1 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

21 

.0 

.0 

.4 

8.6 

3.3 

23.9 

6.8 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

22 

.0 

.0 

.5 

8.5 

26.7 

22.8 

6.5 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

23 

.0 

.0 

.5 

8.3 

10.4 

21.6 

6.3 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

24 

.0 

.0 

.5 

8.1 

11.9 

20.6 

6.0 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

25 

.0 

.0 

.5 

7.9 

24.7 

19.5 

5.8 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

26 

.0 

.0 

.5 

7.7 

16.9 

18.6 

5.5 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

27 

.0 

.0 

.5 

7.5 

13.8 

17.6 

5.3 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

28 

.0 

.0 

.5 

7.3 

12.7 

16.8 

5.1 

1.8 

.6 

.3 

.1 

.0 

29 

.0 

.0 

.5 

7.1 

— 

16.0 

4.9 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

30 

.0 

.0 

.5 

6.8 


15.2 

4.7 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

31 

.0 


.5 

6.6 


14.5 


1.6 


.2 

.1 


TOTAL 



26. 

272. 

216. 

1590. 

261. 

96. 

30. 

12. 

5. 

2. 

IN/AREA 

.000 

.000 

.034 

.362 

.288 

2.12 

.347 

.128 

.041 

.016 

.006 

.002 

HATER YBAR 

1929 

-30 

AC-FT 4968 

. 

INCHES/AREA 

3.34 






COYOTE CREEK AT 

Anderson 

DAMt CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOH 



WATER 

YEAR 1930- 

31 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

40.5 

3.6 

4.0 

1.5 

.7 

.8 

.3 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

1.7 

3.5 

3.9 

1.5 

.7 

.8 

.3 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.5 

3.7 

1.4 

.6 

.7 

.3 

.1 

.0 

4 

.0 

• 0 

• 0 

.4 

4.3 

3.6 

1.4 

.6 

.7 

.3 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

12.8 

3.5 

3.5 

1.3 

.6 

.7 

.3 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

1.B 

3.5 

3.4 

1.3 

.6 

.7 

.3 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

1.8 

3.4 

3.3 

1.2 

.6 

.7 

.3 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

2.0 

3.4 

3. 1 

1.2 

.6 

.6 

.3 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

1.9 

3.3 

3.0 

1.2 

.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

2.1 

3.3 

2.9 

1.1 

.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

2.2 

3.2 

3.9 

1. 1 

.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.1 

.0 

2.3 

3.2 

3.3 

1.1 

.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

.6 

.0 

7.3 

3.8 

2.8 

1.0 

.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

14 

.0 

• 0 

.0 

5.8 

12.4 

2.7 

1. 

.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

3.0 

4.5 

2.6 

1. 

.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

16 

.0 

• 0 

.0 

3.1 

4.3 

2.5 

.9 

.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

17 

.0 

.2 

.0 

3.2 

4.4 

2.4 

.9 

.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

18 

.0 

• 0 

.0 

3.2 

4.3 

2.6 

.9 

.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

3.2 

4.5 

2.3 

.9 

.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

3.2 

4.6 

2.2 

.8 

.4 

.4 

.2 

.1 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

3.2 

4.7 

2.2 

.8 

.4 

.4 

.2 

.1 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

7.2 

4.7 

2.1 

.8 

.4 

.4 

.2 

.1 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

5.2 

4.6 

2.0 

.7 

.3 

.4 

.2 

.1 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

3.6 

4.6 

2.0 

.7 

38.4 

.4 

.2 

.1 

.0 

25 

• 0 

.0 

.0 

3.7 

4.5 

1.9 

.7 

1.7 

.4 

.1 

.1 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

3.8 

4.3 

1.8 

8.0 

.7 

.4 


.1 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

3.8 

4.2 

1.8 

2.1 

.8 

.4 


.1 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

3.8 

4.1 

1.7 

.7 

.8 

.3 


.1 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

3.7 

—— 

1.7 

.7 

.8 

.3 


.1 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

3.7 


1.6 

.7 

.8 

.3 


.0 

• 0 

31 

.0 


4.1 

3.6 


1.6 


.8 



.0 


TOTAL 

0 

2. 

4. 

147. 

120. 

82. 

39. 

56. 

16. 

■6. 

2. 

0 

in/area 

.001 

.002 

.006 

. 196 

.160 

.110 

.052 

.075 

.021 

.008 

.003 

.001 


MATER YEAR 19B0-31 


AC-FT 


945. 


INCHES/AREA 


,64 


COYOTE CREEK AT ANDERSON DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOM HATER YEAR 1931-32 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

.0 

.0 


53.7 

36.4 

2 

.0 

.0 


45.8 

28.2 

3 

.0 

.0 


36.2 

25.7 

4 

.0 

.0 


32.2 

24.3 

5 

.0 

.0 


29.9 

28.9 

6 

.0 

.0 


28.4 

35.4 

7 

.0 

.0 

. 1 

27.3 

34.9 

8 

.0 

.0 


26.4 

212.6 

9 

.0 

.0 

. 1 

25.5 

258.9 

10 

.0 

.0 


24.6 

145.2 

11 

.0 

.0 

3.3 

23.7 

99.3 

12 

.0 

.0 

. 1 

33.8 

75.5 

13 

.0 

.1 

11.8 

33.8 

62.7 

14 

.0 

3.4 

4.4 

46.2 

55.3 

15 

.0 

2.4 

.2 

237.9 

50.5 

16 

.0 

.0 

.3 

116.8 

47.0 

17 

.0 

.0 

.3 

74.9 

44.1 

18 

.0 

.0 

.4 

53.6 

41.6 

19 

.0 

.1 

.4 

42.4 

39.3 

20 

• 0 

.1 

.4 

36.2 

37.1 

21 

.0 

.1 

3.4 

32.5 

35.0 

22 

.0 

.1 

2.8 

29.9 

33.0 

23 

.0 

.1 

33.7 

27.9 

31.0 

24 

.0 

.1 

19.3 

26.2 

29.2 

25 

.0 

.1 

21.0 

24.7 

27.5 

26 

.0 

6.5 

1 10.9 

23.3 

25.9 

27 

.0 

1.7 

469.3 

22.1 

24.4 

28 

.0 

.1 

472.3 

21.0 

23.0 

29 

.0 

.1 

199.0 

19.9 

21.7 

30 

.0 

.1 

110.0 

20.0 


31 

.0 


80.6 

32.5 


TOTAL 

. 

15. 

1545. 

1310. 

1634. 

IN/AREA 

.001 

.020 

2.06 

1.75 

2.18 


HATER YBAR 1931-32 AC-FT 9828. 


MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

20.5 

4.7 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

19.4 

4.5 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

18.3 

4.3 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

17.4 

4.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

16.4 

4.0 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

15.6 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

14.8 

3.7 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

14.0 

3.5 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

.0 

13.3 

3.4 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

.0 

12.6 

3.3 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

12.0 

3.1 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

11.4 

3.0 

1.0 

.4 

.1 

.1 

.0 

10.9 

2.9 

1. 

.4 

.1 

.1 

.0 

10.7 

2.8 

1 . 

.4 

.1 

.1 

.0 

10.0 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

9.6 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

9.2 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

8.8 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

8.4 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

8.0 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

7.6 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

7.3 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

7.0 

2.0 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

6.6 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

6.4 

1.9 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

6.1 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

5.8 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

5.6 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

5.3 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

5.1 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

4.9 


.6 


.1 

.0 


329. 

84. 

29. 

10. 

4. 

2. 

0 

.438 

.112 

.039 

.014 

.006 

.002 

.001 


INCHES/AREA 6.62 


COYOTE CREEK AT ANDERSON DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOH HATER YEAR 1932-33 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 


1 .0 .0 .0 .3 19.9 

2 .0 .0 .0 .3 15.4 

3 .0 .0 .0 .3 13.1 

* .0 .0 .0 .3 11.7 

5 .0 .0 .0 .3 10.9 

6 .0 .0 .0 .3 10.3 

1 -o .0 .0 .3 9.9 

8 .0 .0 .0 .3 9.4 

9 .0 .0 .0 .3 9.0 

10 .0 .0 .0 .3 8.7 

11 .0 .0 .0 .3 8.3 

12 .0 .0 .0 .3 12.7 

13 .0 .0 .0 .3 8.2 

1*» *0 .0 .0 .3 8.0 

15 .0 .0 .0 .3 7.9 

16 .0 .0 .0 .3 7.7 

17 .0 .0 .0 .2 7.5 

18 .0 .0 .0 18.0 7.3 

19 .0 .0 .8 13.7 7.0 

20 .0 .0 3.6 2.6 6.8 

21 .0 .0 2.3 .8 6.5 

22 .0 .0 6.4 35.8 6.3 

23 .0 .0 6.3 11.5 6.1 

24 .0 .0 .2 9.1 5.9 

25 .0 .0 .2 13.5 5.6 

26 .0 .0 .2 11.1 5.4 

27 .0 .0 .3 25.6 5.2 

28 .0 .0 .3 66.6 5.0 

29 .0 .0 .3 98.2 - 

30 .0 .0 .3 46.2 

31 .0 .3 28.6 

TOTAL . . 22. 386. 246. 

IN/AREA .000 .000 .029 .515 .328 


4.9 2.4 .9 .3 .1 .1 

4.7 2.3 .9 .3 .1 .1 

4.5 2.2 .8 .3 .1 .0 

4.4 2.1 .8 .3 .1 .0 

4.2 2.1 .8 .3 .1 .0 

4.0 2.0 .8 .3 .1 .0 

3.9 1.9 .7 .3 .1 .0 

3.8 1.9 .7 .3 .1 .0 

3.6 1.8 .7 .3 .1 .0 

3.5 1.8 .7 .3 .1 .0 

3.4 1.7 .7 .2 .1 .0 

6.4 1.6 .6 .2 .1 .0 

3.7 1.6 .6 .2 .1 .0 

3.3 1.5 .6 .2 .1 .0 

3.7 1.5 .6 .2 .1 .0 

3.3 1.4 .6 .2 .1 .0 

3.2 2.3 .5 .2 .1 .0 

3.2 1.4 .5 .2 .1 .0 

3.1 1.3 .5 .2 .1 .0 

3.0 1.3 .5 .2 .1 .0 

2.9 1.2 .5 .2 .1 .0 

2.8 1.2 .5 .2 .1 .0 

2.7 1.2 .4 .2 .1 .0 

2.7 1.1 .4 .2 .1 .0 

2.6 1.1 .4 .2 .1 .0 

2.5 1.0 .4 .2 .1 .0 

2.4 1.0 .4 .2 .1 .0 

9.1 1. .4 .1 .1 .0 

2.5 1. .4 .1 .1 .0 

2.4 .9 .4 .1 .1 .0 

2.4 .4 .1 .0 

113. 47. 18. 7. 3. 1. 

.150 .062 .024 .009 .004 .001 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.001 


HATER YEAR 1932-33 


AC-FT 1669. 


INCHES/AREA 1.12 













m 



COYOTE 

CREEK AT ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 

COYOTE CREEK AT ANOERSON 

OAM, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOH 



HATER YEAR 1933- 

34 

DISCHARGE IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOH 



HATER 

YEAR 1935- 

-36 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN JUL 

AUG 

SEPT 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG SEPT 

1 

.0 

.1 

.1 

136.5 

5.1 

24.9 

5.0 

1.7 

.7 .3 

.1 

.0 

1 

.1 

.0 

.0 

.1 

19.2 

30.3 

10.8 

5.5 

1*9 

.7 

.3 .1 

2 

.0 

.1 

.1 

67.2 

4.9 

20.5 

4.8 

1.7 

.6 .3 

.1 

.0 

2 

.1 

.0 

.0 

1.2 

2.2 

75.3 

28.7 

5.2 

1.9 

.7 

.3 .1 

3 

.0 

.1 

6.4 

40.2 

4.7 

18. 1 

4.6 

1.6 

.6 .2 

.1 

.0 

3 

.1 

.0 

.0 

.7 

2.1 

62.8 

19.0 

5.0 

1.8 

.7 

.3 .1 

4 

.0 

.1 

.1 

26.7 

4.6 

16.6 

4.4 

1.6 

.6 .2 

.1 

.0 

4 

.1 

.0 

.0 

.2 

2.2 

49.3 

16.5 

4.8 

1.8 

.7 

.2 .1 

5 

.0 

.1 


19.9 

4.4 

15.5 

4.3 

1.5 

1.4 .2 

.1 

.0 

5 

.1 

.0 

.0 

.2 

2.3 

42.2 

15.8 

4.7 

1.7 

.6 

.2 .1 

6 

.0 

.1 

• 1 

16.4 

4.3 

14.7 

4.1 

1.5 

.6 .2 

. 1 

.0 

6 

.1 

.0 

.0 

.2 

2.3 

37.9 

15.4 

4.5 

1.7 

.6 

.2 .1 

T 

.0 

.1 

• 1 

14.5 

4.2 

14.0 

4.0 

1.4 

.6 .2 

.1 

.0 

7 

, | 

.0 

.0 

.2 

2.3 

35.0 

15.0 

4.3 

1.6 

.6 

.2 . 1 

8 

.0 

.1 

.1 

13.4 

6.0 

13.3 

3.8 

1.4 

.5 .2 

.1 

.0 

8 

.1 

.0 

.0 

3.8 

2.3 

32.8 

14.6 

4.1 

1.5 

.6 

.2 . 1 

9 

.0 

.1 

.1 

12.6 

4.0 

12.7 

3.7 

1.3 

.5 .2 

.1 

.0 

9 

.1 

.0 

.0 

14.2 

2.3 

30.9 

14.0 

4.0 

1.5 

.6 

.2 .1 

10 

.0 

.1 


12.0 

3.9 

12.2 

3.6 

1.3 

.5 .2 

.1 

.0 

10 

.1 

.0 

.0 

11.3 

2.9 

29.2 

13.S 

3.8 

1.4 

.5 

.2 .1 

11 

.0 

.1 

5.3 

11.5 

3.8 

11.6 

3.4 

1.2 

.5 .2 

.1 

.0 

11 

2.3 

.0 

4.2 

2.2 

225.1 

27.6 

13.0 

3.7 

1.4 

.5 

.2 .1 

12 

.0 

.1 

51.6 

11.0 

3.7 

11.1 

3.3 

1.2 

.5 .2 

.1 

.0 

12 

.1 

.0 

3.5 

.9 

159.3 

26.0 

12.4 

3.6 

1.3 

.5 

.2 .1 

13 

.0 

.1 

20.6 

10.6 

3.6 

10.7 

3.2 

1.2 

.5 .2 

.1 

.0 

13 

.1 

.0 

.0 

1.1 

127.8 

24.7 

11.8 

3.4 

1.3 

.5 

.2 .1 

14 

.0 

.1 

5.7 

10.2 

3.5 

10.2 

3.1 

1.1 

.4 .2 

.1 

.0 

14 

.1 

.0 

.0 

1.3 

71.4 

23.3 

11.3 

3.3 

1.3 

.5 

.2 .1 

15 

.0 

.1 

3.1 

9.9 

6.5 

9.8 

3.0 

1.1 

.4 .2 

.1 

.0 

15 

1.2 

.0 

.0 

1.4 

44.1 

22.1 

10.8 

3.2 

1.2 

.5 

.2 .1 

16 

.0 

.1 

2.8 

9.5 

3.7 

9.4 

2.9 

1.1 

.4 .2 

.1 

.0 

16 

.6 

.0 

.0 

1.6 

30.8 

21.0 

10.3 

3.1 

1.2 

.4 

.2 .1 

17 

.0 

.1 

2.9 

9.1 

3.7 

9.0 

2.8 

1.0 

.4 .2 

. 1 

.0 

17 

.1 

.0 

, 1 

1.7 

47.3 

19.9 

9.9 

3.0 

l.l 

.4 

.2 .1 

18 

.0 

.1 

3.0 

8.8 

6.4 

8.6 

2.7 

1. 

.4 .2 

.1 

.0 

18 

. 1 

.0 

.1 

1.9 

93.0 

18.9 

9.4 

2.9 

1.1 

.4 

.2 .1 

19 

.0 

.1 

3.1 

8.4 

11.1 

8.3 

2.6 

1. 

.4 .2 

.1 

.0 

19 

.1 

.0 

.1 

1.9 

60.2 

17.9 

9.0 

2.7 

1.1 

.4 

.2 .1 

20 

.0 

.1 

3.2 

8.1 

6.0 

8.0 

2.5 

.9 

.4 .1 

.1 

.0 

20 

. 1 

.0 

.1 

2.0 

41.1 

17.0 

8.6 

2.7 

1.0 

.4 

.2 . 1 

21 

.0 

.1 

3.3 

7.8 

5.8 

7.6 

2.4 

.9 

.4 .1 

.1 

.0 

21 

.0 

.0 


2.0 

90.6 

16.2 

8.3 

2.6 

1.0 

.4 

.1 .1 

22 

.0 

.1 

3.3 

7.5 

22.7 

7.3 

2.6 

.9 

.3 .1 

.1 

.0 

22 

.0 

.0 

.1 

2.0 

88.7 

15.4 

7.9 

2.5 

1. 

.4 

.1 .1 

23 

.0 

.1 

3.3 

7.2 

34.6 

7. 1 

2.3 

.8 

.3 .1 

.1 

.0 

23 

.0 

.0 

.1 

2.0 

64.4 

14.6 

7.6 

2.4 

.9 

.4 

.1 .1 

24 

.0 

.1 

3.3 

6.9 

109.6 

6.8 

2.2 

.8 

.3 .1 

.1 

.0 

24 

.0 

.0 

.1 

2.0 

48.3 

20.5 

7.3 

2.3 

.9 

.3 

.1 .1 

25 

.0 

.1 

3.2 

6.7 

71.1 

6.5 

2.1 

8.0 

.3 .1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.1 

2.0 

51.0 

13.8 

7.0 

2.2 

.9 

.3 

.1 .0 

26 

.0 

.1 

3.2 

6.4 

90.8 

6.3 

2. 1 

1.3 

.3 .1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

#1 

1.9 

41.2 

13.3 

6.7 

2.1 

.9 

.3 

.1 .0 

27 

.0 

.1 

3.2 

6.2 

49.2 

6.0 

2.0 

.8 

.3 .1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

!i 

1.9 

36.8 

12.8 

6.4 

2.1 

.8 

.3 

.1 .0 

28 

.0 

.1 

3.1 

5.9 

33.1 

5.8 

1.9 

.8 

.3 .1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

11.3 

1.8 

33.9 

12.2 

6.2 

8.7 

.8 

.3 

.1 .0 

29 

.4 

.1 

15.1 

5.7 

-—- 

5.6 

1.9 

.7 

.3 .1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

1.6 

1.8 

31.9 

12.9 

5.9 

2.0 

.8 

.3 

.1 .0 

30 

12.8 

• 1 

16.6 

5.5 


5.4 

1.8 

.7 

.3 .1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.1 

1.7 


!3.7 

5.7 

7.2 

.7 

.3 

.1 .0 

31 

2.4 


131.8 

5.3 


5.2 


.7 

.1 

.0 


31 

.0 


.1 

1.7 


11.1 


5.3 


.3 

.1 

TOTAL 

16. 

3. 

298. 

528. 

515. 

329. 

93. 

42. 

14. 5. 

2. 

0 

TOTAL 

6. 

0 

22. 

69. 

1427. 

800. 

339. 

117. 

38. 

15. 

6. 2. 

IN/AREA .021 

.003 

.397 

.704 

.687 

.438 

.124 

.056 

.019 .007 

.003 

.001 

IN/AREA 

.008 

.001 

.029 

.092 

1.90 

1.07 

.451 

.156 

.050 

.019 

.007 .003 

HATER 

YEAR 1933- 

34 

AC- 

FT 3654. 

INCHES/AREA 

2.46 




HATER YEAR 

1935- 

36 

AC- 

FT 5622. 

INCHES/AREA 

3.78 




COYOTE 

CREEK AT ANOERSON 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER 

OISTRICT 

COYOTE CREEK AT ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER OISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOH 



HATER YEAR 1934- 

35 

DISCHARGE IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOH 



HATER 

YEAR 1936- 

-37 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN JUL 

AUG 

SEPT 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG SEPT 

1 

.0 

.0 

.4 

2.0 

15.9 

28.3 

21.0 

21.3 

4.8 1.6 

.5 

.2 

1 

.0 

.0 

.0 

.6 

13.7 

26.8 

67.6 

13.4 

3.1 

1.0 

.4 . 1 

2 

.0 

.0 

.4 

2.1 

15.2 

13.6 

19.8 

20.2 

4.6 1.5 

.5 

.2 

2 

.0 

.0 

.0 

.7 

11.3 

26.0 

64.0 

12.8 

3.0 

1. 

.3 .1 

3 

.0 

.0 

.4 

6.5 

14.5 

12.1 

37.8 

19. 1 

4.4 1.4 

.5 

.2 

3 

.0 

.0 

.0 

.8 

7.9 

25.1 

60.4 

12.2 

2.9 

.9 

.3 . 1 

4 

.0 

.0 

.3 

32.7 

13.9 

11.2 

26.5 

18.1 

4.3 1.4 

.5 

.2 

4 

.0 

.0 

.0 

2.9 

23.3 

24. 1 

56.8 

11.6 

2.8 

.9 

.3 .1 

5 

.0 

.0 

.3 

16.3 

13.2 

12.0 

24.0 

17.1 

4.1 1.3 

.5 

.2 

5 

.0 

.0 

.0 

2.4 

36.6 

23.1 

53.2 

11.0 

2.7 

.9 

.3 .1 

6 

.0 

.0 

.3 

9.4 

12.7 

13.9 

39.7 

16.2 

3.9 1.3 

.5 

.2 

6 

.0 

.0 

.0 

1.1 

25.3 

22. 1 

50.0 

10.4 

2.6 

.9 

.3 .1 

7 

.0 

.0 

.3 

17.6 

12.1 

431.0 

39.1 

15.4 

3.8 1.3 

.5 

.2 

7 

.0 

.0 

.0 

1.2 

IB.4 

21.0 

47.1 

9.9 

2.5 

.8 

.3 .1 

8 

.0 

.0 

.3 

32.2 

11.6 

156.7 

39.1 

14.6 

3.6 1.2 

.4 

.2 

8 

.0 

.0 

.0 

1.2 

15.6 

20.0 

44.2 

9.4 

2.4 

.8 

.3 . 1 

9 

.0 

.0 

.3 

36.0 

11.1 

89.9 

59. 1 

13.9 

3.5 1.2 

.4 

.2 

9 

.0 

.0 

.0 

1.3 

14.2 

19. 1 

41.7 

8.9 

2.3 

.8 

.3 . 1 

10 

.0 

.0 

.3 

26.9 

10.6 

56.6 

45.1 

13.2 

3.4 1.1 

.4 

.2 

10 

.0 

.0 

.0 

1.3 

13.4 

18.1 

39.4 

8.5 

2.2 

.7 

.3 .1 

1 1 

.0 

.0 

.3 

18.9 

10.1 

39.7 

40.0 

12.5 

3.2 1.1 

.4 

.2 

11 

.0 

.0 

.0 

1.3 

12.6 

19.5 

37.0 

8.1 

2.1 

.7 

.3 . 1 

12 

.0 

.0 

6.3 

15.6 

9.7 

30.9 

36.9 

11.9 

3.1 1.1 

.4 


12 

.0 

.0 

.0 

6.6 

26.2 

93.6 

34.7 

7.7 

2.0 

.7 

.3 .1 

13 

.0 

.0 

4.3 

15.6 

9.3 

26.0 

35.4 

11.4 

3.0 1.0 

.4 


13 

.0 

.0 

.0 

1.5 

191.7 

71.9 

32.5 

7.3 

2.0 

.7 

.2 . 1 

14 

.0 

.0 

4.1 

25.0 

9.8 

23.1 

80.5 

10.8 

2.9 1. 

.4 


14 

.0 

.0 

.0 

1.5 

306.1 

48.7 

30.4 

7.0 

1.9 

.7 

.2 .1 

15 

.0 

.0 

.4 

23.8 

8.8 

21.2 

83.9 

10.3 

2.8 1. 

.4 


15 

.0 

.0 

5.3 

1.6 

143.7 

49.6 

28.5 

6.6 

1.8 

.6 

.2 .1 

16 

.0 

.0 

.4 

21.7 

8.5 

19.8 

63.8 

9.8 

2.7 .9 

.3 

.1 

16 

.0 

.0 

.0 

1.7 

85.6 

52.9 

26.6 

6.3 

1.7 

.6 

.2 .1 

17 

.0 

6.4 

.4 

24.0 

8.2 

18.7 

54.1 

9.4 

2.6 .9 

.3 

.1 

17 

.0 

.0 

.0 

1.7 

56.2 

54.4 

25.0 

6.1 

1.7 

.6 

.2 .1 

18 

.0 

10.2 

.4 

29.7 

8.0 

17.9 

48.3 

8.9 

2.5 .9 

.3 

.1 

18 

.0 

.0 

.0 

1.8 

41.2 

48.6 

23.4 

5.8 

1.6 

.6 

.2 . 1 

19 

.0 

10.7 

.4 

30.2 

7.7 

17.2 

44.3 

8.5 

2.4 .8 

.3 


19 

.0 

.0 

.0 

1.8 

33.2 

41.4 

22.0 

5.5 

1.6 

.6 

.2 .1 

20 

.0 

.1 

.4 

26.5 

7.4 

16.5 

41.2 

8.1 

2.3 .8 

.3 


20 

.0 

.0 

.0 

1.9 

28.7 

37.3 

20.7 

5.3 

1.5 

.5 

.2 .1 

21 

.0 

.2 

.4 

25.0 

7.1 

22.7 

38.6 

7.8 

2.2 .8 

.3 

.1 

21 

.0 

.0 

.0 

1.9 

26.0 

364.5 

19.5 

5.0 

1.5 

.5 

.2 . ] 

22 

.0 

.2 

.4 

24.0 

11.2 

98*3 

36.3 

7.4 

2.1 .8 

.3 

. 1 

22 

.0 

.0 

.0 

1.9 

24.1 

821.5 

18.3 

4.8 

1.4 

.5 

.2 . 1 

23 

.0 

.3 

.4 

23.1 

7.8 

122.4 

34.1 

7.1 

2.1 .7 

.3 

.1 

23 

.0 

.0 

.0 

1.9 

29.1 

462.8 

17.3 

4.6 

1.3 

.5 

.2 .1 

24 

.0 

.3 

.4 

22.3 

7.1 

70.7 

32.0 

6.8 

2.0 .7 

.3 

.1 

24 

.0 

.0 

.0 

1.9 

43.3 

317.7 

16.3 

4.4 

1.3 

.5 

.2 .1 

25 

.0 

.3 

.4 

21.6 

7.0 

48.9 

30.1 

6.5 

1.9 .7 

.3 

.1 

25 

.0 

.0 

12.3 

1.9 

31.3 

199.6 

15.4 

4.2 

1.3 

.5 

.2 .1 

26 

.0 

.3 

13.0 

20.7 

6.9 

37.6 

28.4 

6.2 

1.9 .7 

.2 

.1 

26 

.0 

.0 

4.8 

1.9 

29.2 

140.1 

14.5 

4.0 

1.2 

.4 

.2 . 1 

27 

.0 

.4 

7.2 

19.9 

6.7 

31.5 

26.7 

6.0 

1.8 .6 

.2 

. 1 

27 

.0 

.0 

.1 

2.0 

28.4 

113.4 

23.2 

3.9 

1.2 

.4 

.2 .1 

28 

.0 

.4 

2.7 

19.1 

6.9 

27.8 

25.2 

5.7 

1.7 .6 

.2 

.1 

28 

.0 

.0 

.2 

9.2 

27.6 

95.3 

16.0 

3.7 

1.1 

.4 

.2 . I 

29 

.0 

.4 

11.9 

18.3 

— 

25.4 

24.2 

5.5 

1.7 .6 

.2 

. 1 

29 

.0 

.0 

2.5 

15.6 

— 

84.6 

14.3 

3.6 

1.1 

.4 

.1 .1 

30 

.0 

.4 

4.2 

17.5 


23.7 

22.5 

5.3 

1.6 .6 

.2 

.1 

30 

.0 

.0 

16.2 

27.1 


77.5 

13.9 

3.4 

1.1 

.4 

.1 .1 

31 

.0 


2.1 

16.7 


22.2 


5.0 

.6 

.2 


31 

.0 


1.9 

10.2 


71.9 


3.3 


.4 

.1 

TOTAL 


31. 

64. 

641. 

279. 

1588. 

1178. 

340. 

87. 30. 

11. 

4. 

TOTAL 

0 


44. 

111. 

1344. 

3493. 

974. 

219. 

57. 

20. 

7. 3. 

IN/AREA .001 

.041 

.085 

.854 

.372 

2.12 

1.57 

.453 

.116 .040 

.015 

.005 

IN/AREA 

.001 

.000 

.058 

. 148 

1.79 

4.66 

1.30 

.292 

.076 

.026 

.010 .004 

HATER 

YEAR 1934- 

35 

AC- 

-FT 8421. 

INCHES/AREA 

5.67 




HATER YEAR 

1936- 

37 

AC- 

FT 12416. 

INCHES/AREA 

8.36 






















COYOTE CREEK AT ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1937- 

38 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOW 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 

.0 

.0 

4.8 

52.5 

187.6 

37.6 

5.7 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

2 

4.9 

.0 

.0 

4.3 

102.0 

206.4 

34.9 

5.4 

1.3 

.4 

.2 

. 1 

3 

. 1 

.0 

.0 

3.3 

185.7 

146.4 

32.3 

5.1 

1.3 

.4 

.2 

. 1 

4 

.1 

.0 

.0 

3.3 

513.5 

114.7 

29.9 

4.9 

1.2 

.4 

.1 

. 1 

5 

•> 

.0 

.0 

3.2 

181.2 

96.7 

32.6 

4.6 

1.2 

.4 

.1 


6 

.1 

.0 

.0 

3.1 

111.4 

85.4 

26.3 

4.4 

1.1 

.4 

.1 

.1 

7 

.1 

.0 

.0 

3.0 

76.3 

77.6 

24.5 

4.2 

1.1 

.4 

.1 

.1 

8 

.1 

.0 

.0 

3.0 

58.3 

72.4 

22.9 

4.0 

1.0 

.4 

.1 

.0 

9 

.1 

.0 

27.5 

2.9 

140.5 

67.8 

21.3 

3.8 

1.0 

.3 

.1 

.0 

10 

.0 

.2 

90.3 

2.8 

297.9 

63.5 

19.8 

3.6 

1. 

.3 

. 1 

.0 

11 

.0 

6.1 

660.8 

2.7 

386.6 

81.2 

18.5 

3.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

131.0 

2.6 

316.7 

176.5 

18. 1 

3.3 

.9 

.3 

. 1 

.0 

13 

.0 

.0 

67.4 

2.5 

427.1 

138.3 

17.3 

3.1 

.9 

.3 

.1 

.0 

14 

1.5 

.0 

36.0 

2.5 

475.7 

110.7 

15.3 

3.0 

.8 

.3 

.1 

.1 

15 

.1 

.0 

20.4 

2.4 

267.7 

95.2 

14.4 

2.9 

.8 

.3 

.1 

23.6 

16 

.0 

.0 

12.6 

2.4 

189.2 

99.9 

13.5 

2.7 

.8 

.3 

. 1 

.3 

17 

.0 

.0 

8.8 

2.3 

146.8 

96.9 

12.7 

2.6 

.7 

.3 

. 1 

. 1 

18 

.0 

.0 

6.8 

2.3 

131.1 

85.6 

11.9 

2.5 

.7 

.3 

. 1 

.2 

19 

.0 

.0 

5.8 

6.6 

112.6 

78.0 

11.2 

2.4 

.7 

.2 

. 1 

.2 

20 

.0 

.0 

5.3 

2.6 

101.3 

72.8 

10.5 

2.3 

.7 

.2 

. 1 

.2 

21 

.0 

.0 

5.0 

2.6 

92.7 

68.8 

9.9 

2.2 

.6 

.2 

.1 

.2 

22 

.0 

.0 

4.7 

2.6 

85.6 

65.0 

9.3 

2.1 

.6 

.2 

. 1 

.2 

23 

.0 

.0 

4.5 

2.7 

79.3 

61.2 

8.8 

2.0 

.6 

.2 

. 1 

.2 

24 

.0 

.0 

4.4 

2.7 

73.7 

72.4 

8.3 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.2 

25 

.0 

.0 

4.3 

2.6 

68.5 

65.0 

7.8 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.2 

26 

.0 

.0 

4.2 

2.6 

63.7 

59.4 

7.4 

1.8 

.5 

.2 

.1 

.2 

27 

.0 

.0 

4.0 

2.5 

59.2 

54.8 

7.0 

1.7 

.5 

.2 

.1 

.2 

28 

.0 

.0 

3.9 

22.1 

76.2 

50.8 

6.6 

1.6 

.5 

.2 

.1 

.2 

29 

.0 

.0 

3.8 

44.0 

— 

47.2 

6.3 

1.6 

.5 

.2 

.1 

. 1 

30 

.0 

.0 

3.7 

46.8 


43.8 

6.0 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.1 

31 

.0 


3.5 

36.8 


40.6 


1.4 


.2 

.1 


TOTAL 

8. 

7. 

1119. 

230. 

4873. 

2782. 

503. 

93. 

25. 

9. 

3. 

27. 

IN/AREA 

.010 

.010 

1.49 

.307 

6.50 

3.71 

.670 

.125 

.033 

.012 

.004 

.036 

WATER YEAR 

1937- 

38 

AC- 

-FT 19166. 

INCHES/AREA 

12.90 






COYOTE 

CREEK AT ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLQOO CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED OAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1938- 

39 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 

.6 

. 1 

.2 

.6 

1.6 

1.8 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

2 

.1 

.1 

. 1 

.2 

.6 

1.5 

6.2 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

3 

.1 

.1 

5.1 

.2 

13.1 

1.5 

1.7 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

4 

.1 

.1 

.1 

3.9 

2.3 

1.4 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

5 

.1 

.1 

.1 

18.2 

1.2 

1.4 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

6 

. 1 

.1 

.1 

.6 

1.3 

1.3 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

7 

.1 

.1 

.1 

.4 

7.2 

1.3 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

8 

.1 

.1 

.1 

.5 

2.7 

19.3 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

9 

.1 

.1 

.1 

.5 

2.1 

13.9 

1.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

10 

.1 

.1 

.1 

.6 

2.2 

3.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

1 1 

.1 

.1 

.1 

.6 

2.4 

2.4 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

12 

.1 

.1 

.1 

.6 

2.4 

2.6 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

13 

.1 

.1 

.1 

.6 

2.4 

2.7 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

14 

.1 

.1 

.1 

.6 

2.4 

2.7 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.4 

15 

.6 

.1 

.1 

.6 

2.4 

2.8 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

.1 

.1 

.1 

.6 

2.4 

2.8 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

17 

.1 

.1 

.1 

.6 

2.3 

2.7 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

.1 

.1 

.1 

.6 

2.2 

2.7 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

19 

.1 

.1 

2.1 

.6 

2.2 

2.6 

1.0 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

20 

.1 

.1 

.2 

.6 

2.1 

2.6 

1.0 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

21 

.1 

.1 

.2 

.6 

2.0 

2.5 

1. 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

22 

.1 

.1 

.2 

.6 

2.0 

2.4 

.9 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

23 


.1 

.2 

.6 

1.9 

2.4 

.9 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

24 

!i 

.1 

.2 

.5 

1.9 

2.3 

.9 

.3 

.1 

. 1 

.0 

.0 

25 

. i 

.1 

.2 

.5 

1.8 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

26 

.i 

.1 

.2 

.5 

1.7 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

27 

.i 

.1 

.2 

.5 

1.7 

2. 1 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.i 

.1 

.2 

1.6 

1.6 

2.0 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.i 

6.1 

.2 

.5 

-— 

1.9 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

. i 

.1 

.2 

3.7 


1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

7.1 


.2 

.7 


1.8 


.3 


.0 

.0 


TOTAL 

10. 

9. 

12. 

42. 

71. 

97. 

40. 

14. 

5. 

2. 

0 

0 

IN/AREA 

.014 

.013 

.016 

.056 

.095 

. 129 

.054 

.019 

.007 

.003 

.001 

.001 


MATER YEAR 1938-39 


AC-FT 


606. 


INCHES/AREA 


,41 


COYOTE CREEK AT ANDERSON BAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

l DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1939-40 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

day 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

9.0 

53.2 

190.1 

143.9 

10.1 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

2 

.0 

.0 

.0 

3.2 

32.0 

127.8 

95.7 

9.6 

2.5 

.9 

.3 

. 1 

3 

.0 

.0 

.0 

.4 

32.2 

98.4 

70.6 

9. 1 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

4 

.0 

.0 

.0 

.7 

23.1 

82.4 

57.1 

8.7 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

5 

2.1 

.0 

.0 

.2 

20.3 

73.1 

49.4 

8.3 

2.2 

.8 

.3 

. 1 

6 

.4 

.0 

.0 

6.3 

18.7 

66.9 

44.5 

7.9 

2.1 

.7 

.3 

. 1 

7 

.0 

.0 

.0 

6.9 

17.8 

62.4 

41.0 

7.6 

2.1 

.7 

.3 

.1 

8 

.0 

.0 

.0 

23.2 

17.1 

58.6 

38.2 

7.2 

2.0 

.7 

.3 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

5.2 

16.5 

55.3 

35.7 

6.9 

1.9 

.7 

.2 

. 1 

10 

.0 

.0 

3.9 

9.7 

16.0 

52.3 

33.5 

6.6 

1.8 

.7 

.2 

. 1 

11 

.0 

.0 

8.6 

20.3 

15.4 

49.5 

31.4 

6.3 

1.6 

.6 

.2 

.1 

12 

.0 

.0 

.0 

8.4 

14.8 

46.7 

29. S 

6.0 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

13 

.0 

.0 

.0 

6.4 

14.2 

44.1 

27.7 

5.7 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

14 

.0 

.0 

.1 

5.5 

36.7 

41.4 

26.0 

5.5 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

15 

.0 

.0 

.1 

5.1 

22.0 

38.9 

24.5 

5.2 

1.5 

.6 

.2 

.1 

16 

.0 

.0 

. 1 

4.9 

34.1 

36.5 

23.0 

5.0 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

17 

.0 

.0 

.1 

4.7 

33.4 

34.3 

21.7 

4.8 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

18 

.0 

.0 

. 1 

4.6 

25.2 

32.2 

20.4 

4.6 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

19 

.0 

.0 

. 1 

4.5 

21.7 

30.2 

19.3 

4.4 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

20 

.0 

.0 

. 1 

4.4 

19.6 

28.4 

18.2 

4.2 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

21 

.0 

.0 

. 1 

4.3 

18.3 

26.7 

17.2 

4.1 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

22 

.0 

.0 

. 1 

4.2 

17.3 

25.1 

16.3 

3.9 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

23 

.0 

.0 

. 1 

4.1 

16.7 

23.7 

15.4 

3.7 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

24 

.0 

.1 

.1 

4.0 

16.1 

22.3 

14.6 

3.6 

1 . 1 

.4 

-2 

. 1 

25 

.0 

.3 

. 1 

23.3 

22.5 

21.9 

13.8 

3.4 

1.1 

.4 

.1 

. 1 

26 

.0 

.0 

. 1 

26.1 

253.8 

26.6 

13.1 

3.3 

1.0 

.4 

.1 

. 1 

27 

.0 

.0 

. 1 

11.2 

576.6 

21.7 

12.4 

3.2 

1.0 

.4 

. 1 

. 1 

28 

.0 

.0 

.1 

9.1 

512.7 

20.8 

11.8 

3.0 

1. 

.4 

.1 

.1 

29 

.0 

.0 

.1 

8.0 

263.2 

87.0 

11.2 

2.9 

.9 

.4 

.1 

. 1 

30 

.0 

.0 

.1 

9.8 


234.0 

10.6 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

.0 

31 

.0 


.1 

48.5 


255.7 


2.7 


.3 

. 1 


TOTAL 

3. 

0 

14. 

286. 

2181. 

2015. 

988. 

171. 

48. 

17. 

6. 

2. 

IN/AREA 

.004 

.001 

.019 

.382 

2.91 

2.69 

1.32 

.227 

.064 

.023 

.009 

.003 


MATER YEAR 1939-40 AC-FT 11349. INCHES/AREA T.64 


COYOTE CREEK AT ANDERSON DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1940- 

-41 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

□CT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

10.2 

22.1 

62.9 

89.4 

14.6 

3.3 

1.0 

.4 

. 1 

2 

.0 

.0 

.0 

9.4 

21.3 

79.4 

74.7 

13.8 

3. 1 

1. 

.4 

. 1 

3 

.0 

.0 

.0 

8.9 

20.4 

122.2 

63.1 

13.0 

3.0 

1. 

.3 

. 1 

4 

.0 

.0 

.0 

8.6 

19.5 

92.2 

56.8 

12.3 

2.9 

.9 

.3 

. 1 

5 

.0 

.0 

.0 

17.6 

25.7 

80.4 

52.6 

11.7 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

6 

.0 

.0 

.0 

11.1 

28.8 

73.1 

49.2 

11.1 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

7 

.0 

.0 

.0 

9.3 

22.5 

67.9 

46.2 

10.5 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

8 

.0 

.0 

.0 

9.2 

90.2 

63.7 

43.4 

9.9 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

9 

.0 

.0 

.0 

9.1 

258.2 

60.0 

78.5 

9.4 

2.3 

.8 

.3 

.1 

10 

.0 

.0 

.0 

8.9 

139.0 

56.5 

65.8 

9.0 

2.3 

.8 

.3 

.1 

11 

.0 

.0 

.0 

8.6 

109.1 

53.1 

56.1 

8.5 

2.2 

.7 

.3 

.1 

12 

.0 

.0 

.0 

8.4 

76. 1 

54. 1 

50.4 

8.3 

2.1 

.7 

.3 

.1 

13 

.0 

.0 

.0 

8.1 

60.9 

51.7 

46.2 

7.7 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

14 

.0 

.0 

.0 

13.3 

52.9 

48.2 

42.8 

7.4 

1.9 

.7 

.2 

.1 

15 

.0 

.0 

.0 

8.8 

48.4 

45.2 

39.9 

7.0 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

16 

.0 

.0 

1.3 

8.7 

45.8 

42.4 

37.2 

6.7 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

17 

.0 

.0 

16.8 

8.8 

63.7 

39.7 

34.8 

6.4 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

18 

.0 

.0 

2.1 

19.6 

51.6 

37.2 

32.6 

6.1 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

19 

.0 

.0 

. 1 

29.5 

47.3 

34.8 

30.5 

5.8 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

20 

.0 

.0 

2.8 

20.5 

45.9 

32.6 

28.6 

5.5 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

21 

.0 

.0 

17.1 

36.8 

45.3 

30.5 

26.8 

5.3 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

22 

.0 

.0 

7.1 

53.9 

43.4 

28.5 

25.1 

5.0 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

23 

.0 

.0 

43.3 

51.7 

46.3 

26.8 

23.5 

4.8 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

24 

.0 

.0 

23.4 

35.8 

70.6 

25.1 

22. 1 

4.6 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

25 

.0 

.0 

10.1 

29.7 

55.2 

23.6 

20.8 

4.4 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

26 

.0 

.0 

80.1 

27.2 

54.6 

22.1 

19.5 

4.2 

1.2 

.4 

.2 

.1 

27 

.0 

.0 

54.8 

26.0 

50.4 

20.8 

16.4 

4.0 

1.2 

.4 

.2 

.1 

28 

.0 

.0 

29.8 

25.2 

61.0 

36.2 

17.3 

3.9 

1.2 

.4 

.2 

.1 

29 

.0 

.0 

19.2 

24.4 

— 

75.3 

16.3 

3.7 

1.1 

.4 

. 1 

, 1 

30 

.0 

.0 

14.1 

23.7 


98.2 

15.4 

3.5 

1.1 

.4 

. 1 

. 1 

31 

.0 


11.5 

22.9 


84.2 


3.4 


.4 

. 1 


TOTAL 

0 


334. 

594. 

1676. 

1669. 

1224. 

232. 

58. 

20. 

7. 

3. 

IN/AREA 

.001 

.001 

.445 

.792 

2.23 

2.22 

1.63 

.309 

.078 

.027 

.010 

.004 


WATER YEAR 1940-41 AC-FT 11520. INCHES/AREA 7.76 





















COYOTE CREEK AT ANOERSON 

OAM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1943- 

44 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 

.0 

.0 

• 1 

3.8 

7.6 

4.6 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

2 

.1 

.0 

.0 

2.4 

4.7 

8. 1 

4.4 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

3 

• 1 

.0 

.0 

.2 

1.4 

25.3 

4.2 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.1 

19.8 

4.1 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

1.3 

1.2 

14.8 

4.0 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.4 

1.3 

12.8 

3.8 

1.4 

.5 

.2 

,1 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

.4 

1.3 

11.7 

3.7 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.4 

5.6 

11.1 

3.6 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.5 

6.9 

10.7 

3.4 

1.3 

.5 

2 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.5 

1.7 

10.4 

3.3 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.5 

1.8 

10.0 

3.2 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.5 

1.8 

9.7 

3.1 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.5 

1.9 

9.4 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.5 

1.9 

9.1 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.9 

8.7 

2.8 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.9 

8.4 

2.7 

1.0 

.4 

.2 

.1 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.9 

8.1 

2.6 

1. 

.4 

.1 

.1 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.6 

2.4 

7.8 

2.5 

1. 

.4 

. 1 

.1 

.0 

19 

.0 

.0 

2.1 

.5 

7.5 

7.5 

3.6 

.9 

.4 

. 1 

.1 

.0 

20 

.0 

1.7 

.2 

.5 

2.6 

7.2 

2.4 

.9 

.3 

.1 

. 1 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.5 

11.8 

6.9 

2.3 

.9 

.3 

.1 

.1 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.5 

9.3 

6.6 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.6 

5.6 

6.4 

2.2 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

1.0 

4.8 

6.1 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.5 

4.5 

5.9 

2.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

.6 

4.4 

5.7 

2.3 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

1.6 

.6 

8.0 

5.5 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

4.6 

.6 

21.8 

5.3 

1.8 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

3.0 

5.0 

6.0 

5.1 

1.8 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.1 

.9 


4.9 

1.7 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.1 

.7 


4.7 


.6 


.1 

.0 


TOTAL 

1. 

2. 

12. 

23. 

133. 

281. 

89. 

33. 

12. 

5. 

2. 

0 

IN/AREA 

.001 

.003 

.016 

.031 

.177 

.375 

.119 

.044 

.016 

.007 

.003 

.001 

WATER YEAR 

1943-44 

AC-FT 

1176 

. 

INCHES/AREA 

.79 






COYOTE 

CREEK AT 

ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1944- 

45 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

2.1 

1.2 

1832.0 

11.9 

23.4 

6.2 

2.2 

.8 

.3 

.1 

2 

.0 

.1 

.5 

1.3 

1906.7 

11.4 

22.4 

6.0 

2.1 

.8 

.3 

.1 

3 

.0 

3.1 

.5 

1.4 

619.3 

10.9 

21.4 

5.8 

2.0 

.8 

.3 

.1 

4 

.0 

.1 

.5 

1.4 

314.0 

10.4 

20.4 

5.5 

2.0 

.7 

.3 

.1 

5 

.0 

.1 

.5 

1.4 

170.8 

10 

19.5 

5.3 

1.9 

.7 

.3 

.1 

6 

.0 

.1 

.5 

1.5 

10 

9.6 

18.5 

5.1 

1.8 

.7 

.3 

.1 

7 

.0 

.2 

.5 

1.5 

64.5 

9.2 

17.6 

4.9 

1.8 

.7 

.3 

. 1 

8 

.0 

.2 

.5 

1.5 

46.4 

8.8 

22.0 

4.7 

1.7 

.6 

.2 

.1 

9 

.0 

3.8 

.5 

1.5 

37.0 

8.4 

16.4 

4.5 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

10 

.0 

.3 

.5 

1.4 

31.8 

8.1 

15.7 

4.4 

1.6 

.6 

.2 

.1 

11 

.0 

1.3 

.5 

1.4 

28.8 

7.8 

15.0 

4.2 

1.6 

.6 

• 2 

.1 

12 

.0 

.3 

.5 

1.4 

26.7 

7.4 

14.3 

6.3 

1.5 

.6 

.2 

.1 

13 

.0 

.3 

.5 

1.4 

25.1 

7.1 

13.7 

9.4 

1.5 

.5 

.2 

.1 

14 

.0 

.4 

.5 

1.4 

23.9 

8.2 

13.0 

4.0 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

15 

.0 

.4 

.5 

1.3 

22.8 

13.1 

12.4 

3.9 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

16 

.0 

.5 

.5 

1.3 

21.8 

16.9 

11.9 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

• 1 

17 

.0 

.5 

.4 

1.3 

20.8 

14.1 

11.4 

3.7 

1.3 

.5 

.2 

.1 

18 

.0 

.5 

.4 

1.2 

19.9 

11.7 

10.9 

3.6 

1.2 

.5 

.2 

.1 

19 

.0 

.5 

.4 

1.2 

19.0 

11.1 

10.4 

3.5 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

20 

.0 

.5 

.4 

1.2 

18.2 

10.8 

9.9 

3.4 

1.2 

.4 

.2 

.1 

21 

.0 

.5 

.4 

1.1 

17.3 

10.5 

9.5 

3.2 

1.1 

.4 

.2 

.1 

22 

.0 

.5 

2.5 

1.1 

16.5 

56.6 

9.1 

3. 1 

1.1 

.4 

.2 

.1 

23 

.0 

.5 

.7 

1.1 

15.7 

50.8 

8.7 

3.0 

1.0 

.4 

.2 

.1 

24 

.0 

.5 

.4 

1.0 

15.0 

32.4 

8.3 

2.9 

1.0 

.4 

.1 

. 1 

25 

.0 

.5 

.5 

1.0 

14.3 

55.7 

8.0 

2.8 

1. 

.4 

.1 

. 1 

26 

.0 

.5 

.5 

1. 

13.6 

55.5 

7.7 

2.7 

.9 

.4 

. 1 

.1 

27 

.0 

.5 

6. 1 

1. 

13.0 

38.7 

7.4 

2.6 

.9 

.4 

.1 

.1 

28 

.0 

.5 

10.7 

.9 

12.4 

31.8 

7.1 

2.5 

.9 

.3 

. 1 

.1 

29 

.0 

.5 

1.3 

.9 

— 

28.1 

6.8 

2.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

30 

9.7 

.5 

1. 

.9 


26.0 

6.5 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

31 

7.1 


1.1 

8.0 


24.5 


2.3 


.3 

.1 


TOTAL 

17. 

18. 

37. 

45. 

5467. 

617. 

399. 

128. 

42. 

16. 

6. 

2. 

IN/AREA 

.023 

.024 

.049 

.060 

7.29 

.823 

.532 

.171 

.056 

.022 

.008 

.003 


WATER YEAR 1944-45 


AC-FT 13456, 


INCHES/AREA 9.06 

















COYOTE CREEK AT ANDERSON DAM. CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED GAILY FLOW HATER YEAR 1945-46 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECONO 


DAY 

OCT 

NOW 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.8 

1.7 

45.8 

10.8 

5.2 

31.3 

6.1 

2.0 

.7 

.3 

. 1 

2 

.0 

.9 

1.7 

43.3 

14.3 

5.0 

24.9 

5.8 

1.9 

.7 

.3 

.1 

3 

.0 

.9 

1.7 

41.8 

14.6 

4.8 

21.7 

5.6 

1.9 

.7 

.3 

. 1 

4 

.0 

1.0 

42.2 

40.8 

11.4 

4.6 

19.9 

5.4 

1.8 

.7 

.3 

. 1 

5 

.0 

1.1 

80.5 

40. 1 

11.4 

4.4 

18.8 

5.2 

1.7 

.7 

.2 

. 1 

6 

.0 

1.1 

36.7 

39.2 

11.3 

4.3 

17.9 

5.0 

1.7 

.6 

.2 

.1 

7 

.0 

1.1 

21.4 

38.0 

11.1 

4.1 

17.1 

4.8 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

9 

.0 

1.2 

14.0 

36.7 

10.9 

3.9 

16.4 

4.6 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

9 

.0 

1.2 

10.3 

35.3 

10.6 

3.8 

15.6 

4.5 

1.5 

.6 

.2 

.1 

10 

.0 

1.2 

8.4 

33.8 

10.2 

3.7 

14.9 

4.3 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

11 

.0 

1.2 

7.5 

32.2 

9.9 

3.5 

14.3 

4. 1 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

12 

.0 

1.2 

7.0 

30.7 

9.6 

3.4 

13.6 

4.0 

1.4 

.5 

.2 

.1 

13 

.0 

1.1 

6.7 

29.1 

9.2 

6.3 

13.0 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

.1 

14 

.0 

1.1 

6.4 

27.6 

8.9 

3.4 

12.4 

3.7 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

15 

.0 

1.1 

6.2 

26.2 

8.6 

3.3 

11.9 

3.6 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

16 

.0 

10.7 

6.1 

24.8 

8.3 

3.2 

11.4 

3.4 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

17 

.0 

1.9 

5.9 

23.5 

8.0 

3. 1 

10.9 

3.3 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

18 

.0 

1.2 

5.7 

22.2 

7.7 

3.0 

10.4 

3.2 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

19 

.0 

1.3 

5.6 

21.0 

7.5 

2.9 

10 

3.1 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

20 

.0 

1.3 

5.4 

19.9 

7.3 

2.8 

9.5 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

21 

.0 

1.3 

329.4 

18.9 

7. 1 

2.7 

9.1 

2.9 

1.0 

.4 

.2 

. 1 

22 

.0 

1.5 

475.4 

17.9 

6.9 

2.6 

8.8 

2.8 

1. 

.4 

. 1 

. 1 

23 

.0 

1.3 

304.9 

17.0 

6.6 

2.5 

8.4 

2.7 

1 . 

.4 

. 1 

.1 

24 

.0 

5.6 

384.9 

16.1 

6.4 

2.4 

8.1 

2.6 

.9 

.4 

.1 

.1 

25 

.0 

2.5 

348.3 

15.3 

6.1 

2.4 

7.7 

2.5 

.9 

.3 

.1 

. 1 

26 

.0 

1.4 

173.9 

14.5 

5.9 

2.3 

7.4 

4.6 

.9 

.3 

.1 

.1 

27 

.0 

1.5 

111.6 

13.8 

5.6 

2.2 

7.1 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

28 

.0 

3.1 

80.1 

13.2 

5.4 

17.9 

6.8 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

.0 

29 

18.8 

2.8 

63.7 

12.5 

— 

63.5 

6.6 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

30 

39.6 

1.6 

54.7 

11.9 


84.4 

6.3 

2. I 

.8 

.3 

.1 

.0 

31 

7.6 


49.4 

11.4 


44.5 


2.1 


.3 

.1 


TOTAL 

67. 

55. 

2657. 

814. 

252. 

306. 

392. 

116. 

38. 

15. 

6. 

2. 

IN/AREA 

.089 

.073 

3.54 

1.09 

.335 

.408 

.523 

.154 

.051 

.020 

.008 

.003 

WATER YEAR 

1945 

-46 

AC- 

FT 9347. 


INCHES/AREA 

6.29 






COYOTE CREEK AT 

ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1946- 

47 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECONO 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

6.4 

7.0 

6.7 

18.4 

11.4 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

2 

.0 

.0 

6.3 

6.9 

6.3 

19.5 

11.1 

3.7 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

3 

.0 

• 0 

6.1 

6.7 

6.1 

62.6 

10.8 

3.5 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

4 

.0 

.0 

6.0 

6.6 

5.9 

40.5 

10.6 

3.4 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

5 

.0 

.0 

10.0 

6.4 

5.7 

28.6 

10.3 

3.3 

1. 1 

.4 

.2 

.1 

6 

.0 

.0 

16.8 

6.2 

5.6 

22.5 

10.0 

3.2 

1.1 

.4 

.2 

.1 

7 

.0 

.0 

8.9 

6.1 

5.5 

19.3 

9.7 

3. 1 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

8 

.0 

.0 

8.4 

5.9 

5.3 

17.5 

9.3 

3.0 

1.0 

.4 

.2 

. 1 

9 

.0 

.0 

8.2 

5.7 

32.6 

16.3 

9.0 

2.8 

1.0 

.4 

.1 

. 1 

10 

.0 

.0 

8.0 

5.5 

24.2 

15.9 

8.6 

2.8 

1. 

.4 

.1 

. 1 

11 

.0 

.0 

7.9 

5.3 

15.9 

15.4 

8.3 

2.7 

.9 

.4 

.1 

. 1 

12 

.0 

.0 

7.7 

5.1 

148.0 

15.1 

7.9 

2.6 

.9 

.4 

. 1 

. 1 

13 

.0 

1.1 

7.6 

5.0 

102.0 

14.6 

7.6 

2.5 

.9 

.3 

.1 

. 1 

14 

.0 

.0 

7.5 

4.8 

59.2 

14.2 

7.3 

2.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

7.3 

4.7 

38.5 

13.7 

7.0 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

7.2 

4.5 

28.1 

13.2 

6.7 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

17 

.0 

.0 

7.0 

4.3 

22.9 

12.6 

6.5 

2.2 

.8 

.3 

. 1 

.0 

18 

.0 

.0 

6.8 

4,2 

20.1 

12.1 

6.2 

2. 1 

.8 

.3 

.1 

.0 

19 

.0 

83.5 

6.6 

4.0 

18.5 

11.6 

6.0 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

20 

.0 

8.7 

6.4 

3.9 

17.5 

11.1 

5.8 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

21 

.0 

2.4 

6.2 

3.8 

16.7 

10.6 

5.5 

1.9 

.7 

.3 

. 1 

.0 

22 

.0 

52.4 

6.0 

3.6 

16.0 

10. 1 

5.3 

1.8 

.7 

.3 

.1 

.0 

23 

.0 

130.0 

5.8 

3.5 

15.3 

9.7 

5.1 

1.8 

.6 

.3 

.1 

.0 

24 

.0 

45.4 

8.7 

3.4 

14.7 

9.3 

4.9 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

25 

.0 

25.5 

6.5 

3.3 

14.1 

8.9 

4.7 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

26 

.0 

15.7 

6.2 

3.1 

13.5 

8.6 

4.6 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

27 

.0 

10.9 

6.6 

3.0 

12.9 

9.4 

4.4 

2.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

28 

.0 

8.5 

6.9 

36.9 

12.4 

16.5 

4.2 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

29 

.0 

7.3 

7.0 

12.4 

— 

11.8 

4.1 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

30 

.0 

6.7 

7.1 

9.0 


15.3 

3.9 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

31 

.0 


7.1 

7.5 


12.0 


1.4 


.2 

.1 


TOTAL 

0 

398. 

231. 

198. 

690. 

517. 

217. 

74. 

26. 

10. 

4. 

l # 

IN/AREA 

.001 

.531 

.308 

.264 

.920 

.689 

.289 

.099 

.034 

.013 

.005 

.002 


WATER YEAR 1946-47 AC-FT 4689. INCHES/AREA 3.16 













COYOTE CREEK AT ANDERSON 

DAM , CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOO CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



HATER 

YEAR 1949-50 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECONO 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

• C 

.2 

.2 

2.8 

4.4 

1.7 

13.7 

• 6 

.2 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

.2 

.2 

2.8 

4.3 

1.7 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

3 

.0 

.0 

.2 

.2 

2.7 

4. 1 

1.6 

1.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.2 

.2 

30.3 

4.0 

1.6 

1.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.2 

.2 

14.6 

3.8 

1.5 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

6 

.0 

.0 

.2 

.2 

31.4 

3.7 

1.5 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

7 

.0 

2.4 

3.4 

.2 

14.3 

3.6 

8.5 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

3 

.0 

.1 

1. 

10.4 

10.7 

3.5 

14.8 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

9 

.0 

25.8 

.2 

.3 

8.9 

3.3 

2.0 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

10 

.0 

1.9 

.2 

12.4 

8. 1 

3.2 

2.1 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

11 

.0 

.1 

.2 

4.4 

7.8 

3.1 

2.2 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.2 

.2 

.5 

7.6 

3.0 

2.3 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

.2 

.2 

.7 

7.5 

2.9 

2.3 

1. 1 

.4 

.2 

.1 

.0 

14 

.0 

.2 

.2 

28.5 

7.3 

2.8 

2.2 

1. 1 

.4 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

.2 

.2 

3.3 

7.2 

2.7 

2.2 

1.0 

.4 

.2 

.1 

.0 

16 

.0 

.3 

.2 

2.6 

7.0 

2.6 

2.1 

1.0 

.4 

.2 

. 1 

.0 

17 

.0 

.3 

.2 

2.4 

6.8 

2.5 

2. 1 

1. 

.4 

.1 

.1 

.0 

13 

.0 

.3 

4.7 

2.4 

6.6 

2.5 

2.0 

.9 

.4 

.1 

. 1 

.0 

19 

.0 

.3 

.3 

2.5 

6.4 

2.4 

1.9 

.9 

.3 

.1 

.1 

.0 

20 

.0 

.3 

.2 

2.5 

6.2 

2.3 

1.9 

.9 

.3 

.1 

.1 

.0 

21 

.0 

.3 

.2 

2.5 

6.0 

2.2 

1.8 

.9 

.3 

.1 

. 1 

.0 

22 

.0 

.3 

.2 

2.5 

5.7 

2.1 

1.7 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.2 

.3 

2.5 

5.5 

2.3 

1.7 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.2 

.3 

2.5 

5.3 

7.2 

1.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.2 

.3 

2.6 

5.1 

2.1 

1.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.2 

.3 

2.6 

5.0 

2.1 

1.5 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

.2 

.3 

3.0 

4.8 

2.0 

1.5 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

28 

.0 

.2 

.3 

8.2 

4.6 

2.0 

1.4 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.2 

.3 

2.7 

— 

1.9 

1.4 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.2 

.3 

2.8 


1.9 

1.3 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.3 

2.8 


1.8 


.6 


.1 

.0 


TOTAL 

0 

35. 

15. 

109. 

239. 

92. 

74. 

44. 

12. 

5. 

2. 

0 

IN/AREA 

.001 

.046 

.020 

.146 

.318 

.123 

.098 

.059 

.016 

.006 

.003 

.001 

HATER YEAR 

1949- 

50 

AC- 

FT 1245 

. 

INCHES/AREA 

.84 






coyote 

CREEK Af 

ANDERSON 

OAM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED OAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1950-51 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECONO 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.3 

5.0 

15.2 

18.8 

7.4 

3.1 

1.5 

.7 

.3 

.1 

.0 

2 

.0 

.3 

5.7 

14.6 

18.1 

7.3 

3.0 

1.5 

.7 

.3 

. 1 

.0 

3 

.0 

.3 

259.0 

14.0 

17.4 

7.2 

2.9 

1.7 

.7 

.3 

.1 

.0 

4 

.0 

.3 

166.8 

13.5 

16.7 

7.1 

2.8 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

5 

.0 

.3 

87.2 

12.9 

16.3 

6.9 

2.7 

1.6 

.6 

.3 

. 1 

.0 

6 

.0 

.3 

56.9 

12.4 

15.9 

6.9 

2.6 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

7 

.0 

.3 

83.7 

11.9 

15.5 

6.9 

2.5 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

6 

.0 

.3 

246.4 

11.4 

1S.0 

7.0 

2.4 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

9 

.0 

.3 

109.0 

10.9 

14.5 

7.0 

2.4 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

10 

.0 

.3 

67.6 

14.9 

14.0 

7.0 

2.3 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

11 

.0 

.3 

46.7 

34.2 

13.5 

6.8 

2.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.3 

35.9 

26.0 

13.1 

6.7 

2.1 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

.3 

30.1 

19.5 

12.7 

6.4 

2.1 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

14 

.0 

.3 

37.3 

16.3 

12.3 

6.2 

2.0 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

.3 

30.5 

21.9 

11.8 

6.0 

1.9 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

16 

.0 

41.1 

28.2 

20.6 

11.4 

5.7 

1.9 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

17 

.0 

.6 

26.7 

17.7 

10.9 

5.5 

1.6 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

18 

.0 

51.3 

25.6 

90.9 

10.4 

5.3 

1.7 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

19 

.0 

33.4 

24.6 

67.9 

10 

5.1 

1.7 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

20 

.0 

16.6 

23.8 

46.7 

9.5 

4.9 

1.6 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

.0 

21 

.0 

9.2 

22.9 

36.2 

9.1 

4.7 

1.6 

1.0 

.4 

.2 

.1 

.0 

22 

.0 

7. 1 

22.0 

30.6 

8.8 

4.6 

1.5 

1.0 

.4 

.1 

. 1 

.0 

23 

.0 

6.2 

21.2 

27.4 

8.4 

4.4 

1.5 

1. 

.4 

.1 

. 1 

.0 

24 

.0 

5.7 

20.3 

25.4 

8.1 

4.2 

1.4 

.9 

.4 

.1 

.1 

.0 

25 

3.3 

5.5 

19.5 

24.0 

7.8 

4. 1 

1.4 

.9 

.3 

.1 

. 1 

.0 

26 

25.8 

5.4 

18.9 

22.8 

7.4 

3.9 

1.3 

.9 

.3 

.1 

.1 

.0 

27 

5.6 

5.3 

18.3 

21 .7 

7.2 

3.8 

1.3 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

28 

. 1 

5.2 

17.6 

20.7 

8.8 

3.6 

6.9 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

29 

.2 

5.2 

17.0 

22.4 

— 

3.5 

1.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

30 

.2 

5.1 

16.4 

20.2 


3.4 

1.5 

.6 

.3 

.1 

• 0 

.0 

31 

.3 


15.8 

19.5 


3.3 


.8 


.1 

.0 


TOTAL 

36. 

208. 

1607. 

764. 

343. 

173. 

65. 

38. 

14. 

6. 

2. 

0 

IN/AREA 

.048 

.277 

2. 14 

1.02 

.458 

.230 

.087 

.051 

.019 

.008 

.003 

.001 


MATER YEAR 1950-51 


AC-FT 6450. 


INCHES/AREA 4.34 















COYOTE CREEK AT 

ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

J 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1953- 

54 

DISCHARGE 

IN 

CUBIC 

FEET PER SECOND 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 


JUL 

AUG 

SEPT i: 

1 

.0 

• 0 

.3 


2.5 

7.5 

10.6 

4.0 

1.4 


• 5 

.2 


2 

.0 

.0 

.3 


2.5 

7.3 

10.4 

3.9 

1.4 


.5 

.2 

. i 

3 

.0 

.0 

.3 


2.4 

7.0 

10.1 

3.8 

1.3 


.5 

.2 


4 

.0 

.0 

.3 


2.4 

6.7 

9.8 

3.6 

1.3 


.5 

.2 


5 

.0 

.0 

.3 


2.3 

6.5 

9.6 

3.5 

1.2 


.5 

.2 


6 

.0 

• 0 

.2 

. i 

2.3 

6.2 

9.4 

3.4 

1.2 


.5 

.2 


7 

.0 

.0 

.2 

1.9 

2.2 

6.0 

9.2 

3.3 

1.1 


.4 

.2 

*1 

B 

.0 

.0 

.2 


2.2 

8.5 

8.9 

3.1 

1.1 


.4 

.2 

• 1 J: 

9 

.0 

.0 

.2 


2.1 

10.3 

8.6 

3.0 

1.1 


.4 

.2 

.1 

10 

.0 

.4 

.2 


2.0 

5.9 

8.3 

2.9 

1.0 


.4 

.2 

• 1 

H 

.0 

.0 

.2 


2.0 

6.1 

8.0 

2.8 

1.0 


.4 

.2 


12 

.0 

.0 

.2 


8.5 

6.2 

7.7 

2.7 

1. 


.4 

.1 


13 

.0 

3.5 

.2 


53.7 

6.2 

7.4 

2.6 

.9 


.4 

.1 


14 

.0 

22.8 

.2 


26.0 

6.2 

7.1 

2.6 

.9 


.4 

.1 


15 

.0 

.1 

.2 


13.7 

6.1 

6.9 

2.5 

.9 


.3 

.1 


16 

.0 

.1 

.2 

7.2 

10.0 

13.8 

6.6 

2.4 

.9 


.3 

.1 

.0 

17 

.0 

. 1 

.2 

54.4 

30.6 

6.9 

6.3 

2.3 

.8 


.3 

.1 

.0 

18 

.0 

.2 

.2 

3.1 

29.6 

7.1 

6.1 

2.2 

.8 


.3 

.1 

.0 

19 

.0 

.2 

.2 

2.1 

18.0 

14.5 

5.9 

2.2 

.8 


.3 

.1 

.0 

20 

.0 

.2 

.2 

1.7 

13.6 

9.7 

5.7 

2.1 

.8 


.3 

.1 

.0 ; 

21 

.0 

.3 

.2 

1.5 

11.3 

9.4 

5.4 

2.0 

.7 


.3 

.1 

.0 

22 

.0 

.3 

.2 

1.5 

10.2 

9.6 

5.2 

1.9 

.7 


.3 

.1 

.0 

23 

.0 

.3 

. 1 

1.5 

9.5 

9.6 

5.1 

1.9 

.7 


.3 

.1 

.0 

24 

.0 

.3 

.1 

8.9 

9.0 

9.6 

4.9 

1.8 

.7 


.3 

.1 

.0 

25 

.0 

.3 

. 1 

2.4 

8.7 

9.6 

4.7 

1.8 

.6 


.3 

.1 

.0 |: 

26 

.0 

.3 

.1 

2.2 

8.3 

9.6 

4.5 

1.7 

.6 


.2 

.1 

• o i 

27 

.0 

.3 

. 1 

2.3 

8.0 

9.4 

11.7 

1.6 

.6 


.2 

.1 

.0 

28 

.0 

.3 

.1 

2.4 

7.8 

9.2 

4.6 

1.6 

.6 


.2 

.1 

.0 ?: 

29 

.0 

.3 

.1 

2.5 

-— 

19.8 

4.3 

1.5 

.6 


.2 

.1 

.0 

30 

.0 

.3 

. 1 

2.5 


12.5 

4.2 

1.5 

.6 


.2 

.1 

.0 

31 

.0 


.1 

2.5 


10.9 


1.4 



.2 

.1 


TOTAL 

. 

31. 

6. 

102. 

301. 

274. 

217. 

78. 

27. 


11. 

4. 

2. 

IN/AREA 

.001 

.041 

.008 

.136 

.402 

.365 

.289 

.104 

.036 


.014 

.006 

.002 

WATER YEAR 

1963 

-54 

AC- 

FT 2085 


INCHES/AREA 

1.40 





| 

COYOTE CREEK AT 

ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FL'OOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1954- 

55 

DISCHARGE 

IN 

CUBIC 

FEET PER SECOND 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 


JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

3.0 

5.4 

5.7 

24.2 

3.0 

2.2 

.8 


.3 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

22.6 

3.0 

5.7 

16.1 

2.9 

2.1 

.8 


.3 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

1.3 

3.0 

5.7 

12.0 

2.8 

2.1 

.8 


.3 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

1.4 

3.0 

5.7 

9.9 

2.7 

2.0 

.8 


.3 

.1 

.0 - 

5 

.0 

.0 

1.7 

2.9 

S. 6 

8.8 

2.7 

2.0 

.7 


.3 

.1 

.0 ii 

6 

.0 

.0 

2.1 

2.8 

5.5 

6. 1 

2.6 

1.9 

.7 


.3 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

2.1 

2.7 

5.3 

7.6 

2.5 

1.9 

.7 


.3 

.1 

.0 % 

8 

.0 

5.6 

2.3 

2.7 

5.2 

7.3 

2.4 

1.8 

.7 


.3 

.1 

.0 

9 

.0 

6.1 

32.7 

8.3 

5.1 

6.9 

2.3 

1.7 

.6 


.3 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

14.7 

5.8 

4.9 

6.7 

2.2 

1.7 

.6 


.2 

.1 

.0 i 

11 

.0 

.6 

8.8 

2.8 

4.8 

6.5 

2.2 

1.6 

.6 


.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.2 

6.6 

2.9 

4.6 

6.3 

2.1 

1.6 

.6 


.2 

.1 

.0 

13 

.0 

.1 

5.6 

2.9 

4.4 

6.0 

2.0 

1.5 

.6 


.2 

.1 

.0 

14 

.0 

.1 

5.1 

2.9 

4.3 

5.8 

2.0 

1.5 

.5 


.2 

. 1 

.0 5 

15 

.0 

35.1 

4.8 

3.7 

4.1 

5.6 

1.9 

1.4 

.5 


.2 

.1 

.0 

16 

.0 

.7 

4.7 

3.5 

4.0 

5.4 

1.8 

1.4 

.5 


.2 

.1 

.0 Ii 

17 

.0 

.4 

4.6 

4.4 

4.8 

5.2 

1.8 

1.3 

.5 


.2 

.1 

.0 ii 

18 

.0 

.5 

4.5 

18.3 

3.8 

5.0 

1.7 

1.3 

.5 


.2 

.1 

.0 

19 

.0 

.6 

4.4 

6.4 

3.7 

4.8 

1.7 

1.3 

.5 


.2 

.1 

.0 s 

20 

.0 

.6 

4.3 

5.8 

3.6 

4.7 

1.6 

1.2 

.5 


.2 

.1 

.0 j: 

21 

.0 

.7 

4.2 

5.7 

3.5 

4.5 

18.6 

1.2 

.4 


.2 

.1 

.0 

22 

.0 

.7 

4.1 

5.7 

3.4 

4.3 

2.1 

1.1 

.4 


.2 

.1 

.0 

23 

.0 

.7 

4.0 

5.7 

3.2 

4.2 

2.0 

1.1 

.4 


.2 

.1 

.0 

24 

.0 

.7 

3.9 

5.7 

3.1 

4.0 

2.0 

1.1 

.4 


.2 

.1 

.0 i! 

25 

.0 

.8 

3.8 

5.7 

3.3 

3.9 

4.9 

1.0 

.4 


.2 

.1 

.0 ; 

26 

.0 

.8 

3.7 

5.7 

18.1 

3.8 

2.5 

1.0 

.4 



.1 

.0 l 

27 

.0 

.8 

3.6 

5.6 

110.5 

3.6 

2.2 

1. 

.4 



.1 

.0 

28 

.0 

.8 

3.5 

5.5 

40.7 

3.5 

2.3 

.9 

• 4 



.1 

.0 

29 

.0 

.8 

3.3 

5.4 

— 

3.4 

2.2 

.9 

.3 



.1 

. o ; 

30 

.0 

.7 

3.2 

6.9 


3.3 

2.2 

.9 

.3 



.1 

.0 

31 

.0 


3.1 

5.7 


3.2 


.9 




.0 


TOTAL 

0 

58. 

178. 

157. 

282. 

205. 

86. 

45. 

16. 


7. 

3. 

o 

IN/AREA 

.001 

.078 

.237 

.209 

.376 

.273 

.115 

.059 

.022 


.009 

.003 

.001 


WATER YBAR 1964-55 


AC-FT 2054, 


INCHES/AREA 1.38 



WATER YEAR 1956-57 


AC-FT 1711 


INCHES/AREA 1.15 












coyote creek at anoerson dak. California 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 


WATER YEAR 1957-58 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


COYOTE CREEK AT ANDERSON OAH 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 


CALIFORNIA 


DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

day 

OCT 

1 

.0 

.0 

.0 

2.3 

12.2 

64.3 

454.7 

22.4 

3.5 

1. 

.3 


1 

.5 

2 

.0 

.0 

.0 

5.4 

102.6 

55.7 

973.7 

20.8 

3.4 

.9 

.3 


2 

.4 

3 

.0 

.0 

.0 

2.3 

154.9 

50.0 

663.7 

19.4 

3.2 

.9 

.3 


3 

.4 

4 

.0 

.0 

2.1 

2.3 

81.5 

45.9 

349.1 

18.0 

3.1 

.9 

.3 


4 

.4 

5 

.0 

.0 

3.0 

2.3 

64.2 

42.6 

290.2 

16.8 

2.9 

.8 

.3 


5 

.4 

6 

.0 

.0 

.0 

2.3 

41.8 

39.8 

294.7 

15.7 

2.8 

.8 

.3 


6 

.4 

7 

.0 

.o 

.0 

2.3 

37.9 

37.3 

200.6 

14.7 

2.7 

.8 

.3 


7 

.4 

6 

.0 

.0 

.0 

2.2 

33.5 

35.1 

161.2 

13.7 

2.5 

.7 

.2 


8 

.4 

9 

.0 

.0 

.0 

8.5 

30.9 

33.1 

137.7 

12.9 

2.4 

.7 

.2 


9 

.4 

10 

.5 

.0 

.0 

9.2 

29.8 

31.2 

122.0 

12.0 

2.3 

.7 

.2 


10 

.3 

11 

.0 

.0 

.0 

2.5 

29.2 

29.4 

110.5 

11.3 

2.2 

.7 

.2 


11 

.3 

12 

.0 

.0 

.0 

2.6 

51.0 

27.7 

101.2 

10.6 

2.1 

.6 

.2 


12 

.3 

13 

.0 

.0 

.0 

2.7 

41.2 

26.2 

93.2 

10 

2.0 

.6 

.2 


13 

.3 

14 

.0 

.0 

.0 

2.8 

36.2 

33.4 

66.0 

9.4 

1.9 

.6 

.2 


14 

.3 

15 

• 0 

.0 

26.2 

2.8 

33.2 

136.3 

79.5 

8.8 

1.9 

.6 

.2 


15 

.3 

16 

.0 

.0 

24.0 

2.8 

31.1 

191.3 

73.4 

8.3 

1.8 

.5 

.2 


16 

.3 

17 

.0 

.0 

1.3 

2.7 

29.6 

105.2 

67.8 

7.8 

1.7 

.5 

.2 


17 

.3 

18 

.0 

.0 

11.5 

2.7 

161.5 

72.2 

62.6 

7.4 

1.6 

.5 

.2 


18 

.3 

19 

.0 

.0 

1.9 

2.7 

421.5 

54.8 

57.9 

7.0 

1.6 

.5 

.2 

I 1 

19 

.3 

20 

.0 

•0 

1.7 

2.6 

192.6 

90.5 

53.4 

6.6 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

20 

.3 

21 

.0 

.0 

1.7 

2.6 

121.1 

237.3 

49.3 

6.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

21 

.2 

22 

.0 

.0 

1.9 

2.5 

84.S 

198.9 

45.5 

7.9 

1.4 

.4 

.2 

.1 

22 

.2 

23 

.0 

.0 

2.0 

2.4 

65.1 

129.0 

41.9 

5.7 

1.3 

.4 

.2 

. 1 

23 

.2 

24 

.0 

.0 

2.1 

19.1 

1092.5 

95.3 

38.5 

5.4 

1.3 

.4 

.1 

.1 

24 

.2 

25 

.0 

.0 

2.2 

10.3 

414.6 

77.5 

35.5 

5.1 

1.2 

.4 

. 1 

.1 

25 

.2 

26 

.0 

.0 

2.3 

176.7 

159. 1 

67.3 

32.8 

4.8 

1.2 

.4 

.1 

. 1 

26 

.2 

27 

.0 

.0 

2.3 

67.0 

106.6 

88.9 

30.3 

4.6 

1.1 

.4 

. 1 

.1 

27 

.2 

28 

.0 

.0 

2.3 

37.7 

79.2 

73.6 

28.1 

4.3 

1. 1 

.4 

. 1 

.0 

28 

.2 

29 

.0 

.0 

2.3 

25.7 

—— 

65.4 

26.0 

4. 1 

1.0 

.3 

.1 

.0 

29 

.2 

30 

.0 

.0 

2.3 

19.9 


105.6 

24.1 

3.9 

1. 

.3 

, 1 

.0 

30 

.2 

31 

.0 


2.3 

14.4 


86.9 


3.7 


.3 

. 1 


31 

.2 

TOTAL 

0 


96. 

445. 

3739. 

2428. 

4785. 

309. 

59. 

18. 

6. 

2. 

TOTAL 

9. 

IN/AREA 

.001 

.000 

.127 

.593 

4.98 

3.24 

6.38 

.412 

.079 

.024 

.008 

.003 

in/area 

.012 


.2 

.2 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 


.1 

.1 


DEC 


.0 
.0 
• 0 
.0 
.0 

.0 
.0 ' 
1.4 


.1 

.1 

.1 


3. 

.005 


WATER YEAR 1959-60 
FEB MAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SANTA CLAKA uuu« 1N CUBIC FEET PER SECOND 


.1 

67.2 

7.2 

2.4 

.1 

31.1 

6.9 

2.3 


17.3 

6.6 

2.2 

.1 

11.3 

6.4 

2.1 

.1 

10.2 

6.2 

2.1 

.1 

7.6 

5.9 

2.0 

.1 

7.0 

5.7 

1.9 

2.5 

41.6 

5.5 

1.9 

13.6 

24.2 

5.3 

1.8 

.8 

25.9 

5.1 

1.8 

1.1 

17.1 

4.9 

1.7 

.3 

14.4 

4.7 

1.6 

.3 

13.1 

4.6 

1.6 

1.8 

12.4 

4.4 

1.5 

.4 

11.9 

4.3 

1.5 

.5 

11.5 

4.1 

1.4 

.5 

11.2 

4.0 

1.4 

.6 

10.8 

3.8 

1.4 

.6 

10.6 

3.7 

1.3 

.6 

10.4 

3.6 

1.3 


9.3 

1.4 

.8 

18.5 

3.3 

1.6 

1.9 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

70. 

.093 


10.1 

9.8 
9.5 

9.1 

8.8 

8.4 

8.1 

7.8 

7.5 


446. 

.594 


WATER YEAR 1967-58 


AC-FT 23539. 


INCHES/AREA 15.85 








1.2 

1.2 

1.1 

1.1 

1.1 

1.8 

5.2 


51. 

.068 




3.4 
3.3 

3.2 
3.1 
3.0 

2.9 

3.3 
3.7 
2.6 

2.5 
2.5 

136. 
. 182 


.7 

.7 

.7 

.7 

.6 

.6 

.6 


.5 

.5 

.5 


.4 

.4 


19. 

.025 


.4 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.1 


7. 

.009 


. 1 
.1 
.1 
.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 
. 1 
.1 
.1 
.1 


.1 

.1 


3. 

.004 


.1 

.1 

.1 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


1. 

.001 


COYOTE CREEK AT ANOERSON 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1958- 

59 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

• 0 

.0 

.0 

9.5 

39.8 

8.1 

2.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.2 

37.9 

7.7 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.9 

36.0 

7.4 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.6 

34.2 

7.1 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

45.0 

8.2 

32.4 

6.8 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

•c 

35.6 

7.9 

30.6 

6.5 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

4.6 

7.6 

28.9 

6.2 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

12.2 

7.3 

27.3 

6.0 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

299.1 

7.1 

25.8 

5.7 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

174.0 

19.4 

24.4 

5.5 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

84.7 

20.4 

23.0 

5.3 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

60.6 

14.1 

21.8 

5.1 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

37.2 

12.6 

20.6 

4.9 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

25.8 

11.8 

19.5 

4.7 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

20.0 

71.8 

18.5 

4.5 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

17.1 

866.6 

17.6 

4.3 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

15.4 

223.4 

16.7 

4.1 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

14.4 

184.1 

15.8 

4.0 

1.4 

.S 

.2 

.1 

54.0 

19 

.0 

.0 

.0 

13.8 

106.5 

15.0 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

.1 

3.2 

20 

.0 

.0 

.0 

13.2 

76.3 

14.3 

3.7 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.3 

21 

.0 

.0 

.0 

12.7 

91.1 

13.6 

3.5 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.4 

22 

.0 

.0 

.0 

12.2 

66.1 

12.9 

3.4 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.5 

23 

.0 

.0 

.0 

11.8 

57.1 

12.3 

3.3 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.5 

24 

.0 

.0 

.0 

11.4 

52.0 

11.7 

3.2 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

.5 

25 

.0 

.0 

.0 

13.1 

48.6 

11.2 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

.5 

26 

.0 

.0 

1.7 

11.0 

46.0 

10.7 

4.6 

1.0 

.4 

. ! 

.1 

.5 

27 

.0 

.0 

5.1 

10.8 

43.8 

10.2 

2.9 

1.0 

.4 

. 1 

. 1 

.5 

28 

.0 

.0 

.0 

10.6 

41.7 

9.7 

2.8 

1. 

.4 

. 1 

. 1 

.5 

29 

.0 

.0 

.0 

10.4 

— 

9.3 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

.1 

.5 

30 

.0 

.0 

.0 

10.1 


8.9 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

. 1 

.5 

31 

.0 


.0 

9.8 


8.5 


.9 


. 1 

.0 


TOTAL 

0 

. 

7. 

997. 

2128. 

619. 

143. 

47. 

17. 

7. 

2. 

63. 

IN/AREA 

.001 

.000 

.009 

1.33 

2.84 

.825 

.191 

.063 

.022 

.009 

.003 

.084 

WATER YEAR 

1958- 

59 

AC- 

-FT 7982. 

INCHES/AREA 

5.37 






COYOTE CREEK AT ANDERSON DAM, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 


SANTA CLARA COUNTY fl-OOD CONTROL^AND^ATE^DISTRICT 
1960-61 

!L AUG 


DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 
SEPT 


H 

12 

13 

14 

15 

16 
17 


22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.2 

12.9 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.2 

.2 


.2 

.2 

3.0 

16.8 

.3 

.4 

.4 

.5 


DEC 

13.9 

1.8 

.9 

1.0 

1.1 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.1 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

1. 

1. 

.9 

.9 

.9 


IN/AREA .000 .054 

WATER YEAR 1960-61 


.7 

.7 


45. 

.061 


.7 

.7 

.7 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

.4 


.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.3 

7.9 

4.4 

.4 

.4 

.8 

.6 


.7 

.7 

.7 

.7 

.7 

.6 


.5 

.5 

.5 

.5 

.5 


.4 

3.4 
8.7 

.5 

2.4 

.6 


27. 

.036 


.7 

.7 


31. 

.041 


.6 

.6 

.6 


.4 

.4 


.4 

.4 

.4 

.3 

.3 


.3 

.3 

.3 

.3 

.3 


16 . 

.022 


.3 

.3 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.1 


JUN 


. 1 
.1 
.1 


.1 

.1 

.1 


.1 

.1 

.1 

.1 

. 1 
.1 
.1 
. 1 
. 1 

.1 
.1 
. 1 
.1 


5. 

.007 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


INCHES/AREA 












COYOTE 

CREEK AT 

ANDERSON 

0AM, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1961- 

62 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

4.9 

.6 

1.1 

34.4 

15.8 

3.9 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

2 

.0 

.0 

2.6 

.6 

1.1 

42.4 

14.9 

3.7 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

3 

.0 

.0 

.6 

.6 

1.1 

39.4 

14.2 

3.6 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

4 

.0 

.0 

.7 

.5 

1.1 

37.4 

13.4 

3.4 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

5 

.0 

.0 

.8 

.5 

1.1 

145.6 

12.7 

3.3 

1.1 

.4 

.1 

.1 

6 

.0 

.0 

.8 

.5 

1.0 

373.8 

12.1 

3.2 

1.0 

.4 

.1 

. 1 

7 

.0 

.0 

.9 

.5 

5.6 

199.7 

11.5 

3.1 

1. 

.4 

.1 

. 1 

8 

.0 

.0 

.9 

.5 

1.1 

128.7 

10.9 

2.9 

1. 

.4 

.1 

.1 

9 

.0 

.0 

1. 

.5 

391.6 

92.6 

10.4 

2.8 

.9 

.3 

.1 

. 1 

10 

.0 

.0 

1. 

.4 

223.1 

73.0 

9.9 

2.7 

.9 

.3 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

1. 

.4 

108.7 

61.7 

9.4 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

1. 

.4 

59.7 

54.5 

9.0 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

.0 

13 

.0 

.0 

1. 

.4 

136.9 

49.4 

8.6 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

14 

.0 

.0 

1. 

.4 

206.4 

45.5 

8.2 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

.9 

.4 

637.7 

42.2 

7.8 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

.9 

.4 

262.3 

39.4 

7.4 

2.2 

.7 

.3 

.1 

.0 

17 

.0 

.0 

.9 

.4 

148.2 

36.8 

7. 1 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

18 

.0 

.0 

.9 

.4 

95.7 

34.4 

6.8 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

19 

.0 

.1 

.9 

13.3 

69.7 

32.3 

6.5 

1.9 

.7 

.3 

. 1 

.0 

20 

.0 

9.7 

.9 

10.1 

56.6 

30.3 

6.2 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

21 

.0 

.0 

.8 

1.2 

49.7 

28.5 

5.9 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

22 

.0 

• 0 

.8 

.7 

45.7 

32.6 

5.7 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

23 

.0 

.0 

.8 

.8 

43.0 

25.9 

5.4 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

24 

.0 

.0 

.8 

.9 

41.0 

24.6 

5.2 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

25 

.0 

1.2 

.7 

1. 

39.6 

23.3 

5.0 

1.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

26 

.0 

.1 

.7 

1.0 

38.4 

22.0 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

27 

.0 

.0 

.7 

1.1 

37.0 

20.8 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

28 

.0 

.0 

.7 

1.1 

35.6 

19.7 

4.4 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

29 

.0 

4.9 

.7 

1.1 

—- 

18.6 

4.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

30 

.0 

20.9 

.6 

1 . 1 


17.6 

4.0 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

31 

.0 


.6 

1.1 


16.6 


1.3 


.2 

.1 


TOTAL 

. 

37. 

31. 

43. 

2740. 

1644. 

252. 

72. 

23. 

9. 

3. 

1. 

IN/AREA 

.000 

.049 

.042 

.057 

3.65 

2.46 

.336 

.095 

.031 

.012 

.005 

.002 


WATER YEAR 1961-62 AC-FT 10010. INCHES/AREA 6.74 


COYOTE 

CREEK AT ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1962- 

-63 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

0EC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

4.2 

1.5 

2.2 

735.3 

20.1 

24.9 

22.7 

5.2 

1.7 

.6 

.2 

2 

.0 

4.0 

1.5 

2.1 

366.7 

19.0 

23.5 

21.5 

5.0 

1.6 

.6 

.2 

3 

.0 

3.9 

1.4 

2. 1 

200.2 

18. 1 

22.3 

20.4 

4.8 

1.6 

.6 

.2 

4 

.0 

3.8 

1.4 

2.0 

116.8 

17.2 

21.3 

19.3 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

5 

.0 

3.6 

1.3 

1.9 

74.7 

16.3 

20.2 

18.3 

4.4 

1.5 

.5 

.2 

6 

.0 

3.5 

1.3 

1.9 

53.2 

15.5 

26.4 

17.3 

4.3 

1.4 

.5 

.2 

7 

.0 

3.4 

1 .3 

1 .6 

41.9 

14.8 

21.5 

16.5 

4. 1 

1.4 

.5 

.2 

8 

.0 

3.3 

1.2 

1.8 

35.6 

14.0 

20. 1 

15.6 

3.9 

1.3 

.5 

.2 

9 

.0 

3.2 

1.2 

1.7 

46.9 

13.4 

19.7 

14.9 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

10 

.0 

3.1 

1.1 

1.7 

50.3 

12.7 

22.0 

14.1 

3.6 

1.2 

.4 

.2 

11 

9.4 

3.0 

1.1 

1.6 

40.5 

12.2 

20.7 

13.4 

3.5 

1.2 

.4 

.2 

12 

23.0 

2.9 

1.1 

1.5 

39.3 

11.6 

20.4 

12.8 

3.4 

1.2 

.4 

.2 

13 

436.5 

2.8 

1.0 

1.5 

57.9 

11.1 

19.9 

12.2 

3.2 

1.1 

.4 

.2 

14 

202.2 

2.7 

1. 

1.4 

44.5 

10.6 

94.7 

11.6 

3.1 

1.1 

.4 

.1 

15 

87.2 

2.6 

8.2 

1 .4 

40.3 

10.1 

58.8 

11.1 

3.0 

1.0 

.4 

.1 

16 

46.2 

2.5 

14.5 

1.4 

37.7 

62.0 

44.3 

10.6 

2.9 

1.0 

.4 

.1 

17 

26.0 

2.4 

2.7 

1.3 

35.9 

37.8 

37.0 

10.1 

2.8 

1. 

.4 

.1 

18 

15.9 

2.3 

1.8 

1.3 

34.5 

26.0 

33.0 

9.6 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

19 

10.9 

2.3 

2.1 

1.2 

33.2 

20.3 

32.0 

9.2 

2.6 

.9 

.3 

.1 

20 

8.4 

2.2 

2.2 

1.2 

31.9 

17.2 

38.3 

8.8 

2.5 

.9 

.3 

.1 

21 

7.1 

2.1 

2.4 

1.2 

30.4 

15.4 

38.9 

8.4 

2.4 

.9 

.3 

. 1 

22 

6.4 

2.0 

2.4 

1.1 

29.0 

20.2 

35.6 

8.0 

2.3 

.8 

.3 

.1 

23 

5.9 

2.0 

2.5 

1.1 

27.6 

22.6 

33.6 

7.7 

2.2 

.8 

.3 

.1 

24 

5.6 

1.9 

2.5 

1.1 

26.2 

17.6 

32. 1 

7.3 

2.2 

.8 

.3 

.1 

25 

5.4 

1.8 

2.5 

1.0 

24.9 

17.0 

30.6 

7.0 

2.1 

.8 

.3 

.1 

26 

5. 1 

1.8 

2.5 

1. 

23.6 

16.5 

29.2 

6.7 

2.0 

.7 

.3 

. 1 

27 

5.0 

1.7 

2.4 

1. 

22.4 

33.8 

27.9 

6.4 

1.9 

.7 

.3 

.1 

28 

4.8 

1.7 

2.4 

.9 

21.2 

53.2 

26.6 

6.2 

1.9 

.7 

.3 

.1 

29 

4.7 

1.6 

2.4 

4.5 

- — 

34.5 

25.3 

5.9 

1.8 

.7 

.2 

.1 

30 

4.5 

1.6 

2.3 

1042.4 


29.5 

24.0 

5.7 

1.7 

.6 

.2 

.1 

31 

4.3 


2.2 

1514.6 


26.7 


5.4 


.6 

.2 


TOTAL 

925. 

80. 

75. 

2603. 

2322. 

667. 

925. 

365. 

94. 

33. 

12. 

4. 

IN/AREA 

1.23 

.106 

.100 

3.47 

3. 10 

.889 

1.23 

.486 

.125 

.044 

.016 

.006 


WATER YEAR 1962-63 


AC-FT 16047, 


INCHES/AREA 10.80 


SYNTHESIZED STREAMFLOW 
DRAINAGE AREA E 
COYOTE RIVER NEAR METCALF ROAD 

Record Site 
Latitude 37° 13.60* 

Longitude 121° 45.00* 

At the intersection of the Coyote River and Metcalf Road 
near Coyote. 

The area is bounded upstream by Anderson Dam, at 
Latitude 37° 10.10', Longitude 121° 37. 70', and includes 
only the tributary area between the two geographic 
locations 


Drainage Area 


28.48 square miles 


Period of Synthesized Record 
October 1923 to September 1963 


Mean Annual Basin Precipitation 


18. 90 inches 


Precipitation Station 


Morgan Hill Bossana recording gage-index No. 584700 
(a composite record of Morgan Hill near #1, Morgan Hill 
Bossana Ranch, and Morgan Hill 6 WNW) 

Synthesized hourly data was used for the period October 1923 
to November 1944, recorded hourly data was used thereafter. 
Mean annual station precipitation-26. 57 inches 


Basin Precipitation Factor 

0.711 


Impervious Area 
15.7 per cent 











peak flood flows 
M aximum-Water Year-Instantaneous 
DRAINAGE AREA E 
COYOTE RIVER NEAR METCALF ROAD 


Water 


Year 

Month 

1923-24 

Jan 

1924-25 

F eb 

1925-26 

F eb 

1926-27 

Nov 

1927-28 

F eb 

1928-29 

Mar 

1929-30 

Mar 

1930-31 

May 

1931-32 

Dec 

1932-33 

Jan 

1933-34 

Dec 

1934-35 

Mar 

1935-36 

Feb 

1936-37 

Mar 

1937-38 

Dec 

1938-39 

Mar 

1939-40 

Feb 

1940-41 

Feb 

1941-42 

Jan 

1942-43 

Jan 

1943-44 

Feb 

1944-45 

Feb 

1945-46 

Dec 

1946-47 

Nov 

1947-48 

Mar 

1948-49 

Mar 

1949-50 

Nov 

1950-51 

Dec 

1951-52 

Jan 

1952-53 

Dec 

1953-54 

Jan 

1954-55 

Feb 

1955-56 

Dec 

1956-57 

Jan 

1957-58 

Feb 

1958-59 

Feb 

1959-60 

F eb 

1960-61 

Nov 

1961-62 

Feb 

1962-63 

Jan 


Day 

Hour 

26 

0845 

12 

0445 

12 

2345 

24 

0445 

3 

2145 

9 

1845 

4 

2145 

24 

1545 

28 

0345 

29 

0045 

31 

2345 

7 

0645 

11 

1845 

22 

0345 

11 

0445 

9 

0045 

27 

2345 

9 

0445 

24 

0445 

22 

0045 

28 

0345 

2 

0545 

22 

0045 

19 

1745 

23 

2245 

11 

1545 

9 

1545 

3 

1945 

12 

0545 

1 

1645 

17 

0745 

27 

0245 

23 

0145 

12 

2345 

24 

2145 

16 

0845 

1 

1545 

26 

0345 

15 

1345 

31 

1445 


Flow 
in cfs 

107 

107 

732 

192 

102 

140 

383 

156 

470 

136 

181 

352 

279 

824 

659 

89 

528 

231 

209 

193 

69 

2300 

635 
264 
133 
30 8 
128 


688 

224 

239 

140 

1330 

183 

2210 

1050 

147 

93 

648 

1310 


rOYGTE RIVER NEAR 

METCALF 

RCAOy 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

synthesized 

DAILY 

FLOW 


WATER 

YEAR 1923 - 

24 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

CCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

IE .6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

10.1 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 . 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

6.4 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

.3 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.8 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

. 2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

. 1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

. 1 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

. 1 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

4.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

2.0 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

6.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

40.5 

.2 

10.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

8.6 

.2 

.3 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

2.4 

.2 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

. 1 

.2 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

.2 


.2 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

.2 


4.8 


. 1 


.0 

.0 


TOTAL 

0 

. 

. 

60 . 

7 . 

52 . 

27 . 

3 . 

1 . 

. 



IN/AREA 

.001 

.000 

.000 

.079 

.010 

.068 

.035 

.004 

.001 

.001 

.000 

.000 

HATER YEAR 

1925 - 

24 

AC- 

-FT 302 . 


INCHES/AREA 

.20 






COYCTE 

RIVER NEAR 

METCALF 

ROAD* 

CAL I FCR.N 

; 1 A 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED OAILY 

FLOW 



WATER • 

YEAR 1924 - 

25 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

CCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

1 . 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

. 1 

.0 

1.3 

.8 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

1.3 

.8 

.6 

.3 

. 1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

1.2 

15.1 

.6 

.3 

. 1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

. 1 

5.8 

1 .2 

3.9 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

14.0 

8.7 

1.0 

.5 

.3 

. 1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

1 .4 

1.0 

.5 

.3 

. 1 

.0 

.0 

8 

.0 

35.4 

8.3 

.1 

. 1 

1.2 

1.0 

.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

13.5 

.4 

.1 

.1 

1.2 

1.0 

.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.2 

.0 

.1 

.1 

1.2 

5 . 1 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

. 1 

. 1 

.1 

7.5 

1.2 

14.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.1 

.1 

.1 

42.3 

1.2 

1.3 

7.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.1 

. 1 

.0 

12.0 

1.1 

1.1 

1.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.1 

. 1 

.0 

.7 

1.1 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

. 1 

.0 

.0 

.4 

1.1 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

6.6 

. 1 

.0 

.0 

.5 

1.0 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

17 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.6 

1 .0 

1.0 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

18 

.0 

. 1 

.0 

.0 

.7 

1 . 

1.0 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.1 

.0 

.0 

.7 

.9 

1 . 

16.3 

.2 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

. 1 

.0 

.0 

.8 

.9 

1.7 

12.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

. 1 

.0 

.0 

7.6 

.9 

.9 

4.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

22 

• 0 

. 1 

.0 

.0 

8.2 

.8 

.9 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

. 1 

.0 

.0 

10 . 1 

.8 

.9 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.1 

.0 

.0 

1.2 

.8 

.8 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

. 1 

.0 

10 

1.2 

.8 

.8 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

. 1 

.0 

1.1 

1.2 

.7 

.8 

.4 

.1 

. 1 

.0 

.0 

27 

• 0 

.1 

.0 

.0 

1.3 

2.7 

.7 

.4 

.1 

. 1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

1.6 

.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

1.0 

.0 

3 . 1 

.0 

— 

3.8 

.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

. 1 

.0 

15.3 

.0 


6.3 

.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.2 

.0 


19.0 


.3 


.0 

.0 


TOTAL 

8 . 

50 . 

28 . 

12 . 

1 19 . 

69 . 

63 . 

54 . 

6 . 

2 . 

0 


IN/AREA 

.011 

.066 

.037 

.016 

.155 

.090 

.083 

.071 

.008 

.003 

.001 

.000 


.54 


WAFER YEAR F924-25 


AC-FT 


021 


INCHES/AREA 



NFAR 

METCALF 

ROAD . 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD C 

ONTROL AND 

MATER 

DISTRICT 

SYNTHESlZEO 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1925 

-26 

01 SCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

OAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

7.1 

.1 

3.1 

20.8 

5.1 

9.8 

2 .? 

.9 

.3 

. 1 

2 

.0 

.0 

7.2 

.1 

67.8 

19.7 

4.9 

9.3 

2.6 

.9 

.3 

.1 

3 

.0 

.0 

. 1 

.1 

67.7 

18.7 

4.7 

8.9 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

46.7 

17.8 

22.3 

8.5 

2.4 

.8 

.3 

.1 

5 

.0 

.0 

.0 

.1 

29 . 1 

17.0 

149.6 

8.2 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

17.4 

16.1 

71.7 

7.8 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

7 

.0 

.0 

.0 

.1 

13.2 

15.4 

116.3 

7.5 

2.2 

.7 

.3 

.1 

8 

.0 

.0 

.0 

.1 

10.6 

14.6 

100.3 

7.2 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

9 

.0 

.0 

.0 

. 1 

9.1 

14.0 

63.9 

6.9 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

10 

.0 

.0 

.0 

.1 

9 . 1 

13.3 

47.8 

6.6 

1.9 

.7 

.2 

.1 

11 

2.2 

1.1 

.0 

.1 

48.5 

12.7 

37.9 

6.3 

i .9 

.6 

.2 

.1 

12 

1.8 

.0 

.0 

.1 

189.6 

12.1 

31.7 

6 . 1 

1.8 

.6 

.2 

.1 

13 

.0 

.0 

.0 

.1 

377.8 

11.6 

27.6 

5.8 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

14 

.0 

.0 

.0 

.1 

184.9 

11.0 

24.7 

5.6 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

15 

.0 

.0 

• 0 

.1 

117.6 

10.5 

22.6 

5.3 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

16 

.0 

.0 

.0 

1.5 

82.1 

10.1 

21.0 

5.1 

1 .6 

.5 

.2 

. 1 

17 

.0 

.0 

17 . 1 

9.6 

60.6 

9.6 

19.7 

4.9 

1.5 

.5 

.2 

.1 

18 

.0 

.0 

15.3 

• 3 

47.3 

9.2 

18.5 

4.7 

1.4 

.5 

. 2 

. 1 

19 

.0 

.0 

2.5 

.1 

58.2 

8.8 

17.5 

4.5 

1 .4 

.5 

.2 

.1 

20 

.0 

.0 

.1 

.1 

42.0 

8.4 

16.5 

4.4 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

21 

.0 

.0 

. 1 

.1 

36.2 

8.1 

15.7 

4.2 

1.3 

.5 

.2 

. I 

22 

.0 

.0 

. ! 

.1 

32.5 

7.7 

14.9 

4.0 

1.3 

.4 

.2 

.1 

23 

.0 

.0 

.1 

.1 

29.8 

7.4 

14.2 

3.9 

1.2 

.4 

.1 

.1 

24 

.0 

.0 

.1 

.1 

27.7 

7.1 

13.5 

3.7 

1 .2 

.4 

.1 

.1 

25 

.0 

.0 

.1 

.1 

26.0 

6.8 

12.9 

3.6 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

26 

.0 

.0 

.1 

.1 

24.5 

6.5 

12.3 

3.4 

1.1 

.4 

.1 

.0 

27 

.0 

.0 

.1 

.1 

23.2 

6.2 

11.7 

3.3 

1.0 

.4 

.1 

.0 

28 

.0 

.0 

.1 

10.8 

22.0 

6.0 

11.2 

3.2 

1.0 

.4 

. 1 

.0 

29 

.0 

.0 

.1 

68.8 

—- 

5.7 

10.7 

3.1 

1 . 

.3 

.1 

.0 

30 

.0 

3.4 

.1 

5.4 


5.5 

10.2 

2.9 

.9 

.3 

.1 

.0 

31 

.0 


.1 

28.9 


5.3 


2.8 


.3 

.1 


TOTAL 

4 . 

5 . 

51 . 

128 . 

1704 . 

344 . 

951 . 

172 . 

50 . 

18 . 

6 . 

2 . 

IN/AREA 

.005 

.006 

.067 

. 167 

2.22 

.449 

1.24 

.224 

.065 

.023 

.008 

.003 

MATER YEAR 

1925 - 

26 

AC-FT 6800 . 

INCHES/AREA 

4.48 






COYOTE 

RIVER NEAR 

METCALF 

ROAD , 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL ANO 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1926 - 

27 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEE I PER SECOND 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

7.9 

3.2 

3.4 

27.9 

30.4 

3.7 

1.2 

.4 

.1 

•! 

2 

.0 

.0 

13.5 

3.1 

24.5 

25.8 

15.5 

3.6 

1.1 

.4 


.0 

3 

.0 

.0 

8.8 

2.9 

37.5 

26.1 

12.1 

3.4 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

6.6 

2.8 

58.0 

23.9 

9.5 

3.3 

1.1 

.4 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

6.3 

4.0 

27.7 

21.9 

9.4 

3.2 

I .0 

.4 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

6.0 

14.4 

20.0 

20.9 

9.3 

3.1 

4.6 

.4 

. 1 

.0 

7 

.0 

.0 

5.8 

2.9 

15.4 

19.9 

9 . 1 

3.0 

2.3 

• 3 

. 1 

.0 

8 

.0 

.0 

5.7 

2.7 

12.6 

18.9 

8.8 

2.9 

.9 

.3 

. 1 

.0 

9 

.5 

.0 

5.4 

2.7 

10.8 

20.8 

8.6 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

.0 

10 

27.4 

.0 

5.2 

5.3 

9.7 

20.5 

8.5 

2.7 

.9 

.3 

. i 

.0 

1 1 

1.1 

.0 

5.1 

3.0 

8.9 

17.2 

8.3 

2.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

12 

.1 

.0 

4.9 

3.1 

8.3 

16.6 

8 . 1 

2.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

13 

.1 

.0 

4.8 

3.1 

7.8 

15.9 

7.8 

2.4 

.8 

.3 

. ! 

.0 

14 

. 1 

.0 

4.6 

3.2 

50.0 

15.4 

7.5 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

.0 

15 

.1 

.0 

4.4 

3.2 

94.9 

14.9 

7.2 

2.2 

.7 

.3 

. 1 

.0 

16 

.1 

.0 

4.3 

3.2 

85.2 

14.3 

6.9 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

.0 

17 

.1 

.0 

4 . 1 

3.1 

50.4 

13.7 

6.6 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

.0 

18 

. 1 

3.7 

7.5 

3.1 

67.7 

13.2 

6.3 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

.0 

19 

.1 

11.2 

4.0 

3.0 

45.0 

12.6 

6.1 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

20 

.1 

.4 

3.8 

20.8 

36.7 

12.1 

5.8 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

21 

. 1 

.0 

8.3 

4.6 

31.8 

11.5 

5.6 

1.8 

.6 

.2 

^ 5 

.0 

22 

. 1 

18.6 

6.5 

3.7 

28.7 

11.0 

5.3 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

23 

.0 

23.8 

3.7 

3.7 

68.0 

10.5 

5 . 1 

1 .6 

.5 

.2 

, ! 

.0 

24 

.0 

117.2 

3.8 

3.7 

68.7 

10.0 

4.9 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

.0 

25 

.0 

6.3 

3.8 

3.7 

49.1 

9.6 

4.7 

1.5 

.5 

.2 

. ! 

.0 

26 

.0 

80.1 

3.7 

3.7 

40.3 

9.2 

4.5 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

27 

.0 

38.3 

3.7 

3.7 

34.6 

8.8 

4.4 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

28 

.0 

18.2 

3.6 

3.6 

30.8 

8.4 

4.2 

1 .4 

.5 

.2 

.1 

.0 

29 

.0 

12.8 

3.5 

3.6 

— 

8.0 

4.0 

1.3 

.4 

.2 

. 1 

.0 

30 

.0 

9.7 

3.4 

3.5 


7.7 

3.9 

1.3 

.4 

.2 

. 1 

.0 

31 

.0 


3.3 

3.5 


7.4 


1.2 


.2 

. 1 


TOTAL 

30 . 

341 . 

166 . 

L 34 . 

1026 . 

474 . 

239 . 

69 . 

27 . 

8 . 

3 . 

0 

IN/AREA 

.040 

.445 

.217 

. 174 

1.34 

.619 

.312 

.091 

.03 6 

.01 1 

.004 

.001 


AC-FT 4987 . 


HATER YEAR 1926-27 


INCHES/AREA 3.29 








COYOTE RIVER 

NEAR 

METCALF 

ROAD , 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

: T 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 


WATER 

YEAR 1929 - 

30 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY GCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT | 

1 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.9 

6.7 

9.3 

3.1 

i.O 

.4 

. i 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.8 

6.6 

8.9 

3.0 

I . 

.4 

. 1 

.0 >: 

3 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.6 

13 .S 

8.6 

12.2 

1 . 

.3 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

27.4 

3.5 

95.4 

8.2 

6.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

25.8 

3.4 

246.3 

7.9 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

6.2 

3.3 

115.9 

7.5 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 !; 

7 

.0 

.0 

.0 

39 . 1 

3 . 1 

75.7 

7.2 

2.5 

.8 

.3 

.1 

.0 •: 

8 

.0 

.0 

.0 

2.6 

3.0 

53.2 

6.9 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 : 

9 

.0 

.0 

.0 

8.0 

2.9 

39.5 

6.6 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 ■ 

10 

.0 

.0 

7.4 

2.3 

2.6 

31.0 

6.4 

2.3 

.7 

.3 

. 1 

.0 i 

1 1 

.0 

.0 

9.6 

2.4 

2.7 

25.6 

6.1 

2.2 

.7 

.3 

. 1 

.0 

12 

.0 

.0 

6.6 

18.2 

2.6 

22.1 

5.9 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

5.6 

4.7 

2.5 

19.8 

19.9 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

.0 

14 

.0 

.0 

. 1 

5.5 

2.4 

34.4 

13.4 

2.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

.1 

3.9 

2.3 

23.0 

5.6 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

16 

.0 

.0 

8.8 

12.3 

2.3 

18.7 

5.5 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

17 

.0 

.0 

• 5 

6.2 

2.2 

18 . I 

5.3 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

18 

.0 

.0 

.2 

5.4 

2.1 

17.4 

5 . 1 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

19 

.0 

.0 

.2 

5.3 

6.3 

16.8 

4.9 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

.0 

20 

.0 

.0 

.2 

5.3 

4.9 

16.1 

4.7 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

.0 

21 

.0 

.0 

.3 

5.2 

2.0 

15.4 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

22 

.0 

.0 

.3 

5.1 

32.3 

14.7 

4.4 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

23 

.0 

.0 

.3 

5.0 

5.9 

14.0 

4.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

24 

.0 

.0 

.3 

4.9 

7.2 

13.4 

4.0 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 ; 

25 

.0 

.0 

.3 

4.8 

16.0 

12.8 

3.9 

1.3 

.4 

.2 

.1 

.0 • 

26 

.0 

.0 

.3 

4.7 

8.8 

12.2 

3.7 

1.3 

.4 

.2 

.1 

.0 

27 

.0 

.0 

.3 

4.6 

7.0 

11.7 

3.6 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

28 

.0 

.0 

.3 

4.5 

6.8 

11.2 

3.5 

1.2 

.4 

.1 

.1 

• o 

29 

.0 

.0 

.3 

4.3 

— 

10.7 

3.3 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.3 

4.2 


10.2 

3.2 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.3 

4.1 


9.8 


1.1 


. 1 

.0 


TOTAL 


. 

43 . 

233 . 

1 50 . 

1032 . 

192 . 

73 . 

19 . 

7 . 

2 . 

0 

IN/AREA 

000 

.000 

.056 

.304 

.195 

1.35 

.251 

.095 

.025 

.009 

.003 

.001 

WATER YEAR 

1929 - 

30 

AC 

-FT 3469 . 


INCHES/AREA 

2.29 






;■ 


COYOTE RIVER NEAR 

METCALF 

ROAD , 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1930 - 

31 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

76.6 

2.2 

2.3 

.8 

.3 

.4 

. 1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

9.6 

2.2 

2.2 

.8 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.1 

2.2 

.8 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.8 

2.1 

.7 

.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

23.7 

2.2 

2.0 

.7 

.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

2.3 

2.1 

1.9 

.7 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

1.9 

2.1 

1.9 

.7 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

2.1 

2.1 

1.8 

.7 

.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

1.1 

2.0 

1.7 

.6 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

1.2 

2.0 

1.7 

.6 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

1 1 

.0 

.0 

.0 

1.3 

2.0 

3.1 

.6 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

1.4 

1.9 

4.0 

.6 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

1.5 

.0 

7.3 

2.1 

1.6 

.5 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

11.0 

18.3 

1.5 

.5 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

1 .9 

3.9 

1.5 

.5 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

1.9 

2.3 

1.4 

.5 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

1.3 

.0 

1.9 

2.4 

1 .4 

.5 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.1 

.0 

2.0 

2.5 

2.3 

.5 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

2.0 

2 .6 

1 .3 

.4 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

2.0 

2.6 

1.3 

.4 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

2.0 

2.7 

1.2 

.4 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

8.3 

2.7 

1.2 

.4 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

7.4 

2.7 

1.1 

.4 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

2.2 

2.6 

1.1 

.4 

66.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

2.3 

2.6 

1.1 

.4 

10 .S 

.2 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

2.3 

2.5 

1.0 

11.9 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

2.3 

2.4 

1 . 

5.7 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

2.3 

2.4 

.9 

.4 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

2.3 

— 

.9 

.4 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

2.3 


.9 

.4 

.4 

.1 

.1 

.0 

. 0 * 

31 

.0 


3.9 

2.2 


.9 


.4 


.1 

.0 


TOTAL 


3 . 

4 . 

187 . 

84 . 

50 . 

33 . 

85 . 

7 . 

3 . 

0 


IN/AREA 

.000 

.004 

.005 

.245 

.110 

.066 

.043 

.111 

.010 

.004 

.001 

.000 


WATER YEAR 1930-31 


AC-FT 


909 , 


INCHES/AREA 


60 









COYOTE RIVER NEAR METCALF ROAD, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1933-34 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV DEC JAN FEB 

1 .0 .1 .0 82.9 3.3 

2 .0 .0 .0 34.0 3.2 

3 .0 .1 12.0 23.4 3.1 

“ .0 .1 1.1 17.3 3.0 

5 .0 .1 .0 13.6 2.9 

6 .0 .1 .0 11.4 2.7 

7 .0 .1 .0 9.9 2.7 

8 .0 .1 .0 9.0 7.0 

9 .0 .1 .0 8.3 2.6 

>0 .0 .1 .0 7.8 2.5 

n .0 .1 4.1 7.4 2.4 

12 .0 .1 98.2 7.1 2.3 

13 .0 .1 38.9 6.8 2.3 

14 .0 .1 7.1 6.5 2.2 

15 .0 .1 2.2 6.3 7.7 

16 .0 .1 1.2 6.1 3.1 

17 .0 .0 1.4 5.8 2.3 

18 .0 .0 1.6 5.6 4.5 

19 .0 .0 1.7 5.4 13.5 

20 .0 .0 1.8 5.2 3.0 

21 .0 .0 1.8 5.0 3.0 

22 .0 .0 1.9 4.8 17.1 

23 .0 .0 1.9 4.7 23.9 

24 .0 .0 1.9 4.5 64.2 

25 .0 .0 1.9 4.3 35.1 

26 .0 .0 1.9 4.1 59.4 

27 .0 .0 1.8 4.0 30.7 

28 .0 .0 1.8 3.8 22.4 

29 .3 .0 21.8 3.7 - 

30 20.8 .0 18.9 3.6 

31 9.6 67.5 3.4 

TOTAL 31. 2. 295. 326. 332. 

IN/AREA .040 .002 .385 .425 .434 


MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

17.5 3.2 1.1 .4 .1 .1 .0 

14.4 3.1 1.0 .4 .1 .0 .0 

12.4 3.0 1.0 .4 .1 .0 .0 

11-1 2.9 1. .4 .1 .0 .0 

10.2 2.8 .9 1.9 .1 .0 .0 

9.5 2.7 .9 .7 .1 .0 .0 

8.9 2.6 .9 .3 .1 .0 .0 

8.4 2.5 .9 .3 .1 .0 .0 

8.0 2.4 .8 .3 .1 .0 .0 

7.6 2.3 .8 .3 .1 .0 .0 

7.3 2.2 .8 .3 .1 .0 .0 

7.0 2.1 .7 .3 .1 .0 .0 

6.7 2.1 .7 .3 .1 .0 .0 

6.4 2.0 .7 .3 .1 .0 .0 

6.2 1.9 .7 .2 .1 .0 .0 

5.9 1.8 .6 .2 .1 .0 .0 

5.7 1.8 .6 .2 .1 .0 .0 

5.5 1.7 .6 .2 .1 .0 .0 

5.3 1.7 .6 .2 .1 .0 .0 

5-1 1.6 .6 .2 .1 .0 .0 

4.9 1.5 .5 .2 .1 .0 .0 

4.7 2.3 .5 .2 .1 .0 .0 

4.5 1.8 .5 .2 .1 .0 .0 

4.3 1.4 .5 .2 .1 .0 .0 

4.2 1.3 12.2 .2 .1 .0 .0 

4.0 1.3 3.9 .2 .1 .0 .0 

3.9 1.3 .5 .2 .1 .0 .0 

3.7 1.2 .4 .2 .1 .0 .0 

3.6 1.2 .4 .2 .1 .0 .0 

3-4 1.1 .4 .1 .1 .0 .0 

3.3 .4 .1 .0 

214. 60. 36. 9. 3. 0 

.279 .079 .047 .012 .004 .001 .000 


WATER YEAR 1933-34 AC-FT 2592. INCHES/AREA 1.71 



COYCTE 

RIVER NEAR 

METCALF 

ROAD, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1935- 

36 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

.0 

.0 

. 1 

33.2 

20.6 

7.8 

3.6 

1.3 

.4 

.2 

.1 

2 

. 1 

.0 

.0 

1.5 

3.7 

57.6 

29.9 

3.5 

1.2 

.4 

. 1 

.1 

3 

.0 

.0 

.0 

2.2 

1.2 

41 .0 

14.7 

3.4 

1 .2 

.4 

. 1 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.3 

31.5 

9.3 

3.2 

1.1 

.4 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.3 

28.0 

9.4 

3.1 

1.1 

.4 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.3 

25.6 

9.4 

3.0 

1.0 

.4 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.3 

23.7 

9.2 

2.9 

1.0 

.4 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

2.4 

1.3 

22.3 

9.0 

2.8 

1. 

.3 

. I 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

32.2 

1.3 

21.0 

8.8 

2.7 

.9 

.3 

.1 

.0 

10 

.1 

.0 

.0 

17.2 

1.6 

19.9 

8.5 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

.0 

11 

4.8 

.0 

5.8 

8.5 

126.B 

18.9 

8.2 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

12 

.1 

.0 

9.6 

.6 

72.8 

18.0 

7.9 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

.2 

.6 

70.3 

17.0 

?»5 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.7 

39.5 

16.2 

7.2 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

15 

1 .3 

.0 

.0 

.8 

27.8 

15.4 

6.9 

2.1 

.8 

.3 

. 1 

.0 

16 

2.1 

.0 

.0 

.9 

22.9 

14.7 

6.6 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

1.0 

26.1 

14.0 

6.4 

2.0 

.7 

.3 

. 1 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

1.1 

64.3 

13.4 

6.1 

1.9 

.7 

.2 

. 1 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

1. 1 

41.7 

12.7 

5.9 

1.8 

.7 

.2 

. 1 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

1 .2 

28.4 

12.2 

5.6 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

1 .2 

60.5 

11.6 

5.4 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

1.2 

59.0 

11.1 

5.2 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

1.2 

43.2 

10.6 

5.0 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

1.2 

33.5 

22.4 

4.8 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

1 .2 

37.5 

10.7 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

1 .2 

28.8 

9.6 

4.4 

1 .4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

1.1 

25.6 

9.2 

4.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

28 

.0 

.0 

16.9 

1 . 1 

23.5 

8.8 

4.1 

13.9 

.5 

.2 

. 1 

.0 

29 

.0 

.0 

8.5 

1.1 

21.9 

9.4 

3.9 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

.0 

30 

.0 

.0 

. 1 

1.0 


15.0 

3.8 

7.7 

.5 

.2 

. 1 

.0 

31 

.0 


. 1 

1.0 


8.0 


11.6 


.2 

. 1 


TOTAL 

9. 


42. 

85. 

902. 

570. 

230. 

97. 

23. 

8. 

3. 

1. 

IN/AREA 

.012 

.001 

.054 

.Ill 

1.18 

.744 

.300 

.127 

.031 

.01 1 

.004 

.001 


HATER YEAR 193S-36 AC-FT 3903. INCHES/AREA 2.57 


COYOTE RIVER 

NEAR 

METCALF 

ROAD, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

OISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1936- 

37 

DISCHARGE 

IN CU8IC 

FEET PER SECOND 

DAY CCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.4 

9.4. 

17.2 

52.5 

11.3 

2.9 

.9 

.3 

.1 

2 

.0 

.0 

.0 

.4 

10.4 

16.7 

49.2 

10.8 

2.8 

.9 

.3 

.1 

3 

.0 

.0 

.0 

.5 

4.1 

16.2 

46.3 

10.3 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

4 

.0 

.0 

.0 

2.4 

21.4 

15.6 

43.6 

9.8 

2.6 

.8 

.3 

.1 

5 

.0 

.0 

.0 

5.8 

28.3 

15.0 

41.1 

9.4 

2.5 

.8 

.3 

.1 

6 

.0 

.0 

.0 

.7 

16.7 

14.4 

38.8 

8.9 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

7 

.0 

.0 

.0 

.7 

10.2 

13.9 

36.8 

8.5 

2.3 

.7 

.3 

.1 

8 

.0 

.0 

.0 

.7 

9.1 

13.3 

34.8 

8. 1 

2.2 

.7 

.2 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

.8 

8.4 

12.7 

33.0 

7.8 

2.1 

.7 

.2 

.1 

10 

.0 

.0 

.0 

.8 

7.9 

12.1 

31.3 

7.4 

2.0 

.7 

.2 

.1 

1 1 

.0 

.0 

.0 

.8 

7.6 

14.0 

29.7 

7.1 

1.9 

.6 

.2 

.1 

12 

.0 

.0 

.0 

1 1 .4 

22.3 

71.1 

28. 1 

6.8 

1.9 

.6 

.2 

.1 

13 

.0 

.0 

.0 

1 .4 

84.8 

43.6 

26.5 

6.5 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

14 

.0 

.0 

.0 

.9 

191.4 

28.3 

25.0 

6.2 

1.7 

.6 

.2 

.1 

15 

.0 

.0 

9.6 

1. 

90.3 

31.9 

23.6 

5.9 

1.7 

.6 

.2 

.1 

16 

.0 

.0 

.6 

i. 

60.8 

36.0 

22.3 

5.7 

1.6 

.5 

.2 

.1 

17 

.0 

.0 

.0 

1 .0 

43.2 

34.6 

21.1 

5.4 

1.5 

.5 

.2 

.1 

18 

.0 

.0 

.0 

1.1 

32.5 

29.6 

19.9 

5.2 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

19 

.0 

.0 

.0 

1.1 

25.9 

25.4 

18.9 

5.0 

1 .4 

.5 

.2 

.1 

20 

.0 

.0 

.0 

1.1 

21.7 

23.4 

17.9 

4.7 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

21 

.0 

.0 

.0 

1.1 

19.0 

130.8 

16.9 

4.5 

1.3 

.5 

.2 

.1 

22 

.0 

.0 

.0 

1.2 

17.1 

541 .2 

16.0 

4.4 

1.3 

.4 

.2 

.1 

23 

.0 

.0 

.0 

1 .2 

20.4 

343.2 

15.2 

4.2 

1.2 

.4 

. 1 

.1 

24 

.0 

.0 

.0 

1.2 

37.9 

269.7 

14.4 

4.0 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

25 

.0 

.0 

15.7 

1.2 

19.2 

180.4 

13.7 

3.8 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

26 

.0 

.0 

17.8 

1 .2 

18. 1 

130.6 

13.0 

3.7 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

27 

.0 

.0 

.2 

1.2 

17.9 

103.9 

26.4 

3.5 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

28 

.0 

.0 

. I 

15.0 

17.6 

83.4 

17.9 

3.4 

1.0 

.4 

.1 

.0 

29 

.0 

.0 

1.5 

15.8 

— 

71.1 

12.2 

3.3 

1. 

.3 

.1 

.0 

30 

.0 

.0 

31.1 

26.8 


62.7 

11.8 

3. 1 

1. 

.3 

.1 

.0 

31 

.0 


7.1 

4.1 


56.8 


3.0 


.3 

. 1 


TOTAL 


. 

84. 

104. 

874. 

24 59. 

800. 

192. 

52. 

18. 

6. 

2. 

IN/AREA 

001 

.000 

.109 

. 136 

1.14 

3.21 

1.04 

.250 

.068 

.023 

.008 

.003 


WATER YEAR 1936-37 


AC-FT 


9088 


INCHES/AREA 5.99 












COYOTE RIVER NEAR METCALF ROAD, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1937-38 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV DEC JAN FEB 

1 .0 .0 .0 4.1 40.8 

2 9.7 .0 .0 6.1 56.2 

3 .3 .0 .0 2.6 120.9 

** .0 .0 .0 2.5 315.2 

5 .0 .0 .0 2.4 153.6 

6 .0 .0 .0 2.4 103.0 

7 .0 .0 .0 2.3 73.4 

8 .0 .0 .0 2.3 55.3 

9 .0 .0 36.0 2.2 96.7 

10 .0 .2 97.6 2.1 172.9 

11 .0 12.2 312.3 2.1 291.4 

12 .0 .3 85.2 2.0 244.2 

13 .0 .0 50.8 1.9 258.8 

14 2.9 .0 31.9 1.9 385.7 

15 .5 .0 20.6 1.8 227.1 

16 .0 .0 13.9 1.8 167.4 

17 .0 .0 9.8 1.7 130.4 

18 .0 .0 7.4 1.7 114.4 

19 .0 .0 5.9 9.3 94.6 

20 .0 .0 5.0 3.3 83.2 

21 .0 .0 4.4 1.9 74.9 

22 .0 .0 4.0 1.9 68.4 

23 .0 .0 3.7 1.9 63.2 

24 .0 .0 3.5 1.9 58.7 

25 .0 .0 3.4 1.9 54.8 

26 .0 .0 3.2 1.8 51.3 

27 .0 .0 3.1 1.8 48.0 

28 .0 .0 3.0 25.6 60.4 

29 .0 .0 2.9 33.9 

30 ,0 .0 2.8 34.9 

31 .0 2.7 27.1 

TOTAL 14. 13. 713. 191. 3665. 

IN/AREA .018 .017 .931 .249 4.78 


MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

128.9 31.5 6.0 1.6 .5 .2 .1 

154.8 29.5 5.7 1.5 .5 .2 .1 

111.5 27.6 5.4 1.4 .5 .2 .1 

90.8 25.9 5.2 1.4 .5 .2 .1 

78.1 33.2 5.0 1.3 .4 .1 .1 

69.1 23.4 4.7 1.3 .4 .1 .0 

62.7 21.8 4.5 1.2 .4 .1 .0 

58.2 20.5 4.3 1.2 .4 .1 .0 

54.3 19.3 4.1 1.1 .4 .! .0 

50.9 18.2 3.9 1.1 .4 .1 .0 

62.5 17.1 3.8 1.1 .4 .1 .0 

131.3 16.7 3.6 1.0 .3 .1 .0 

101.4 ie.5 3.4 1. .3 .1 .0 

83.2 14.5 3.3 .9 .3 .1 .1 

73.4 13.7 3.2 .9 .3 .1 45.5 

78.1 13.0 3.0 .9 .3 .1 1.9 

76.8 12.3 2.9 .8 .3 .1 .1 

67.1 11.6 2.8 .8 .3 .1 .1 

61.3 11.0 2.7 .8 .3 .1 .1 

57.1 1C.4 2.5 .8 .3 .1 .1 

53.9 9.9 2.4 .7 .2 .1 .1 

51.0 9.4 2.3 .7 .2 .1 .1 

48.2 8.9 2.2 .7 .2 .1 .1 

58.4 8.5 2.2 .6 .2 .1 .1 

50.3 8.0 2.1 .6 .2 .1 .1 

46.5 7.6 2.0 .6 .2 .1 .1 

43.5 7.3 1.9 .6 .2 .1 .1 

40.7 6.9 1.8 .6 .2 .1 .1 

38.2 6.6 1.8 .5 .2 .1 .1 

35.8 6.3 1.7 .5 .2 .1 .1 

33.6 1.6 .2 .1 

2152. 469. 102. 28. 0 3. SO. 

2.81 .612 .133 .037 .013 .004 .065 


WATER YEAR 1937-38 AC-FT 14671. INCHES/AREA 9.67 



COYCTE RIVER NEAR METCALF ROAD, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOO CGNTRQL AND HAIER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1938-39 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV DEC JAN FEB 

1 .1 3.9 .0 .1 .3 

2 .1 .1 .0 .1 .3 

3 .1 .1 9.9 .1 20.5 

4 .1 .1 .5 2.5 7.4 

5 .1 .1 .1 37.9 .7 

6 *1 *1 .1 2.8 .7 

7 -1 •! .1 .2 9.2 

8 .1 .1 .1 .3 4.6 

9 .1 .1 .1 .3 1.1 


H -1 .1 .1 .3 1.2 

12 .1 .1 .1 .3 1.3 

13 .1 .1 .1 .3 1.3 

14 .1 .1 .1 .4 1.3 

15 2.1 .0 .1 .4 1.3 

16 .2 .0 .1 .3 1.3 

17 .1 .0 .1 .3 1.2 

18 .0 .0 .1 .3 1.2 

19 .0 .0 4.2 .3 1.2 

20 .0 .0 .1 .3 1.1 

21 .0 .0 .1 .3 l.l 

22 .0 .0 .1 .3 1.1 

23 .0 .0 .1 .3 1.0 

24 .0 .0 .1 .3 1. 

25 .0 .0 .1 .3 .9 

26 .0 .0 .1 .3 .9 

2? .0 .0 .1 .3 .9 

28 .0 .0 .1 2.9 .9 

29 .0 12.0 .1 .3 - 

30 .0 .6 .1 6.0 

31 11.7 .1 1.4 

TOTAL 16. 18. 17. 61. 66. 

IN/AREA .020 .023 .022 .079 .086 


MAR APR HAY JUN JUL AUG SEPT 

•8 .8 .3 .1 .0 .0 .0 

•8 9.8 .3 .1 .0 .0 .0 

•8 1.1 .3 .1 .0 .0 .0 

* 7 -8 .3 .1 .0 .0 .0 

-7 .8 .3 .1 .0 .0 .0 

.7 .7 .3 .1 .0 .0 .0 

•7 .7 .3 .1 .0 .0 .0 

25.3 .7 .3 .1 .0 .0 .0 

34.8 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

3.7 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

!•! .6 .2 .1 .0 .0 .0 

1-2 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

1.3 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

1.3 .6 .2 .1 .0 .0 1.2 

1*3 .S .2 .1 .0 .0 .0 

1*3 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

1.3 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

1.3 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

1.3 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

1*3 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

1.2 .4 .2 .1 .0 .0 .0 

1-2 .4 .2 .1 .0 .0 .0 

1.1 .4 .2 .1 .0 .0 .0 

1»1 .4 .1 .1 .0 .0 .0 

1.6 .4 .1 .1 .0 .0 .0 

1.7 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

1.0 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

1- .4 .1 .0 .0 .0 .0 

•9 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

*9 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

•9 .1 .0 .0 

95. 26. 6. 2. 0 . 1. 

.123 .034 .008 .003 .001 .000 .002 


WATER YEAR 1938-39 


AC-FT 


611 


INCHES/AREA 


,40 


COYCTE RIVER NEAR 

METCALF 

ROAD, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOO CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1939- 

4C 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NCV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

13.5 

38.9 

160.5 

92.5 

8.8 

2.4 

.8 

.3 

.1 

2 

.0 

.0 

.0 

10.4 

18.4 

109.5 

68.8 

8.4 

2.3 

.8 

.3 

.1 

3 

.0 

.0 

.0 

.3 

23.9 

83.7 

54.3 

8.0 

2.2 

.7 

.2 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

1.8 

14.1 

67.6 

45.2 

7.6 

2.1 

.7 

.2 

.1 

5 

3.1 

.0 

.0 

. 1 

12.4 

57.4 

39.2 

7.3 

2.0 

.7 

.2 

.1 

6 

2.2 

.0 

.0 

12.0 

11.4 

50.6 

35.1 

7.0 

2.0 

.7 

-.2 

.1 

7 

.0 

.0 

.0 

8.9 

10.8 

45.9 

32.0 

6.7 

1.9 

.6 

.2 

.1 

8 

.0 

.0 

.0 

39.6 

10.3 

42.4 

29.7 

6.4 

i .8 

.6 

.2 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

7.5 

9.9 

39.7 

27.7 

6.1 

1.7 

.6 

.2 

.1 

10 

.0 

.0 

3.3 

8.8 

9.5 

37.4 

26.0 

5.9 

1.7 

.6 

.2 

.1 

11 

.0 

.0 

21.4 

17.4 

9.2 

35.4 

24.5 

5.6 

1.6 

.5 

.2 

.1 

12 

.0 

.0 

.3 

3.8 

8.8 

33.6 

23.1 

5.4 

1.6 

.5 

.2 

.1 

13 

.0 

.0 

.0 

3.0 

8.5 

31.9 

21.8 

5. 1 

1 .5 

.5 

.2 

.1 

14 

.0 

.0 

.0 

2.9 

34.0 

30.2 

20.6 

4.9 

1.4 

.5 

.2 

.1 

15 

.0 

.0 

.0 

2.8 

11.6 

28.5 

19.4 

4.7 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

16 

.0 

.0 

.0 

2.8 

21.2 

27.0 

18.4 

4.5 

1.3 

.5 

.2 

.1 

17 

.0 

.0 

.0 

2.7 

19.9 

25.6 

17.5 

4.3 

1.3 

.4 

.2 

.1 

18 

.0 

.0 

.0 

2.7 

12.7 

24.2 

16.6 

4.2 

1.2 

.4 

. 1 

.1 

19 

.0 

.0 

.0 

2.6 

11.8 

22.9 

15.8 

4.0 

1.2 

.4 

.1 

. 1 

20 

.0 

.0 

.0 

2.6 

11.1 

21.7 

15.0 

3.8 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

2.5 

10.6 

20.6 

14.2 

3.7 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

2.5 

10.1 

19.5 

13.5 

3.5 

1.1 

.4 

.1 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

2.4 

9.8 

18.5 

12.9 

3.4 

1 .0 

.4 

. 1 

.0 

24 

.0 

. 1 

.0 

2.4 

9.5 

17.6 

12.2 

3.3 

1.0 

.3 

.1 

.0 

25 

.0 

1.2 

.0 

23.6 

18.1 

18.5 

1 1.7 

3.1 

1. 

.3 

.1 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

31.5 

110.3 

25.8 

11.1 

3.0 

.9 

.3 

. 1 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

5.0 

327.4 

17.5 

1C.6 

2.9 

.9 

.3 

.1 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

4.4 

370.4 

15.6 

10.1 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

4.2 

204.2 

50.7 

9.6 

2.7 

.8 

.3 

.1 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

5.6 


119.0 

9.2 

2.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

31 

.0 


.0 

36.7 


159.0 


2.5 


.3 

.1 


TOTAL 

5. 

1. 

26. 

267. 

1379. 

1458. 

758. 

152. 

43. 

15. 

5. 

2. 

IN/AREA 

.007 

.002 

.034 

.349 

1.80 

1.90 

.990 

. 198 

.057 

.020 

.00? 

.002 

WATER YEAR 

1939- 

40 

AC- 

FT 8143. 

INCHES/AREA 

5.37 






COYCTE RIVER NEAR METCALF ROAD, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL ANO WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1940-41 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY GCT NOV DEC JAN FEB 

1 .0 .0 .0 6.7 13.3 

2 .0 .0 .0 6.2 12.8 

3 .0 .0 .0 5.8 12.3 

4 .0 .0 .0 5.5 11.8 

5 .0 .0 .0 18.5 21.0 

6 .0 .0 .0 13.9 23.0 

7 .0 .0 .0 5.7 12.6 

8 .0 .0 .0 5.6 44.8 

9 .0 .0 .0 5.5 146.1 

10 .0 .0 .0 5.4 77.8 

11 .0 .0 .0 5.3 73.8 

12 .0 .0 .0 5.1 51.0 

13 .0 .0 .0 5.0 41.9 

14 .0 .0 .0 13.7 36.4 

15 .0 .0 .0 6.8 32.9 

16 .0 .0 1.9 5.2 30.6 

17 .0 .0 27.3 5.2 44.8 

18 .0 .0 10.8 13.9 33.5 

19 .0 .0 .2 25.1 31.0 

20 .0 .0 2.3 11.7 30.8 

21 .0 .0 34.8 23.4 30.1 

22 .0 .0 7.9 31.9 28.4 

23 .0 .0 56.1 32.5 29.9 

24 .3 .0 18.7 20.9 50.0 

25 .0 .0 4.0 18.1 35.0 

26 .0 .0 51.3 16.9 36.7 

27 .0 .0 33.2 15.8 33.1 

28 .0 .0 15.1 15.2 40.7 

29 .0 .0 11.1 14.7 - 

30 .0 .0 8.9 14.2 

31 .0 7.6 13.7 

TOTAL 0 . 291. 393. 1066. 

IN/AREA .001 .000 .380 .513 1.39 

WATER YEAR 1940-41 AC-FT 7954. 


MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

41.9 

6C.4 

11.3 

2.9 

.9 

.3 

51 .3 

49.0 

10.7 

2.8 

.9 

.3 

88.7 

42.2 

10.2 

2.7 

.9 

.3 

62.5 

38.8 

9.8 

2.6 

.8 

.3 

54.8 

35.8 

9.3 

2.5 

.8 

.3 

49.7 

33.6 

8.9 

2.4 

.8 

.3 

45.9 

31.6 

8.5 

2.3 

.7 

.3 

42.9 

29.8 

8.1 

2.2 

.7 

.2 

40.4 

64.7 

7.7 

2.1 

.7 

.2 

38.2 

39.3 

7.4 

2.0 

.7 

.2 

36.1 

32.9 

7.0 

1.9 

.6 

.2 

37.9 

31.0 

7.6 

1.9 

.6 

.2 

35.4 

29.4 

6.6 

1.8 

.6 

.2 

32.6 

21 3 

6.2 

1.7 

.6 

.2 

31.0 

26.3 

5.9 

1.7 

.6 

.2 

29.4 

24.9 

5.6 

1.6 

.5 

.2 

27.8 

23.6 

5.4 

1.6 

.5 

.2 

26.3 

22.3 

5.2 

1.5 

.5 

.2 

24.9 

21.1 

5.0 

1 .4 

.5 

.2 

23.6 

2C.0 

4.7 

1.4 

.5 

.2 


22.3 18.9 4.5 1.3 .5 .2 .1 

21.1 17.9 4.4 1.3 .4 .2 .1 

20.0 17.0 4.2 1.2 .4 .1 .1 

18.9 16.1 4.0 1.2 .4 .1 .0 

17.9 15.3 3.8 1.2 .4 .1 .0 

17.0 14.5 3.7 1.1 .4 .1 .0 

16.1 13.8 3.5 1.1 .4 .1 .0 

38.1 13.1 3.4 1.0 .4 .1 .0 

54.3 12.5 3.3 1. .3 .1 .0 

60.4 11.9 3.1 1. .3 .1 .0 

52.3 3.0 .3 .1 

1160. 835. 192. 52. 18. 6. 2. 

1.51 1.09 .251 .068 .023 .008 .003 

INCHES/AREA 5.24 




















SVNtHESIZED^aiLV FLGW 4Lf RD4 °' Cil - 1 F ° R,<!4 T year 1941 A .,2 LARa C0UNT ’ FL00D C ™ rR0L AND HATER DISTRICT 

“ 4rER yEiR *94 '-42 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


D4V CCT N0V 0EC J » N fEB MAR APR MAY JUN JUL 

1 •? -° 3.4 12.0 7.5 6.I 6.8 2.1 7 

2 '° -° > 3 - 7 3.5 17.2 7.2 5.8 6.6 20 7 

6 •? -0 5 ‘ 4 3.5 12.9 6.9 18.7 6.3 1 9 '7 

5 -2 •“ •' f.5 12.5 6.6 23.9 6.0 1.1 \l 

'° -° 3.5 22.5 6.3 43.4 5.8 1.8 .6 

7 "? •? 3.5 28.4 6.1 13.9 5.6 1.7 6 

« ‘n *J -0 3.5 20.3 5.8 12.0 5.4 1,7 ' 6 

5 •? •? ■« 3.5 18.6 5.6 11.0 5.1 6 6 

10 ^ •? 3.5 17.4 5.4 1C.3 4.9 1.6 5 

° *° -0 •» 3.4 16.5 9.1 5.7 4.7 1.5 .5 

•“ •? •« 3.4 15.7 13.3 9.3 6.5 1 .4 5 

2 •? -° -° 3.3 15.0 5.7 8.9 4.5 4 5 

1? 'n 'S I 2-7 3-2 27 - 8 Ie - 1 4.3 '.3 

Is *9 18,2 3.1 13.8 39.3 27.0 4.1 1.3 5 

15 -° -° *•' 3.0 13.2 18.4 11.0 3.9 1.3 .1 

!? •“ *? 2 - 9 ' 2 - 7 15.2 1C.6 3.8 1.2 4 

I r, •; - 2 2 - 8 ,2 *' '3.3 10.7 3.6 1.2 4 

19 '□ '£ 2 ‘5 "•» '2.0 10.7 3.5 1.1 .1 

?0 *n *n *’ 2 2 *7 11.1 1C.6 3.4 1.1 4 

*° *° * 8 2.6 10.6 10.4 10.3 3.3 1.1 I4 

l\ *° * 4 2 * 5 !3.2 9.9 10.1 3.1 1.0 4 

23 *n *2 * 4 27 * 8 ,0 * 1 9 * 4 9 * 8 3.0 1. '3 

ll ‘2 *° 3,0 50,7 9 * 6 9.0 9.5 2.9 9 % 

*2 *° * 6 ,13 * 5 9 * 2 8 -5 9.? i.8 9 1 

25 *° *° * 6 47 *& 8.8 8.1 8.8 2.7 *9 ‘3 

I *1 -:I l?:I l:? - t 

:« :!! 5 i:I \VA -I : 8 hi v.l hi 1 : 

" -o '° 3 r .- 4 5 ;j:5 - If! - fj 

.ooi .ooJ !S; “Atj !S; : 27 ; »; 


AUG SEPT 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 . 1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

-1 .1 

.1 .1 

. 1 .0 

. 1 .0 

. 1 .0 

. 1 .0 

.1 .0 

. 1 .0 

.1 .0 

. 1 .0 

. 1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

. I .0 

.1 .0 

. 1 

5. 2. 

•006 .002 


HATER YEAR 1941-42 AC-FT 3668. INCHES/AREA 2.42 


SYNIHES12E0 DAILY FL0W 4LF R ° 4D ' C4L IFCRN “a TE r YEAR 194? A 4, L4kA C0UNrV fLOOO CONTROL ANO HATER DISTRICT 

HATER YEAR 1942-43 DISCHARGE IN CU8IC FEET PER SECGNU 

D4V CCT N ° V ° EC JM * FEB *<>* "AY JUN J UL AUG SEPT 

i i : i -I :i S.1 h.l ; c c :i ; : 7 j : | - - •< 

s R : : : : fit ?1 !:! ::! f : 

•1 .2 5.3 6.6 9.2 4.2 1.3 .5 .2 .1 


6 


9 

10 


*0 ‘2 5 *i 6,5 8,8 4,0 1*3 .4 .2 1 

Jo “2 * - 2 } °* 7 6 * 8 8 *5 3.8 1.2 .4 2 

n * a l 6 ’ 5 01 * 5 e ‘ 2 3.7 1.2 .4 .1 

0 0 '] *? f* 3 7 * 9 3.6 l.l J 

*° - 1 * 2 5 -3 21.6 7.6 3.4 1.1 4 0 


11 .0 .0 

12 .0 .0 

13 .0 .0 

14 .0 .0 

15 .0 .0 


! * 2 f.3 17.2 7.3 3.3 1.1 .4 .1 0 

* 2 5.2 1--5 7.0 3.2 1.0 .4 0 

• 2 5.1 12.8 fc.7 3.1 l. 4 n 

*2 5.0 11.8 6.4 2.9 1. .3 *, ‘ 0 

' * 2 4 * 9 1, *° 6.2 2.8 .9 .3 .! .0 


,6 .0 3.4 

I 7 .0 7.9 

,8 .0 5.2 

19 .0 .1 

20 .0 .0 


- 2 “• 7 ,7 - 3 S- 4 2.7 .9 .3 .1 0 

• 2 “• 6 50 •' , 3 - 7 2 -6 .9 .3 . '0 

• 2 "• U 2I - 5 5-5 2.5 .8 3 0 

.6 4.3 18.3 5.3 2.4 .8 .3 ., '2 

31 .! 4.3 16.6 5.0 2.4 .8 .3 .1 .0 


21 

22 

23 

24 

25 


*° *1 .1 108.4 5.7 15.5 

*° *1 2.3 66.4 4.8 14.6 

•? •} 4 - 7 '6.5 7.6 13.9 

*° *1 3.0 10.8 4.5 13.3 

*° *1 .1 10.7 7.1 12.7 


2*3 .8 .3 .1 .0 

2*2 .7 .3 .o 

2*1 .7 .3 .1 .0 

2*0 .7 .2 .1 .0 

2*0 .7 .2 .1 .o 


26 

27 

28 

29 

30 

31 


*° *' -1 7.0 13.1 12.1 4.0 1 q x , 

•° •! ■' 8 - 7 7 -5 n.6 44:S : 8 :t 1 • •; 

'o ■ , 5 -' 7 -° ,5 - 9 c -° 1.8 a ■„ 

•“ • - 2 2 “-8 — 2T-6 4.7 ,.7 .6 f 

0 •? 7 ' 5 "- 2 9*7 1.6 .6 .2 o 

•° - 2 10-9 1.6 .2 -° 


IS " R£4 -» 23 -» 27 - 393 !ili .??j ,03 9 ; .oo 4 ; ,„o2 


WATER YEAR 1942-43 


AC-FT 


2794, 


INCHES/AREA 


1.84 


COYOTE RIVER NEAR 

METCALF 

ROAD. 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

OISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1943- 

44 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

. 1 

3.8 

3.8 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

4.2 

10.7 

4.3 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.6 

3.0 

20.1 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

11.2 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

2.1 

.7 

6.9 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.7 

.7 

6.4 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.2 

.7 

6.2 

2. 1 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.2 

4.3 

6.0 

2.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.6 

16.5 

5.8 

1.9 

.7 

.2 

.! 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.8 

1.1 

5.7 

1.9 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.3 

1. 

5.5 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.0 

5.3 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.1 

5.2 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.1 

5.0 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.1 

4.8 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.1 

4.7 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.1 

4.5 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.3 

4.3 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

3.5 

.3 

12.3 

4.2 

3.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

3.7 

1.0 

.3 

1 .9 

4.0 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.2 

.0 

.3 

14.2 

3.9 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.3 

11.1 

3.7 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.8 

3.6 

1.2 

.4 

. 1 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

1.4 

2.2 

3.5 

1.2 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.3 

3.3 

1.8 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.2 

3.2 

2.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

2.6 

.3 

4.8 

3. 1 

1.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

6.3 

.3 

32.3 

3.0 

1.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

9.2 

8.3 

4.4 

2.9 

t. 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.6 

1.7 


2.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.1 

.4 


2.7 


.3 


.0 

.0 


TOTAL 


4. 

23. 

27. 

142. 

159. 

53. 

18. 

6. 

2. 

0 


IN/AREA 

.001 

.005 

.031 

.035 

. 186 

.208 

.069 

.023 

.008 

.003 

.001 

.000 

WATER YEAR 

1943- 

44 

AC- 

-FT 864 


INCHES/AREA 

.57 






COYOTE RIVER NEAR METCALF ROAD, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1944- 

-45 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NGV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.3 

3.4 

.6 

729.1 

10.4 

17.1 

4.7 

1.6 

.5 

.2 

.1 

2 

.0 

.0 

.6 

.7 

1477.8 

9.9 

16.3 

4.5 

1.5 

.5 

.2 

.1 

3 

.0 

6.8 

.3 

.7 

583.0 

9.5 

15.6 

4.3 

1.5 

.5 

.2 

.1 

4 

.0 

.2 

.3 

.7 

333.6 

9. 1 

14.9 

4.2 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

5 

.0 

. 1 

.3 

.6 

209.6 

8.7 

14.2 

4.0 

1.4 

.5 

.2 

.1 

6 

.0 

.1 

.3 

.8 

135.7 

8.3 

13.5 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

.1 

7 

.0 

. 1 

.3 

.8 

91.2 

8.0 

12.9 

3.7 

1.3 

.4 

.2 

.1 

8 

.0 

.1 

.3 

.8 

64.3 

7.7 

21.8 

3.6 

1.2 

.4 

.1 

.1 

9 

.0 

7.4 

.3 

.8 

47.8 

7.3 

12.8 

3.4 

1.2 

.4 

. 1 

.1 

10 

.0 

1.1 

.3 

.8 

37.6 

7.0 

11.4 

3.3 

1.1 

.4 

.1 

.0 

1 1 

.0 

2.8 

.3 

.8 

31.2 

6.7 

11.0 

3.2 

1.1 

.4 

.1 

.0 

12 

.0 

.2 

.3 

.8 

26.9 

6.5 

1C.5 

5.6 

1.1 

.4 

.1 

.0 

13 

.0 

.2 

.3 

.7 

24.1 

6.2 

1C.0 

15.5 

1.0 

.4 

.1 

.0 

14 

.0 

.2 

.3 

.7 

22.0 

6.5 

9.6 

3.6 

1. 

.3 

.1 

.0 

15 

.0 

.2 

.2 

.7 

20.5 

20.1 

9.2 

2.9 

.9 

.3 

.1 

.0 

16 

.0 

.2 

.2 

.7 

19.3 

16.7 

e.8 

2.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

17 

.0 

.3 

.2 

.7 

18.3 

13.2 

8.4 

2.7 

.9 

.3 

.1 

.0 

18 

.0 

.3 

.2 

.7 

17.4 

8.1 

8.1 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

.0 

19 

.0 

.3 

.2 

.7 

16.5 

8.0 

7.7 

2.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

20 

.0 

.3 

.2 

.6 

15.7 

7.9 

7.4 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

21 

.0 

.3 

.2 

.6 

15.0 

7.8 

7. 1 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

.0 

22 

.0 

.3 

3.8 

.6 

14.3 

39.9 

6.8 

2.3 

.7 

.3 

.1 

.0 

23 

.0 

.3 

1.4 

.6 

13.6 

29.5 

6.5 

2.2 

.7 

.3 

.1 

.0 

24 

.0 

.3 

.2 

.6 

13.0 

18.1 

6.2 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

.0 

25 

.0 

.3 

.2 

.5 

12.4 

38.9 

6.0 

2.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

26 

.0 

.3 

.2 

.5 

11.9 

39.6 

5.7 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

27 

.0 

.3 

8.8 

.5 

11.3 

26.0 

5.5 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

28 

.0 

.3 

19.9 

.5 

10.8 

22.6 

5.3 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

29 

.0 

.3 

3.8 

.5 

—— 

20.4 

5. 1 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

30 

14.9 

.3 

.5 

.5 


19.0 

4.9 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

31 

18.1 


.6 

13. 1 


17.9 


1.6 


.2 

.1 


TOTAL 

33. 

24. 

48. 

33. 

4024. 

465. 

300. 

105. 

29. 

11. 

4. 

1. 

IN/AREA 

.043 

.031 

.063 

.043 

5.25 

.607 

.392 

. 137 

.038 

.014 

. 005 

.002 


WATER YEAR 1944-45 


AC-FT 10053, 


INCHES/AREA 6.63 






COYGTE 

RIVER NEAR 

METCALF 

ROAD, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 


HATER 

YEAR 1945- 

46 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

GOT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.6 

.9 

35.1 

8.5 

3.7 

18. 1 

3.9 

1.3 

.4 

.2 

. 1 

2 

.0 

.5 

.9 

32.4 

12.0 

3.6 

15.3 

3.7 

1.2 

.4 

.1 

.1 

3 

.0 

.5 

.9 

30.8 

18.9 

3.4 

13.6 

3.6 

1.2 

.4 

. 1 

.1 

4 

.0 

.6 

56.2 

29.1 

8.5 

3.3 

12.5 

3.4 

1.1 

.4 

.1 

.0 

5 

.0 

.6 

53.6 

28.3 

8.3 

3.2 

11.7 

3.3 

1.1 

.4 

.1 

.0 

6 

.0 

.6 

13.5 

27.5 

8.2 

3.1 

1 1.0 

3.2 

1.1 

.4 

.1 

.0 

7 

.0 

.7 

8.3 

26.7 

8. 1 

2.9 

10.5 

3.1 

1.0 

.4 

.1 

.0 

8 

.0 

.7 

6.4 

25.7 

7.9 

2.8 

10.0 

3.0 

1. 

.3 

.1 

.0 

9 

.0 

.7 

5.3 

24.8 

7.6 

2.7 

9.6 

2.9 

.9 

.3 

.1 

.0 

10 

.0 

.7 

4.6 

23.8 

7.4 

2.6 

9.1 

2.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

11 

.0 

.7 

4.2 

22.8 

7.2 

2.5 

8.7 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

12 

.0 

.7 

4.0 

21.9 

6.9 

2.4 

fi.3 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

13 

.0 

.7 

3.8 

20.9 

6.7 

8.5 

8.0 

2.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

14 

.0 

.7 

3.7 

20.0 

6.4 

2.7 

7.7 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

15 

.0 

.6 

3.6 

19.0 

6.2 

2.3 

7.3 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

16 

.0 

17.5 

3.4 

18.1 

6.0 

2.2 

7.0 

2.2 

.7 

.3 

.1 

.0 

17 

.0 

3.6 

3.4 

17.3 

5.8 

2.2 

6.8 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

18 

.0 

.7 

3.3 

16.4 

5.6 

2. 1 

6.5 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

.0 

19 

.0 

.7 

3.2 

15.6 

6.1 

2.0 

6.2 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

.0 

20 

.0 

.7 

3.1 

14.9 

5.6 

1.9 

6.0 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

21 

.0 

.8 

148.3 

14.2 

5.0 

1.9 

5.7 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

22 

.0 

.8 

341.3 

13.5 

4.9 

1 .8 

5.5 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

23 

.0 

.7 

210.7 

12.9 

4.7 

1.7 

5.3 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

24 

.0 

6.2 

210.0 

12.3 

4.5 

1.7 

5. 1 

1 .6 

.6 

.2 

.1 

.0 

25 

.0 

5.9 

284.7 

11 .7 

4.4 

1 .6 

4.9 

1.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

26 

.0 

.8 

148.4 

11.2 

4.2 

1.6 

4.7 

5.9 

.5 

.2 

. 1 

.0 

27 

.0 

.8 

102.4 

10.7 

4.0 

1.5 

4.5 

1.7 

.5 

.2 

.1 

.0 

28 

.0 

2.5 

74.2 

10.2 

3.9 

22.1 

4.3 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

29 

24.0 

5.5 

57.0 

9.7 

— 

47.7 

4.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

30 

80.8 

.9 

46.4 

9.3 


52.5 

4.0 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

31 

22.5 


39.6 

8.9 


23.2 


1.3 


.2 

.1 


TOTAL 

128. 

58. 

1849. 

596. 

193. 

218. 

242. 

77. 

24. 

9. 

3. 

l. 

IN/AREA .167 

.075 

2.41 

.778 

.252 

.284 

.316 

. 100 

.031 

.011 

.004 

.001 

WATER 

YEAR 1945- 

46 

AC 

-FT 6727. 


INCHES/AREA 

4.43 






COYOTE RIVER 

NEAR 

METCALF 

ROAD, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOUD CCNTRCL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED 

OAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1946- 

47 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

4. 1 

4.4 

3.6 

13.3 

6.5 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

4.0 

4.3 

3.6 

20.9 

6.4 

2.2 

.7 

.3 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

3.9 

4.2 

3.5 

34.8 

6.3 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

3.8 

4.1 

3.4 

22.1 

6.3 

2.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

10.8 

4.0 

3.4 

16.9 

6. 1 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

.0 

6 

.0 

.0 

20.3 

3.9 

3.3 

14.3 

6.0 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

5.9 

3.8 

3.2 

12.7 

5.8 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

5.0 

3.7 

3.2 

11.5 

5.6 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

5.1 

3.6 

26.3 

10.7 

5.3 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

5.0 

3.5 

14.4 

10.9 

5.1 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

11 

.0 

.0 

5.0 

3.4 

7.4 

10.1 

4.9 

1.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

4.9 

3.2 

84.4 

9.7 

4.7 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

2. 1 

4.9 

3.1 

62.4 

9.4 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

14 

.0 

.3 

4.8 

3.0 

38.9 

9.1 

4.4 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

4.7 

2.9 

27.8 

8.8 

4.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

4.6 

2.8 

21.2 

8.5 

4. 1 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

17 

.0 

.0 

4.5 

2.7 

17.2 

8.1 

3.9 

1.3 

.4 

.2 

.1 

.0 

18 

.0 

.0 

4.4 

2.6 

14.7 

7.8 

3.8 

1.3 

.4 

.2 

.1 

.0 

19 

.0 

135.2 

4.3 

2.5 

13.1 

7.5 

3.6 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

20 

.0 

32.0 

4. 1 

2.4 

12.0 

7.2 

3.5 

1.2 

.4 

.1 

.1 

.0 

21 

.0 

1. 

4.0 

2.4 

11.2 

6.9 

3.4 

1 . 1 

.4 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

26.9 

3.9 

2.3 

10.6 

6.6 

3.2 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

84.3 

3.8 

2.2 

10. 1 

6.4 

3.1 

1.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

14.3 

9.3 

2.1 

9.6 

6.1 

3.0 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

9.6 

5.6 

2.0 

9.2 

5.9 

2.9 

1. 

.3 

. 1 

.0 

.0 

26 

.0 

7.2 

4.0 

2.0 

8.8 

5.6 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

5.8 

4.2 

1.9 

8.4 

6.1 

2.7 

3.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

5.0 

4.3 

40.6 

8.1 

22.0 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

4.5 

4.4 

5.6 

— 

7.6 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

4.2 

4.4 

3.9 


13.2 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


4.4 

3.7 


6.S 


.8 


.1 

.0 


TOTAL 

. 

333. 

166. 

137. 

443. 

347. 

130. 

47. 

15. 

. 5. 

2. 

0 

IN/AREA 

001 

.434 

.217 

. 179 

.578 

.454 

. 169 

.061 

.019 

.007 

.002 

.001 


WATER YEAR 1946-47 


AC-FT 3219. 


INCHES/AREA 2.12 



















COYOTE 

RIVER NEAR 

METCALF 

ROAO, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 


WATER 

YEAR 1951- 

52 

DISCHARGE 

IN CUSIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

54.4 

14.3 

52.7 

12.5 

22.5 

5.6 

1.6 

.5 

.2 

.1 

2 

.0 

.0 

4.9 

13.0 

47.3 

12.0 

21.3 

5.4 

1 .5 

.5 

.2 

.1 

3 

.0 

.0 

25. 1 

12.1 

42.7 

11.4 

20. 1 

5.2 

1.5 

.5 

.2 

.1 

4 

.0 

.0 

38.6 

11 .5 

40.2 

10.9 

19.1 

4.9 

1 .4 

.5 

.2 

.1 

5 

.0 

.0 

15.7 

11.0 

37.9 

10.5 

18.1 

4.7 

1 .4 

.5 

.2 

.1 

6 

.0 

.0 

6.6 

19.9 

35.8 

24.4 

17.1 

4.5 

1.3 

.5 

.2 

.1 

7 

.0 

.0 

5.3 

15.2 

33.7 

20.7 

30.9 

4.3 

1.3 

.4 

.2 

.1 

8 

.0 

.0 

4.7 

22.2 

31.8 

14.7 

16.3 

4.2 

1.2 

.4 

.1 

.1 

9 

.0 

.0 

4.3 

14.2 

30.1 

13.9 

17.1 

4.0 

1.2 

.4 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

4.0 

13.3 

28.5 

13.3 

24.2 

3.8 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

11 

.0 

.0 

3.9 

78.5 

26.9 

12.9 

14.2 

3.7 

1.1 

.4 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

3.8 

473.2 

25.5 

12.6 

13.5 

3.5 

1.1 

.4 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

3.7 

240.6 

24.3 

12.5 

14.0 

3.4 

1.0 

.4 

. 1 

.0 

14 

.0 

.0 

3.6 

367.8 

23.2 

109.7 

12.8 

3.3 

1. 

.3 

. 1 

.0 

15 

.0 

.0 

3.5 

270.5 

22.1 

213.8 

11.9 

3.1 

1. 

.3 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

3.4 

185.5 

21.0 

119.7 

11.3 

3.0 

.9 

.3 

. 1 

.0 

17 

.0 

.0 

3.4 

161.5 

20.0 

85.9 

10.3 

2.9 

.9 

.3 

. 1 

.0 

18 

.0 

.0 

3.3 

116.1 

19.1 

84.6 

1C.3 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

.0 

19 

.0 

13.9 

3.2 

93.9 

18.3 

69.6 

9.8 

2.7 

.8 

.3 

. 1 

.0 

20 

.0 

44.0 

3.2 

81.0 

17.6 

56.3 

9.3 

2.6 

.8 

.3 

. 1 

.0 

21 

.0 

6.6 

3. 1 

71.6 

17.2 

48.6 

8.9 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

.0 

22 

.0 

.3 

3. ! 

64.8 

16.7 

43.4 

8.5 

2.4 

.7 

.3 

.1 

.0 

23 

.0 

.2 

3.0 

59.4 

16.3 

39.6 

6. 1 

2.3 

.7 

.3 

. 1 

.0 

24 

14.9 

.2 

2.9 

90.8 

15.9 

36.6 

7.7 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

.0 

25 

6.0 

.3 

5.0 

154.3 

15.4 

34.2 

7.4 

2.1 

.7 

.2 

. ! 

.0 

26 


.3 

28.5 

1Q4.4 

14.9 

32. 1 

7.0 

2.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

27 

.0 

.3 

4.3 

85.7 

14.3 

30.2 

6.7 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

28 

.0 

.4 

58.8 

73.4 

13.7 

28.4 

6.4 

1 .9 

.6 

.2 

. ) 

.0 

29 

.0 

.4 

31.4 

64.6 

13.1 

26.8 

6. 1 

1 .8 

• 6 

.2 

.1 

.0 

30 

.0 

1 .2 

23.8 

58.0 


25.3 

5.9 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

31 

.0 


16.7 

52.8 


23.8 


1 .7 


.2 

. 1 


TOTAL 

21. 

68. 

379. 

3095. 

736 

1291. 

397. 

0 

30. 

10. 

4. 

1. 

IN/AREA .028 

.089 

.495 

4.04 

.96 

1.69 

.518 

.130 

.039 

.014 

,005 

.002 

HATER 

YEAR 195i- 

52 

AC- 

-FT 12145 


INCHES/AREA 

8.01 






COYOTE RIVER NEAR METCALF ROAD, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1952-53 DISCHARGE IN CUSIC FEET PER SECOND 

OAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 74.7 5.2 8.2 2.7 2.3 1.4 .4 .1 .1 .0 

2 .0 .0 13.4 5.2 7.8 2.6 2.2 1.1 .4 .1 .1 .0 

3 .0 .0 .6 5.2 7.5 2.5 2.1 1.1 .4 .1 .0 .0 

4 .0 .0 .5 5.2 7.2 2.4 2.1 1.1 .4 .1 .0 .0 

5 .0 .0 21.2 5.2 6.9 2.3 2.0 1.0 .4 .1 .0 .0 

6 .0 .0 3.7 17.8 6.6 2.3 1.9 1.0 .3 .1 .0 .0 

7 .0 .0 93.5 33.8 6.4 2.2 1.9 1. .3 .1 .0 .0 

8 .0 .0 14.1 38.7 6.1 2.1 1.8 .9 .3 .1 .0 .0 

9 .0 .0 8.4 34.3 5.9 2.0 1.8 .9 .3 .1 .0 .0 

10 .0 .0 6.5 21.1 5.6 17.3 6.8 .9 .3 .1 .0 .0 

11 .0 .0 5.4 17.7 5.4 2.8 1.7 .8 .3 .1 .0 .0 

12 .0 .0 4.8 15.6 5.2 2.1 1.6 .8 .3 .1 .0 .0 

13 .0 .6 4.4 14.5 5.0 2.1 1.5 .8 .3 .1 .0 .0 

14 .0 29.9 4.1 14.0 4.8 2.1 1.5 .8 .3 .1 .0 .0 

15 .0 30.5 3.9 13.7 4.6 2.0 1.4 .7 .3 .1 .0 .0 

16 .0 .9 3.7 13.5 4.4 2.0 1.4 .7 .2 .1 .0 .0 

17 .0 .1 3.6 13.2 4.3 1.9 1.3 .7 .2 .1 .0 .0 

18 .0 .1 3.4 13.0 4.1 1.8 1.3 .7 .2 .1 .0 .0 

19 .0 .2 14.8 12.6 4.0 38.7 1.2 .6 .2 .1 .0 .0 

20 .0 .2 9.0 12.3 3.8 7.5 1.2 .6 .2 .1 .0 .0 

21 .0 .2 3.4 12.0 3.7 2.7 1.1 .6 .2 .1 .0 .0 

22 .0 .2 3.4 11.7 3.5 2.8 1.1 .6 .2 .1 .0 .0 

23 .0 .2 3.3 11.4 3.4 2.8 1.1 .6 .2 .1 .0 .0 

24 .0 .2 3.3 11.0 3.3 2.9 1.0 .5 .2 .1 .0 .0 

25 .0 .2 3.2 10.6 3.1 2.8 1. .5 .2 .1 .0 .0 

26 .0 .2 3.3 10.3 3.0 2.8 1. 2.7 .2 .1 .0 .0 

27 .0 .2 15.9 9.9 2.9 2.7 30.1 1.8 .2 .1 .0 .0 

28 .0 .2 6.1 9.6 2.8 2.7 2.6 .5 .2 .1 .0 .0 

29 .0 .2 3.5 9.2 - 2.6 1.1 .5 .2 .1 .0 .0 

30 .0 .2 19.0 8.8 2.5 3.7 .4 .2 .1 .0 .0 

31 .0 6.3 8.5 2.4 .4 .1 .0 

TOTAL . 64. 364. 425. 140. 131. 83. 27. 8. 3. 1. 

IN/AREA .001 .084 .475 .555 .182 .171 .108 .035 .010 .004 .001 .000 

WATER YEAR 1952-53 AC-FT 2468. INCHES/AREA 1.63 










COYCTE RIVER NEAR 

METCALF 

ROAD, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 


WATER 

YEAR 1953- 

54 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.2 


1.4 

4.3 

5.3 

2. 1 

.7 

.3 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

.2 

. 1 

1 .4 

4.2 

5.3 

2.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.1 

. 1 

1.4 

4.0 

5.2 

2.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 


1.4 

3.9 

5. 1 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.1 


1.4 

3.7 

5.0 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

. 1 

.0 

1.3 

3.6 

4.9 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

7 

.0 

.0 

. 1 

3.6 

1.3 

3.5 

4.8 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

. 1 

.1 

1.3 

5.6 

4.7 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

. 1 

.0 

1.2 

14.9 

4.5 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

.0 

10 

.0 

.7 

. I 

.0 

1 .2 

3.8 

4.4 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

1 1 

.0 

. 1 

.1 

.0 

1.2 

3.4 

4.2 

1 .5 

.5 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

.1 

.0 

6.7 

3.5 

4. 1 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

13 

.0 

1.9 

.1 

.0 

71.3 

3.5 

3.9 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

14 

.0 

48.7 

.1 

.0 

17.7 

3.4 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

1.3 

. 1 

.0 

5.4 

3.4 

3.6 

1.3 

.4 

.2 

.1 

.0 

16 

.0 

. 1 

. 1 

9.2 

4.4 

16.9 

3.5 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

17 

.0 

.1 

.1 

97.5 

19.6 

4.4 

3.4 

1.2 

.4 

.1 

.1 

.0 

18 

.0 

. 1 

. 1 

3.1 

19.1 

3.7 

3.2 

1.2 

.4 

.1 

. 1 

.0 

19 

.0 

. 1 

. 1 

.7 

8.3 

12.3 

3. 1 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

.o ; 

20 

.0 

. 1 

.1 

.7 

7.0 

4.8 

3.0 

1 . 1 

.4 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.1 

.1 

.7 

6.2 

4.6 

2.9 

1.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.2 

.1 

.7 

5.7 

4.8 

2.8 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

.0 

23 

.0 

.2 

.1 

.8 

5.4 

4.9 

2.7 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.2 

. 1 

12.4 

5.2 

5.0 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.2 

.1 

4.2 

5.0 

5.0 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.2 

. 1 

1.2 

4.8 

5.0 

2.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.2 

.1 

1.3 

4.6 

5.0 

15. 1 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

28 

.0 

.2 

.1 

1.4 

4.4 

4.9 

4.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.2 

. 1 

l .4 

— 

19.4 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.2 

. 1 

1.4 


11.6 

2.2 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


. 1 

1.4 


5.3 


.7 


.1 

.0 


TOTAL 

. 

55. 

3. 

143. 

215. 

186. 

125. 

40. 

14. 

5. 

2. 

o i 

IN/AREA 

.000 

.071 

.004 

. 186 

.281 

.243 

.163 

.053 

.018 

.007 

.002 

.001 

WATER YEAR 

1953- 

54 

AC- 

FT 1561. 


INCHES/AREA 

1.03 






COYOTE RIVER NEAR 

METCALF 

ROAD, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1954- 

55 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECONO 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

2.4 

6.9 

3.0 

8.4 

1.7 

1.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

43.9 

2.0 

3.0 

6.8 

1.6 

1.0 

.4 

. 1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

2.3 

1.7 

3.0 

5.8 

1.6 

1. 

.3 

. 1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.8 

1.7 

3.0 

S.2 

1.5 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.9 

1.7 

3.0 

4.8 

1.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

1.7 

1.6 

2.9 

4.5 

1.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

1.2 

1.6 

2.9 

4.3 

1.4 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

8 

.0 

6.5 

1.3 

1.5 

2.8 

4.1 

1.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

16.5 

35.1 

9.0 

2.7 

3.9 

1.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.4 

11.6 

11.7 

2.6 

3.7 

1.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.9 

3.0 

1 .7 

2.6 

3.6 

1.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.8 

2.8 

1.6 

2.5 

3.5 

1.2 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

2.7 

1.6 

2.4 

3.4 

1.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

2.6 

1.6 

2.3 

3.3 

1.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

64.8 

2.6 

2.5 

2.2 

3.1 

1.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

5.0 

2.5 

4.0 

2.1 

3.0 

1.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.3 

2.5 

2.3 

3.9 

2.9 

1. 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.3 

2.5 

26.9 

2.1 

2.8 

.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

19 

.0 

.3 

2.5 

4.4 

2.0 

2.7 

.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.4 

2.5 

2.7 

1 .9 

2.6 

.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

21 

.0 

.4 

2.4 

2.7 

1.8 

2.5 

31.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.4 

2.4 

2.8 

1.8 

2.4 

4.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.4 

2.3 

2.9 

1.7 

2.3 

1.0 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.4 

2.2 

2.9 

1.7 

2.3 

1.0 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

2S 

.0 

.4 

2.2 

2.9 

2.3 

2.2 

6.0 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

26 

.0 

.4 

2. 1 

2.9 

13.5 

2. 1 

3.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.4 

2. 1 

2.9 

58.8 

2.0 

1. 1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.4 

2.0 

2.9 

11.6 

2.0 

1.1 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.4 

1.9 

2.9 

— 

1.9 

1.1 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.4 

1.9 

5.3 


1.8 

1.1 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


1.8 

4.0 


1.8 


.4 


.0 

.0 


TOTAL 

# 

101. 

151. 

124. 

146. 

106. 

76. 

21. 

7. 

3. 

0 


IN/AREA 

.000 

.131 

.197 

. 162 

.191 

. 138 

.100 

.027 

.009 

.003 

.001 

.000 


WATER YEAR 1954-55 


AC-FT 1455. 


INCHES/AREA 


96 










rnvnrp rtvfh NEAR 

METCALF 

ROAD, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

COYOTE RIVER NEAR 

METCALF 

ROAD, CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



HATER 

YEAR 1957 

-58 

DISCHARGE 

IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOH 



WATER YEAR 1959-60 

DISCHARGE IN 

CUBIC FEET PER 

5ECUND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 


JUL 

AUG 


SEPT 

DAY OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

1.4 

8.0 

65.3 

265.4 

23.0 

4.3 


1.2 

.4 



1 .3 

.1 

.0 

.0 

59.9 

4.4 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

8.1 

54.4 

52.9 

479.4 

21.6 

4.1 


1.2 

.4 



2 .2 

.1 

.0 

.0 

16.4 

4.3 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

1.5 

101.9 

44.7 

596.2 

20.3 

3.9 


1.1 

.4 


.1 

3 .2 

.1 

.0 

.0 

5.8 

4.1 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

1.5 

1.4 

51.5 

39.1 

327.1 

19.1 

3.8 


1.1 

.3 


.1 

4 .2 

.1 

.0 

.0 

4.7 

3.9 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

,0 

S 

.0 

.0 

8.5 

1.4 

48.7 

35.2 

250.9 

17.9 

3.6 


1.0 

.3 


.1 

5 .2 

.1 

.0 

.0 

6.9 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.1 

1.4 

30.3 

32.1 

268.7 

16.9 

3.4 


1. 

.3 



6 .2 

. 1 

.0 

.0 

4.2 

3.7 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

1 .4 

28.5 

29.7 

187.6 

15.9 

3.3 


1. 

.3 


II 

7 .2 

.1 

.0 

.0 

4.0 

3.5 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

1.4 

24.8 

27.8 

150. 1 

15.0 

3.1 


.9 

.3 


.1 

8 .2 

.1 

.0 

2.8 

29.8 

3.4 

1.1 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

6.1 

21.4 

26.2 

125.6 

14.1 

3.0 


.9 

.3 


.1 

9 .2 

.1 

.0 

25.4 

11.8 

3.3 

1.1 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

10 

1.3 

.0 

.0 

22.0 

20.0 

24.7 

108.8 

13.3 

2.9 


.9 

.3 


.1 

10 .2 

.1 

.0 

5.0 

16.4 

3.2 

1.0 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

11 

.1 

.0 

.0 

1.7 

19.1 

23.4 

96.7 

12.6 

2.7 


.8 

.3 



11 .2 

. 1 

.0 

1.8 

9.5 

3.0 

1.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

1.6 

36.8 

22.1 

87.5 

11.9 

2.6 


.8 

.3 



12 .2 

.1 

.0 

.6 

8.4 

2.9 

1. 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

1.6 

27.2 

20.9 

80.1 

11.3 

2.5 


.8 

.2 



13 .2 

.1 

.0 

.2 

7.8 

2.8 

.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

1.6 

23.7 

30.4 

74.0 

10.7 

2.4 


.7 

.2 



14 .2 

.1 

.0 

3.9 

7.5 

2.7 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

IS 

.0 

.0 

49.0 

1.6 

21.7 

61.7 

68.6 

10. 1 

2.3 


.7 

.2 



15 .2 

. 1 

.0 

.3 

7.2 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

44.6 

1.6 

20.3 

132.9 

63.8 

9.6 

2.2 


.7 

.2 


.1 

16 .2 

.1 

.0 

.3 

7.0 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

5.6 

1.6 

19.2 

76.8 

59.5 

9.1 

2.1 


.7 

.2 


.1 

17 .1 

.1 

.0 

.3 

6.8 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

17.6 

1.6 

82.6 

57.3 

55.5 

8.6 

2.0 


.6 

.2 


.1 

18 .1 

. 1 

.0 

.3 

6.6 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

1. 

1.6 

255.5 

45.4 

51.8 

8.1 

2.0 


.6 

.2 


.1 

19 .1 

.0 

.0 

.3 

6.4 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.7 

1.5 

132.5 

65.3 

48.4 

7.7 

1.9 


.6 

.2 


.1 

20 . 1 

.0 

.0 

.4 

6.3 

2.2 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.9 

1.5 

92.0 

142.5 

45.1 

7.3 

1.8 


.6 

.2 


.1 

21 .1 

.0 

.0 

14.0 

6.1 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

1.0 

1.5 

68.1 

135.3 

42.1 

10.8 

1.7 


.5 

.2 


.1 

22 .1 

.0 

.0 

4.8 

6.0 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

1.1 

1.4 

53.2 

94.0 

39.3 

7.4 

1.7 


.5 

.2 


.1 

23 .1 

.0 

2.2 

.5 

5.8 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

1.2 

31.0 

553.8 

74.2 

36.6 

6.4 

1 .6 


.5 

.2 


.1 

24 .1 

.0 

1.4 

27.9 

5.6 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

1.3 

6.8 

533.1 

61.9 

34.2 

6.0 

1.5 


.5 

.2 


.1 

25 .1 

.0 

.0 

11.3 

5.4 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

1.3 

97.9 

171.7 

53.8 

31.9 

5.8 

1.5 


.5 

.2 


.1 

26 .1 

.0 

.0 

1. 

5.2 

1 .8 

1.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

1.4 

29.3 

116.9 

68.5 

29.9 

5.5 

1.4 


.5 

.2 


.1 

27 .1 

.0 

.0 

1.0 

5.0 

2.0 

9.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

1.4 

18.8 

85.1 

55.4 

27.9 

5.2 

1.4 


.4 

.1 


.1 

28 .1 

.0 

.0 

1.1 

4.8 

4.3 

1.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

1.4 

15.1 

—- 

49.6 

26.2 

5.0 

1.3 


.4 

.1 


.0 

29 .1 

.0 

.0 

1.2 

4.6 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

1.4 

14.4 


76.9 

24.5 

4.7 

1.3 


.4 

. 1 


.0 

30 .1 

.0 

.0 

1.3 


1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


1.4 

9.3 


60.0 


4.5 



.4 

.1 



31 .1 


.0 

1.3 


1.5 


.2 


.0 

.0 


TOTAL 

2. 


142. 

289. 

2702. 

1786. 

3783. 

345. 

73. 


22. 

7. 


2. 

TOTAL 5. 

2. 

4. 

107. 

282. 

86. 

38. 

10. 

4. 

1. 

. 

. 

IN/AREA 

.002 

.000 

.186 

.377 

3.53 

2.33 

4.94 

.451 

.096 


.029 

.010 


.003 

IN/AREA .006 

.002 

.006 

. 140 

.368 

. 112 

.049 

.014 

.005 

.002 

.001 

.000 

HATER YEAR 

1957- 

58 

AC- 

-FT 18128. 

INCHES/AREA 

11.95 







WATER YEAR 1959- 

60 

AC- 

FT 1068. 

INCHES/AREA 

• 70 





COYOTE RIVER NEAR 

METCALF 

ROAD, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL ANC 

HATER 

DISTRICT 

COYCTE RIVER NEAR 

METCALF 

ROAD, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CGNTROL AND 

HATER DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



HATER 

YEAR 1956 

-59 

DISCHARGE 

IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



HATER YEAR 1960- 

61 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 


JUL 

AUG 


SEPT 

DAY OCT 

NCJV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.6 

28.1 

6.5 

2.0 

.7 


.2 

.1 


.0 

1 .0 

.0 

23.3 

.4 

.3. 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.3 

26.9 

6.2 

1.9 

.6 


.2 

.1 


.0 

2 .0 

.0 

5.1 

.4 

4.6 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.1 

25.6 

6.0 

1.9 

.6 


.2 

. 1 


.0 

3 .0 

.0 

.6 

.4 

.7 

.3 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.9 

24.4 

5.7 

1.8 

.6 


.2 

.1 


.0 

4 .0 

.0 

.6 

.4 

.4 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

72.6 

5.7 

23.2 

5.5 

1.7 

.6 


.2 

.1 


.0 

5 .0 

.0 

.6 

.3 

.4 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

63.8 

5.5 

22.0 

5.3 

1.7 

.5 


.2 

.1 


.0 

6 .0 

.0 

.7 

.3 

.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

2.2 

5.3 

21.0 

5.1 

1.6 

.S 


.2 

.1 


.0 

7 .0 

.0 

.7 

.3 

.5 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

4.8 

5.1 

19.9 

4.8 

1.5 

.5 


.2 

.1 


.0 

8 .0 

.0 

.7 

.3 

.5 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

181 .6 

4.9 

18.9 

4.7 

1.5 

.5 


.2 

. 1 


.0 

9 .0 

.0 

.7 

.3 

.5 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

103.4 

22.9 

18.0 

4.5 

1.4 

.5 


.2 

. 1 


.0 

10 .0 

.0 

.7 

.3 

.5 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 1 

.0 

.0 

.0 

45.8 

20.2 

17.1 

4.3 

1.4 

.5 


.2 

.1 


.0 

1 1 .0 

.0 

.7 

.3 

.4 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

41.2 

8.7 

16.3 

4.1 

1.3 

• .4 


.2 

.1 


.0 

12 .0 

7.7 

.7 

.3 

.4 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

26.7 

7.7 

15.5 

4.0 

1.3 

.4 


.2 

.1 


.0 

13 .0 

24.4 

.7 

.3 

.4 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

19.5 

7.4 

14.8 

3.8 

1.2 

.4 


.2 

.1 


.0 

14 .0 

1.6 

.7 

.3 

.4 

1.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

15.5 

40.9 

14.1 

3.7 

1.2 

.4 


.1 

.1 


.0 

15 .0 

.1 

.7 

.2 

.4 

20.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

13.1 

490.9 

13.4 

3.5 

1.2 

.4 


.1 

.0 


.0 

16 .0 


.7 

.2 

.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

11.5 

202.1 

12.8 

3.4 

1.1 

.4 


.1 

.0 


.0 

17 .0 

. l 

.6 

.2 

.4 

4.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

10.5 

173.9 

12.2 

3.2 

1.1 

.4 


.1 

.0 


93.7 

18 .0 


.6 

.2 

.4 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

9.8 

103.1 

11.6 

3. 1 

1.0 

.4 


.1 

.0 


17.9 

19 .0 


.6 

.2 

.4 

.3 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

9.3 

74.9 

11.1 

3.0 

1. 

.3 


.1 

.0 


.4 

l 20 .0 


.6 

.2 

.4 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

8.8 

85.0 

10.6 

2.9 

1. 

.3 


.1 

.0 


.2 

\ 21 .0 


.6 

.2 

.4 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

8.5 

54.9 

10.1 

2.8 

.9 

.3 


.1 

.0 


.3 

i 22 .0 


.6 

.2 

.4 

.3 

8.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

8.1 

45.6 

9.7 

2.7 

.9 

.3 


.1 

.0 


.3 

23 .0 


.5 

.2 

.4 

.3 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

7.8 

39.9 

9.2 

2.6 

.9 

.3 


.1 

.0 


.3 

24 .0 


.5 

.2 

.3 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

11.3 

36.1 

8.8 

2.5 

.8 

.3 


.1 

.0 


.3 

\ 25 .0 

1.5 

.5 

9.5 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

1.2 

7.8 

33.4 

8.4 

6.1 

.8 

.3 


.1 

.0 


.3 

26 .0 

36.3 

.5 

13.3 

.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

12.8 

7.4 

31.3 

8.1 

2.4 

.8 

.3 


.1 

.0 


.3 

27 .0 

.7 

.5 

.4 

.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.2 

7.3 

29.6 

7.7 

2.2 

.8 

.3 


.1 

.0 


.3 

28 .0 

.2 

.4 

.2 

.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

7.1 

-— 

7.4 

2.2 

.7 

.2 


.1 

.0 


.3 

29 .0 

.2 

.4 

.8 

— 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

6.9 


7.1 

2. 1 

.7 

.2 


.1 

.0 


.3 

30 .0 

.3 

.4 

.6 


.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

6.8 


6.8 


.7 



.1 

.0 



3! .0 


.4 

.3 


.3 


.0 


.0 

.0 


TOTAL 

0 


14. 

719. 

1560. 

461. 

119. 

38. 

12. 


5. 

2. 


115. 

TOTAL 

74. 

46. 

32. 

16. 

34. 

13. 

2 

0 


. 

. 

IN/AREA 

.001 

.000 

.019 

.939 

2.04 

.602 

.155 

.049 

.016 


.006 

.002 


.150 

IN/AREA .000 

.096 

.060 

.042 

.021 

.045 

.018 

.003 .001 

.000 

.000 

.000 

HATER YEAR 

1958- 

59 

AC 

-FT 6031. 

INCHES/AREA 

3.98 







HATER YEAR 1960 

-61 

AC 

-FT 432. 

INCHES/AREA 

.29 



















COYOTE RIVER NEAR 

METCALF 

ROADf 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1961- 

62 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

0EC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

12.0 

.3 

.6 

24.7 

13.0 

3.4 

1.1 

.4 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

4.9 

.3 

.6 

32.6 

12.4 

3.3 

1.0 

.4 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.9 

.3 

.6 

28.5 

11.8 

3.2 

1. 

.3 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

.4 

.3 

.6 

26.9 

11.2 

3.1 

1. 

.3 

. 1 

.0 

5 

.0 

.0 

.4 

.3 

.6 

61.9 

10.7 

2.9 

.9 

.3 

.! 

.0 

6 

.0 

.0 

.5 

.3 

.6 

251.3 

1C.2 

2.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

.5 

.3 

9.2 

144.6 

9.7 

2.7 

.9 

.3 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

.5 

.3 

1.1 

100.6 

9.3 

2.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.6 

.3 

189.9 

76.3 

8.9 

2.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

.6 

.2 

122.5 

60.9 

8.5 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

11 

.0 

.0 

.6 

.2 

53.0 

51.0 

8.1 

2.3 

.7 

.3 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

.6 

.2 

33.2 

44.2 

7.7 

2.2 

.7 

.3 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

.6 

.2 

80.7 

39.4 

7.4 

2.2 

.7 

.2 

.1 

.0 

14 

.0 

.0 

.6 

.2 

93.1 

35.8 

7.1 

2.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

.6 

.2 

449.8 

32.9 

6.8 

2.0 

.6 

.2 

. 1 

.0 

16 

.0 

.0 

.5 

.2 

221.1 

30.6 

6.5 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

17 

.0 

.0 

.5 

.2 

131.7 

28.6 

6.2 

1 .9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

18 

.0 

.0 

.5 

.2 

91.8 

26.8 

5.9 

1 .8 

.6 

.2 

.1 

.0 

19 

.0 

.0 

.5 

16.4 

66.8 

25.2 

5.7 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

20 

.0 

18.8 

.5 

27.8 

51.9 

23.8 

5.4 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

.0 

21 

.0 

.6 

.5 

2.3 

42.8 

22.5 

5.2 

1 .6 

.5 

.2 

.1 

.0 

22 

.0 

.0 

.5 

.8 

37.1 

31.7 

5.0 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

23 

.0 

.0 

.5 

.4 

33.3 

21.4 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

24 

.0 

.0 

.4 

.5 

30.7 

19.5 

4.6 

1 .4 

.5 

.2 

.1 

.0 

25 

.0 

2.3 

.4 

.5 

29.0 

18.5 

4.4 

1 .4 

.5 

.2 

.1 

.0 

26 

.0 

.7 

.4 

.5 

27.7 

17.6 

4.2 

1.3 

.4 

.2 

.1 

.0 

27 

.0 

.0 

.4 

.6 

26.6 

16.7 

4. 1 

1 .3 

.4 

.2 

. 1 

.0 

28 

.0 

.0 

.4 

.6 

25.5 

15.9 

3.9 

1.2 

.4 

.1 

.1 

.0 

29 

.0 

8.5 

.4 

.6 

— 

15.1 

3.7 

1.2 

.4 

.1 

.1 

.0 

30 

.0 

38.5 

.4 

.6 


14.4 

3.6 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.3 

.6 


13.7 


1.1 


.1 

.0 


TOTAL 

. 

70. 

31. 

57. 

1852. 

1353. 

216. 

63. 

20. 

7. 

3. 

0 

IN/AREA 

.000 

.091 

• 04 1 

.074 

2.42 

1.77 

.282 

.083 

.026 

.009 

.003 

.001 

WATER YEAR 

1961- 

62 

AC- 

•FT 7273. 

INCHES/AREA 

4. 79 






COYOTE 

RIVER NEAR 

METCALF 

ROAD. 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1962- 

63 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

2.9 

1.0 

1.3 

594.9 

17.1 

16.9 

15.5 

4.0 

1.3 

.4 

.1 

2 

.0 

2.8 

1. 

1.3 

329.2 

16.3 

16.2 

14.8 

3.8 

1.2 

.4 

.1 

3 

.0 

2.7 

.9 

1.2 

208.9 

15.5 

15.5 

14.1 

3.7 

1.2 

.4 

. 1 

4 

.0 

2.6 

.9 

1.2 

136.9 

14.7 

14.8 

13.4 

3.5 

1.1 

.4 

.1 

5 

.0 

2.5 

.9 

1.2 

93.3 

14.0 

14.1 

12.8 

5.4 

1.1 

.4 

.1 

6 

.0 

2.4 

.8 

1.1 

66.9 

13.4 

23.4 

12.2 

3.2 

1.1 

.4 

.1 

7 

.0 

2.3 

.8 

1.1 

50.6 

12.7 

19.6 

11.6 

3.1 

1.0 

.3 

.1 

8 

.0 

2.3 

.8 

1.0 

40.4 

12.2 

13.8 

11.1 

3.0 

1. 

.3 

. 1 

9 

.0 

2.2 

.8 

1.0 

45.8 

11.6 

13.5 

10.6 

2.9 

1. 

.3 

.1 

10 

.0 

2.1 

.7 

1. 

48.7 

11.1 

16.6 

10.1 

2.8 

.9 

.3 

.1 

11 

17.5 

2.0 

.7 

.9 

36.3 

10.6 

14.1 

9.7 

2.7 

.9 

.3 

.1 

12 

37.1 

2.0 

.7 

.9 

33.7 

10.1 

13.6 

9.2 

2.6 

.9 

.3 

.1 

13 

249.5 

1.9 

.7 

.9 

50.2 

9.6 

13.3 

8.8 

2.5 

.8 

.3 

.1 

14 

118.3 

1.8 

.6 

.8 

36.9 

9.2 

60.3 

8.5 

2.4 

.8 

.3 

.1 

15 

43.4 

1.8 

12.0 

.8 

33.9 

8.8 

30.3 

8.1 

2.3 

.8 

.3 

.1 

16 

27.3 

1.7 

25.2 

.8 

31.8 

55.7 

25.4 

7.7 

2.2 

.7 

.3 

.1 

17 

18.0 

1.6 

7.7 

.8 

30.2 

21.1 

23.0 

7.4 

2.1 

.7 

.2 

.1 

18 

12.4 

1.6 

1.1 

.7 

29.0 

14.7 

21.5 

7. 1 

2.0 

.7 

.2 

.1 

19 

9. 1 

1.5 

1.2 

.7 

27.8 

13.3 

21.2 

6.8 

2.0 

.7 

.2 

.1 

20 

7.0 

1.5 

1.3 

.7 

26.6 

12.3 

26.5 

6.5 

1.9 

.6 

.2 

.1 

21 

5.8 

1.4 

1.4 

.7 

25.4 

11.6 

26.0 

6.2 

1.6 

.6 

.2 

.1 

22 

5.0 

1.4 

1.4 

.6 

24.3 

17.1 

22.8 

6.0 

1.8 

.6 

.2 

.1 

23 

4.5 

1.3 

1.5 

.6 

23. 1 

24.9 

21.9 

5.7 

1.7 

.6 

.2 

.1 

24 

4.2 

1.3 

1.5 

.6 

22.0 

12.6 

21.1 

5.5 

1.6 

.6 

.2 

.1 

25 

3.9 

1.2 

1.S 

.6 

21.0 

12.2 

20.2 

5.3 

1.6 

.5 

.2 

.1 

26 

3.7 

1.2 

1.5 

.6 

19.9 

12.0 

19.5 

5. 1 

1.5 

.S 

.2 

.1 

27 

3.5 

1.2 

1.5 

.5 

18.9 

26.8 

18.7 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

.1 

28 

3.3 

1.1 

1.4 

.5 

18.0 

45.6 

17.9 

4.7 

1.4 

.5 

.2 

.1 

29 

3.2 

1.1 

1.4 

3.4 

— 

20.7 

17. 1 

4.5 

1.4 

.5 

.2 

.1 

30 

3.1 

1.0 

1 .4 

453.1 


18.9 

16.3 

4.3 

1.3 

.5 

.2 

.1 

31 

3.0 


1.3 

946.4 


17.8 


4.1 


.4 

.2 


TOTAL 

583. 

54. 

76. 

1427. 

2125. 

524. 

615. 

262. 

72. 

24. 

8. 

3. 

IN/AREA 

.761 

.071 

.099 

1.86 

2.77 

.684 

.803 

.342 

.093 

.032 

.01 1 

.004 


WATER YEAR 1962-63 


AC-FT 11431 


INCHES/AREA 7.54 


SYNTHESIZED ST HE AMF LOW 
DRAINAGE AREA F 
COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE 

Record Site 
Latitude 37° 21,05' 

Longitude 121° 52, 35' 

At the intersection of Coyote River with Julian Street 
in San Jose. 

The drainage area is limited to the tributary area 
below the intersection of Metcalf Road and the Coyote 
River. 



Mean Annual Basin Precipitation 


14, 46 inches 


San Jose recording gage-index No. 782100 
Mean annual station precipitation-13. 15 inches 


Basin Precipitation Factor 


1.099 


Impervious Area 
36. 0 per cent 








PEAK FLOOD FLOWS 
Maximum-Water Year-Instantaneous 


DRAINAGE AREA F 
COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE 


Water 

Year 

Month 

Day 

Hour 

Flow 
in cfs 

1923-24 

Jan 

26 

1200 

95 

1924-25 

Nov 

9 

1200 

126 

1925-26 

Feb 

13 

0800 

176 

1926-27 

Feb 

3 

2200 

119 

1927-28 

Feb 

4 

0500 

108 

1928-29 

Nov 

13 

0400 

117 

1929-30 

Mar 

5 

1300 

120 

1930-31 

Jan 

1 

0800 

109 

1931-32 

Feb 

8 

2400 

164 

1932-33 

Jan 

27 

1800 

98 

1933-34 

May 

25 

2400 

137 

1934-35 

Apr 

3 

1300 

164 

1935-36 

Feb 

1 

1100 

152 

1936-37 

Mar 

21 

2000 

449 

1937-38 

F eb 

11 

1700 

207 

1938-39 

Mar 

9 

1200 

136 

1939-40 

Mar 

30 

1600 

177 

1940-41 

Apr 

4 

1800 

220 

1941-42 

Jan 

23 

2200 

293 

1942-43 

Jan 

21 

1700 

164 

I 943-44 

Feb 

19 

1300 

137 

I 944-45 

Oct 

31 

1600 

172 

1945-46 

Oct 

30 

0500 

100 

1946-47 

Dec 

6 

1300 

98 

1947-48 

Apr 

29 

2000 

151 

1948-49 

Dec 

26 

2000 

143 

1949-50 

Jan 

28 

0700 

76 

1950-51 

Nov 

18 

2400 

177 

1951-52 

Jan 

12 

1000 

337 

1952-53 

Dec 

1 

1900 

117 

1953-54 

Nov 

14 

0500 

184 

1954-55 

Jan 

18 

1100 

167 

1955-56 

Dec 

23 

0500 

339 

1956-57 

Jan 

13 

0300 

146 

1957-58 

Apr 

2 

2300 

214 

1958-59 

Sep 

18 

1700 

190 

1959-60 

Feb 

1 

1700 

94 

1960-61 

Nov 

26 

0600 

112 

1961-62 

Feb 

9 

1200 

146 

1962-63 

Oct 

13 

1800 

304 







COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE. CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1927- 

-28 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

day 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

J'JL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

4.4 

.0 

.3 

.3 

.6 

3.0 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.5 

.0 

.2 

6.9 

.6 

25.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.1 

.0 

.2 

39.5 

.6 

19.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.2 

65.3 

.5 

3.7 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.2 

10 

.5 

1.3 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.2 

2.0 

.5 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

• 2 

1.1 

.5 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.0 

.5 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

1.0 

2.0 

.2 

1.0 

.5 

1.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

2.1 

22.5 

.2 

1.0 

.4 

1.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.3 

3.0 

.2 

1.0 

.4 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

1.2 

.4 

.2 

1.0 

.4 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

14.3 

.1 

.2 

1.0 

.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

1.9 

.0 

.2 

1. 

.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.2 

.0 

.2 

1. 

.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.2 

1. 

.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.2 

.9 

.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.2 

.9 

.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.2 

.9 

.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

15.8 

.0 

.2 

.8 

.3 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

21.6 

.0 

.2 

.8 

• 3 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

2.6 

.0 

11.7 

.8 

.4 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.3 

.0 

14.4 

.8 

24.7 

.7 

-2 

.1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

2.6 

.7 

23.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

13.4 

.5 

.7 

3.1 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

2.2 

.0 

3.2 

.3 

.7 

1.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

1. 

.0 

.4 

.3 

.7 

29.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.1 

.0 

.1 

.3 

.6 

10.1 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

36.6 

10.3 

.6 

1.7 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

8.1 

.0 

11.0 

1.9 


.8 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

26.2 


1.4 

.5 


.6 


.2 


.0 

.0 


TOTAL 

38. 

67. 

95. 

47. 

144. 

105. 

73. 

9. 

3. 

1. 

. 

. 

IN/AREA 

.068 

.120 

.171 

.085 

.259 

.189 

.131 

.017 

.006 

.002 

.001 

.000 

WATER YEAR 

1927- 

28 

AC- 

-FT 1154 

. 

INCHES/AREA 

1.05 






COYOTE 

RIVER NEAR 

SAN JOSE 

. CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1928- 

29 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

aug 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.3 

1 . 

.9 

.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

8.1 

1. 

.8 

.5 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

22.8 

1. 

14.0 

.5 

6.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

3.0 

1 . 

7.4 

.5 

22.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.6 

1 . 

1.7 

.5 

7.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.3 

1 . 

1.1 

.4 

1.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.3 

1 . 

1.0 

.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.3 

.9 

1.0 

.4 

.5 

.2 

20.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.3 

.9 

1.0 

15.7 

.4 

.2 

40.6 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

32.9 

.9 

1.0 

52.8 

.4 

.2 

5.2 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

29.1 

.9 

1 . 

12.9 

.4 

.1 

.7 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

19.9 

25.9 

.9 

1. 

2.1 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

71.5 

16.1 

.8 

.9 

.9 

.4 

.1 

.1 

*0 

.0 

.0 

14 

.0 

87.2 

6.6 

.8 

.9 

.7 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

24.2 

1.5 

4.1 

.9 

.7 

.4 

.1 

4.5 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

3.0 

.9 

15.4 

.8 

.7 

.4 

.1 

8.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.5 

.9 

2.6 

.8 

.7 

.3 

.1 

l.Q 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.3 

.9 

1.0 

.8 

.7 

.3 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.3 

.9 

7.4 

.8 

.7 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.3 

.9 

7.5 

.7 

.7 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.3 

.9 

1.7 

.7 

.7 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.3 

.9 

1.0 

.7 

.6 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.3 

.9 

1. 

.7 

.6 

.3 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.3 

2.9 

1. 

.6 

.6 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.3 

4.1 

1. 

.6 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.3 

1.3 

1 . 

.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.3 

1.6 

1. 

.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.3 

6.2 

.9 

.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.3 

1.6 

.9 

— 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.3 

1.1 

.9 


.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


1. 

.9 


.5 


.1 


.0 

.0 


TOTAL 


210. 

175. 

62. 

43. 

99. 

47. 

4. 

82. 

0 

. 


IN/AREA 

.000 

.378 

.316 

.112 

.078 

.179 

.085 

.007 

• 147 

.001 

.000 

.000 


WATER YEAR 1928-29 


AC-FT 1435, 


INCHES/AREA 


1.30 






COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1931-32 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .1 1.3 17.0 4.3 1.3 .5 .2 .1 .0 .0 

2 .0 .0 .1 2.2 6.9 4.1 1.3 .4 .2 .1 .0 .0 

3 .0 .0 .1 1.5 2.9 3.9 1.2 16.2 .1 .1 .0 .0 

4 .0 .0 .1 1.5 2.5 3.8 1.2 9.9 .1 .0 .0 .0 

5 .0 .0 .1 1.5 2.4 3.6 1.2 1.5 .1 .0 .0 .0 

6 .0 .0 .1 1.5 32.0 3.5 1.1 .5 .1 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .1 1.5 19.5 3.3 1.1 .4 .1 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .1 1.5 65.2 3.2 1.0 .4 .1 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .1 1.5 92.9 3.1 1. .4 .1 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .1 1.5 37.3 3.0 1. .3 .1 .0 .0 .0 

11 .0 .0 17.1 1.5 24.9 2.8 .9 .3 .1 .0 .0 .0 

12 .0 .0 5.5 1.5 19.4 2.7 .9 .3 .1 .0 .0 .0 

13 .0 .0 22.3 1.5 15.9 2.6 .9 .3 .1 .0 .0 .0 

14 .0 36.1 51.5 5.4 13.3 12.4 .8 .3 .1 .0 .0 .0 

15 .0 40.4 6.3 75.2 11.5 6.2 .8 .3 .1 .0 .0 .0 

16 .0 5.8 .9 20.8 10.1 2.9 .8 .3 .1 .0 .0 .0 

17 .0 .7 .2 8.4 9.1 2.4 .7 .3 .1 .0 .0 .0 

18 .0 .1 .1 5.9 8.3 2.3 .7 .3 .1 .0 .0 .0 

19 .0 .0 .2 4.9 7.6 2.2 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

20 .0 .1 .8 4.2 7.1 2.1 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

21 .0 .1 5.0 3.8 6.7 2.0 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

22 .0 .1 3.9 3.5 6.3 2.0 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

23 .0 .1 5.9 3.2 5.9 1.9 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

24 .0 .1 60.1 3.0 5.6 1.8 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

25 .0 .1 33.6 2.8 5.4 1.7 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

26 .0 9.7 10.3 2.6 5.1 1.7 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

27 .0 4.5 6.2 2.5 4.9 1.6 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

28 .0 .6 1.8 2.4 4.6 1.6 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

29 .0 .1 1.3 2.3 4.4 1.5 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

30 .0 .1 1.2 2.1 1.4 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

31 .0 1.2 8.4 1.4 .2 .0 .0 

TOTAL . 99. 236. 181. 455. 93. 25. 35. 3. 1. 

IN/AREA .000 .178 .425 .326 .819 .168 .045 .064 .005 .002 .001 .000 

WATER YEAR 1931-32 AC-FT 2234. INCHES/AREA 2.03 


COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1932-33 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 l.l .2 7.4 1.3 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .1 .2 6.0 1.2 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .0 .2 5.0 1.2 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

4 .0 .0 .0 .2 4.3 1.1 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

5 .0 .0 .0 .2 3.8 1.1 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

6 .0 .0 .0 .2 3.4 1.1 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .0 .2 3.1 1.0 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .0 .2 2.9 1. .4 .2 .1 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .0 .2 2.7 .9 .4 .2 .1 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 .2 2.5 .9 .4 .1 .1 .0 .0 .0 

11 .0 .0 .0 .2 5.2 .9 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

12 .0 .0 .0 .2 13.7 10.3 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

13 .0 .0 .0 .2 3.6 6.9 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

14 .0 .0 .0 .1 2.3 1.6 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

15 .0 .0 .0 .1 2.1 .9 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

16 .0 .0 1.2 .1 2.0 10.3 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

17 .0 .0 6.3 .1 2.0 3.9 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

18 .0 .0 .8 24.6 1.9 1.2 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

19 .0 .0 18.7 39.1 1.8 .8 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

20 .0 .0 12.8 10.3 1.8 .8 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

21 .0 .0 22.8 5.5 1.7 .8 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

22 .0 .0 6.6 3.8 1.6 .7 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

23 .0 .0 35.6 26.8 1.6 .7 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

24 .0 .0 11.8 11.6 1.5 .7 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

25 .0 .0 1.5 15.0 1.5 .7 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

26 .0 .0 .3 2.6 1.4 .7 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

27 .0 .0 .2 41.7 1.4 .6 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

28 .0 .0 .2 28.8 1.3 13.8 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

29 .0 .1 .2 47-8 - 4.4 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

30 .0 2.8 .2 20.9 1.1 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

31 .0 .2 10.2 .6 .1 .0 .0 

TOTAL . 3. 121. 291. 90. 73. 11. 4. 1. 

IN/AREA .000 .005 .217 .525 .161 .132 .019 .007 .002 .001 .000 .000 

WATER YEAR 1932-33 AC-FT 1177. INCHES/AREA 1.07 



COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE* CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 

DAY OCT NOV DEC JAN 

1 .0 1.6 .0 16.5 

2 .0 .2 .0 4.0 

3 .0 .0 .0 .9 

4 .0 .0 .0 .5 

5 .0 .0 .0 .5 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
WATER YEAR 1933-34 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

•3 1*1 .4 4.4 .1 .0 .0 .0 

•3 1.1 .4 .8 .1 .0 .0 .0 

•3 1.1 .4 .2 .1 .0 .0 .0 

• 3 1.1 .4 .1 .6 .0 .0 .0 

•3 1-1 .4 .1 2.3 .0 .0 .0 


6 .0 .0 .0 .5 .3 

7 .0 .0 .0 .5 .2 

8 .0 .0 .0 .5 .2 

9 .0 .0 .0 .5 .2 

10 .0 .0 .0 .5 .2 

11 .0 .0 .3 .5 .2 

12 .0 .0 38.3 .5 .2 

13 .0 .0 31.4 .5 .2 

14 .0 .0 17.9 .5 .2 

15 .0 .0 13.2 .5 1.4 

16 -0 .0 3.5 .5 .8 

17 .0 .0 .5 .5 .2 

18 .0 .0 .2 .5 .2 

19 -0 .0 .2 .4 31.9 

20 .0 .0 .2 .4 9.9 

21 .0 .0 .2 .4 1.4 

22 .0 .0 .2 .4 2.0 

23 .0 .0 .2 .4 30.4 

24 .0 .0 .2 .4 29.4 

25 .0 .0 .2 .4 4.0 

26 .0 .0 .2 .4 28.0 

27 .0 .0 .2 .4 5.7 

28 .0 .0 .2 .3 1.6 

29 .0 .0 3.7 .3 - 

30 32.7 .0 32.4 .3 

31 13.5 12.2 .3 

TOTAL 46. 2. 155. 34. 150. 

IN/AREA .083 .004 .280 .061 .271 

WATER YEAR 1933-34 AC-FT 1049. 


1-1 .4 .1 .9 .0 .0 

1*1 .4 .1 .2 .0 .0 

1*0 .4 .1 .1 .0 .0 

1.0 .3 .1 .1 .0 .0 

1* .3 .1 .1 .0 .0 

*9 .3 .1 .1 .0 .0 

.9 .3 .1 .1 .0 .0 

*9 .3 .1 .1 .0 .0 

*9 .3 .1 .1 .0 .0 

•8 .3 .1 .1 .0 .0 

-8 .3 .1 .1 .0 .0 

*8 .3 .1 .0 .0 .0 

.7 .2 .1 .0 .0 .0 

•7 .2 .1 .0 .0 .0 

.7 .2 .1 .0 .0 .0 

.7 .2 .1 .0 .0 .0 

-6 .2 .1 .0 .0 .0 

-6 .2 .1 .0 .0 .0 

•6 .2 .1 .0 .0 .0 

-6 .2 29.7 .0 .0 .0 

.6 .2 5t>.7 .0 .0 .0 

.5 .2 6.8 .0 .0 .0 

•5 .2 .9 .0 .0 .0 

*5 .2 .2 .0 .0 .0 

.5 .2 .1 .0 .0 .0 

•5 .1 .0 .0 

25. 9. 102. 5. 0 

.045 .015 .184 .010 -001 .000 

INCHES/AREA .95 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.000 



m 


COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1935-36 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN F£6 MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 3.3 .0 .0 .1 93.6 7.1 2.9 .9 2.1 .1 .0 .0 

2 1.0 .0 .0 2.2 35.6 6.8 2.1 .8 .5 .1 .0 .0 

3 .1 .0 .0 4.1 4.6 6.5 18.5 .8 .3 .1 .0 .0 

4 .0 .0 .0 .5 1.0 6.3 22.6 .8 .3 .1 .0 .0 

5 .0 .0 .0 .1 .6 6.0 4.7 .8 .3 .1 .0 .0 

6 .0 .0 .O .1 .6 5.7 2.4 .7 .2 .1 .0 .0 

7 .0 .0 .0 .1 .6 5.5 2.1 .7 .2 .1 .0 .0 

8 .0 -0 .0 .1 .7 5.2 2.0 .7 .2 .1 .0 .0 

9 .0 .0 .0 16.3 .7 5.0 2.0 .7 .2 .1 .0 .0 

10 .0 .0 .0 3.6 2.3 4.8 1.9 .6 .2 .1 .0 .0 

11 16.2 .0 .1 14.3 61.5 4.6 1.8 .6 .2 .1 .0 .0 

12 7.9 .0 10.2 3.2 53.6 4.4 1.8 .6 .2 .1 .0 .0 

13 1. .0 1.6 .5 24.2 4.3 1.7 .6 .2 .1 .0 .0 

14 .1 .0 .2 .2 6.2 4.1 1.6 .5 .2 .1 .0 .0 

15 12.4 .0 .0 .2 3.8 3.9 1.6 .5 .2 .1 .0 .0 

16 4.2 .0 .0 .2 3.5 3.8 1-5 .5 .2 .1 .0 .0 

17 .5 .0 .0 .2 5.1 3.6 1.5 .5 .2 .1 .0 .0 

18 .1 .0 .0 .3 50.3 3.5 1.4 .5 .2 -1 .0 .0 

19 .0 .0 .0 .3 16.6 3.3 1.4 .5 .2 -1 .0 .0 

20 .0 .0 .0 .3 10.8 3.2 1.3 .4 .2 .1 .0 .0 

21 .0 .0 .0 .3 12.4 3.1 1.3 .4 .1 .1 .0 .0 

22 -0 .0 .0 .3 32.7 3.0 1.2 .4 .1 .1 .0 .0 

23 .0 .0 .0 .3 14.9 2.8 1.2 .4 .1 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .0 .3 10.3 10.5 1-1 .4 .1 .0 .0 .0 

25 .0 .0 .0 .3 11.1 5.4 1.1 .4 .1 .0 .0 .0 

26 .0 .0 .0 .3 9.0 2.9 1.1 .4 .1 .0 .0 .0 

27 .0 .0 .9 .3 8.2 2.5 1.0 .3 .1 .0 .0 .0 

28 .0 .0 .2 .3 7.8 2.4 1. 8.5 .1 .0 .0 .0 

29 .0 .0 27.3 .2 7.4 2.3 .9 2.3 .1 .0 .0 .0 

30 .0 .0 6.3 .2 12.7 .9 9.4 .1 .0 .0 .0 

31 .0 .8 .2 9.3 15.6 .0 .0 

TOTAL 47. . 48. 50. 490. 154. 87. 51. 8. 2. 0 

IN/AREA .085 .000 .086 .089 .881 .278 .158 .092 .014 .004 .001 .000 

WATER YEAR 1935-36 AC-FT 1857. INCHES/AREA 1.69 


COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1936-37 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1.4 .5 .2 .1 

1.4 .4 .1 .1 

1.3 .4 .1 .0 

1.3 .4 .1 .0 

1.2 .4 .1 .0 

6 .0 .0 .0 6.8 30.1 5.1 21.5 4.1 1.2 .4 .1 .0 

7 .0 .0 .0 1.4 14.1 4.9 17.5 3.9 1.1 .4 .1 .0 

8 .0 .0 .0 .8 8.8 4.7 16.3 3.8 1.1 .4 .1 .0 

9 .0 .0 .0 .8 7.4 4.5 17.0 3.6 1.0 .3 .1 .0 

10 .0 .0 .0 .8 6.6 4.3 14.5 3.4 1.0 .3 .1 .0 

11 .0 .0 .0 2.6 8.4 5.2 13.5 3.3 1. .3 .1 .0 

12 .0 .0 .0 3.8 7.4 43.0 12.7 3.2 .9 .3 .1 .0 

13 .0 .0 .0 1.2 49.1 28.7 12.0 3.0 .9 .3 .1 .0 

14 .0 .0 .0 .9 71.7 10.8 11.4 2.9 .9 .3 .1 .0 

15 .0 .0 43.0 .9 27.6 10.7 10.8 2.8 .8 .3 .1 .0 

16 .0 .0 18.4 .9 18.7 13.3 10.3 2.7 .8 .3 .1 .0 

17 .0 .0 2.2 .9 15.1 15.3 9.8 2.6 .8 .3 .1 .0 

18 .0 .0 .3 .9 12.8 17.5 9.3 2.5 .7 .3 .1 .0 

19 .0 .0 .1 1. 11.1 8.2 8.8 2.4 .7 .2 .1 .0 

20 .0 .0 .0 1. 9.9 6.9 8.4 2.3 .7 .2 .1 .0 

223.0 8.0 2.2 .7 .2 .1 .0 

234.9 7.7 2.1 .6 .2 .1 .0 

114.5 7.3 2.0 .6 .2 .1 .0 

175.8 7.0 1.9 .6 .2 .1 .0 

112.5 6.7 1.9 .6 .2 .1 .0 

26 .0 .0 22.4 1. 8.1 76.4 10.6 1.8 .6 .2 .1 .0 

27 .0 .0 42.7 .9 6.7 77.3 10.9 1.7 .5 .2 .1 .0 

28 .0 .0 10.4 7.0 6.4 64.5 6.4 1.7 .5 .2 .1 .0 

29 .0 .0 1.4 7.1 - 47.9 5.6 1.6 .5 .2 .1 .0 

30 24.6 -0 23.6 61.8 39.4 5.3 1.5 .5 .2 .1 .0 

31 36.5 26.1 23.9 33.5 1.5 .2 .1 

TOTAL 61. 5. 191. 146. 476. 1412. 389. 90. 26. 9. 3. 1. 

IN/AREA .110 .009 .344 .262 .858 2.54 .700 .162 .047 .016 .005 .002 

WATER YEAR 1936-37 AC-FT 5560. INCHES/AREA 5.06 


21 .0 .0 .1 1. 8.9 

22 .0 .0 .1 1 . 8.1 

23 .0 .0 .1 1. 7.5 

24 .0 .0 . .1 1. 7.0 

25 .0 .0 .1 1. 15.0 


1 .0 4.3 

2 .0 .5 

3 -0 .1 

4 .0 .0 

5 .0 .0 


.0 3.7 9.5. 

.0 .9 28.2 

.0 .6 9.4 

.0 .6 17.3 

.0 8.6 45.6 


6.2 29.2 5.1 
6.0 26.0 4.9 
5.7 23.4 4.7 
5.5 21.3 4.5 

5.3 19.6 4.3 









COYOTt RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1937- 

-38 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.3 

98.3 

36.6 

11.5 

3.7 

.9 

.3 

.1 

.0 

2 

13.8 

.0 

.0 

.3 

37.0 

78.6 

10.9 

2.9 

.8 

.3 

.1 

.0 

3 

10 

.0 

.0 

.3 

60.4 

57.5 

10.3 

2.7 

.8 

.3 

.1 

.0 

4 

1.2 

.0 

.0 

.3 

69.1 

35.6 

11.6 

2.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

5 

.2 

.0 

.0 

.3 

37.1 

28.3 

22.1 

2.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.3 

31.6 

24.8 

10.5 

2.4 

.7 

.2 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.3 

20.7 

22.3 

8.7 

2.3 

.7 

.2 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.3 

16.7 

20.4 

8.2 

2.2 

.7 

.2 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.4 

.3 

14.7 

18.8 

7.8 

2.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

56.2 

.3 

31.0 

17.5 

7.4 

2.1 

.6 

.2 

.1 

.0 

11 

.0 

29.0 

100.5 

.3 

126.3 

21.4 

7.1 

2.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

8.1 

24.4 

.3 

109.6 

33.4 

6.7 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

1.0 

3.3 

.2 

75.0 

34.5 

6.4 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

14 

.7 

13.0 

.6 

.2 

75.2 

24.7 

6.1 

1.8 

.5 

.2 

. 1 

.0 

15 

1.1 

2.0 

.3 

.2 

48.6 

19.3 

5.8 

1-7 

.5 

.2 

.1 

.0 

16 

.1 

.3 

.4 

1.6 

38.9 

42.5 

5.6 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

1.9 

17 

.0 

.5 

.4 

5.9 

33.0 

42.9 

5.3 

1.6 

.5 

.2 

.1 

.7 

18 

.0 

.1 

.4 

1.7 

30. 1 

28.6 

5. 1 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

. 1 

19 

.0 

.0 

.4 

30.9 

26.2 

24.2 

4.9 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

20 

.0 

.0 

.4 

15.9 

23.5 

23.4 

4.7 

1.4 

.4 

-2 

-1 

.0 

21 

.0 

.0 

.4 

2.2 

21.6 

20.5 

4.5 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.4 

.6 

20.0 

18.7 

4.3 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

.0 

23 

.0 

1.8 

.4 

.4 

18.7 

18.2 

4.1 

1.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.8 

.4 

.4 

17.5 

29.6 

3-9 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

.1 

.4 

.4 

16.5 

18.2 

5.4 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.4 

.4 

15.5 

16.0 

3.9 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.4 

.4 

14.7 

15.0 

3.5 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.4 

47.5 

16.9 

14.2 

5.4 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.4 

44.5 

— 

13.5 

6.8 

1. 

- .3 

• 1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.4 

9.6 


12.8 

6.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.4 

60.2 


12.2 


.9 


.1 

.0 


TOTAL 

27. 

57. 

192. 

227. 

1144. 

824. 

215. 

55. 

16. 

6. 

2 . 

3. 

IN/AREA 

.049 

.103 

.346 

.409 

2.06 

1.48 

.387 

.098 

.029 

.010 

.003 

.006 

WATER YEAR 

1937-38 

AC- 

-FT 5482 


INCHES/AREA 

4.98 







COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1939-40 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR HAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .0 12.5 32.8 66.0 48.2 4.8 1.4 .4 .1 .1 

2 .0 .0 .0 40.9 13.7 48.0 34.4 4.6 1.3 .4 .1 .0 

3 .0 .0 .0 8.6 14.6 37.9 33.3 4.4 1.3 .4 .1 .0 

4 .0 .0 .0 9.4 6.8 31.1 36.4 4.2 1.2 .4 .1 .0 

5 .0 .0 .0 4.3 3.0 26.1 24.5 4.0 1.2 .4 .1 .0 

6 29.4 .0 .0 12.0 2.6 22.5 20.7 3.8 l.l .4 .1 .0 

7 17.7 .0 .0 25.5 2.6 19.9 18.4 3.7 1.1 .4 .1 .0 

8 2.3 .0 .0 40.8 2.6 17.8 16.6 3.5 1.0 .3 .1 .0 

9 .3 .0 .0 15.5 2.5 16.3 15.2 3.4 1.0 .3 .1 .0 

10 .0 .0 16.8 38.6 2.5 15.0 14.1 3.3 1. .3 .1 .0 

11 .0 .0 12.0 43.6 2.4 14.1 13.1 3.1 .9 .3 .1 .0 

12 .0 .0 1.4 7.4 2.4 13.4 12.2 3.0 .9 .3 .1 .0 

13 .0 .0 .2 2.9 4.3 12.7 11.5 2.9 .9 .3 .1 .0 

14 .0 .0 .0 2.2 73.2 12.0 10.8 2.8 .8 .3 .1 .0 

15 .0 .0 .0 2.0 16.6 11.4 10.2 2.6 .8 .3 .1 .0 

16 .0 .0 .0 1.9 5.6 10.8 9.6 2.5 .8 .3 .1 .0 

17 .0 .0 .0 1.8 24.0 10.2 9.1 2.4 .7 .3 .1 .0 

18 .0 .0 .0 1.7 10.9 9.7 8.7 2.3 .7 .2 .1 .0 

19 .0 .0 .0 1.6 5.6 9.2 8.2 2.3 .7 .2 .1 .0 

20 .0 .0 .0 1.6 4.7 8.7 7.8 2.2 .7 .2 .1 .0 

21 .0 .0 .0 1.5 4.3 8.3 7.5 2.1 .6 .2 .1 .0 

22 .0 .0 .0 1.4 8.4 7.9 7-1 2.0 .6 .2 .1 .0 

23 .0 .0 .0 1.4 7.1 7.6 6.8 1.9 .6 .2 .1 .0 

24 .0 .0 .0 1.4 4.3 11.7 6.5 1.8 .6 .2 .1 .0 

25 .0 3.0 .0 7.7 47.1 12.5 7.6 1.8 .6 .2 .1 .0 

26 .0 1.2 .0 11.0 30.8 13.6 7.2 1.7 .5 .2 .1 .0 

27 .0 .1 .0 2.7 122.1 44.0 5.8 1.6 .5 .2 .1 .0 

28 .0 .0 .0 1.6 129.5 11.4 5.4 1.6 .5 .2 .1 .0 

29 .0 .0 .0 1.5 113.6 8.4 5.2 1.5 .5 .2 .1 .0 

30 .0 .0 .0 1.5 113.0 5.0 1.5 .5 .2 .1 .0 

31 .0 .0 1.5 103.5 1.4 .2 .1 

TOTAL 50. 4. 31. 308. 700. 755. 427. 85. 25. 9. 3. 0 

IN/AREA .090 .008 .055 .554 1.26 1.36 .769 .153 .045 .015 .005 .002 

WATER YEAR 1939-40 AC-FT 4747. INCHES/AREA 4.32 


COYOTE 

RIVER NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1940 

-41 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

2.9 

6.1 

76.4 

50.0 

10.3 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

2 

.0 

4.2 

.0 

2.7 

5.9 

73.8 

39.9 

6.2 

2.0 

.6 

.2 

.1 

3 

.0 

1.7 

.0 

3.1 

5.7 

73.5 

24.8 

7.6 

1.9 

.6 

.2 

.1 

4 

.0 

.5 

.0 

13.6 

5.4 

61.4 

111.4 

7.2 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

5 

.0 

.0 

.0 

10.1 

6.0 

46.1 

108.4 

6.9 

1.8 

• 6 

.2 

.1 

6 

.0 

.0 

.0 

3.7 

33.1 

39.3 

56.6 

6.6 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

7 

.0 

.0 

.0 

2.6 

10.8 

34.6 

42.6 

6.3 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

8 

.0 

.0 

.0 

2.4 

22.8 

31.0 

35.2 

6.0 

1.6 

.5 

.2 

-1 

9 

.0 

.0 

.0 

2.4 

41.5 

28.2 

48.4 

5.7 

1.5 

.5 

.2 

.1 

10 

.0 

.0 

.0 

2.3 

19.9 

25.8 

63.2 

5.5 

1.5 

.5 

.2 

.1 

11 

.0 

.0 

.0 

2.3 

20.9 

23.9 

57.4 

5.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

12 

.0 

.0 

.0 

2.2 

18.0 

22.2 

35.1 

5.0 

1.4 

. .4 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

10.5 

13.4 

20.7 

29.0 

5.5 

1.3 

.4 

.1 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

2 0.9 

12.1 

38.0 

25.5 

4. I 

1.3 

.4 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

13.4 

11.5 

21.9 

23.0 

4.4 

1.2 

.4 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

3.6 

7.4 

13.0 

18.3 

20.9 

4.2 

1.2 

.4 

.1 

.0 

17 

.0 

.7 

9.4 

3.2 

30.4 

17.0 

19.2 

4.0 

1.1 

.4 

.1 

.0 

18 

.0 

1.6 

62.7 

2.7 

16.4 

16.1 

17.7 

3.8 

1.1 

.4 

.1 

.0 

19 

.0 

.2 

17.1 

17.8 

13.7 

15.2 

16.4 

3.7 

1.0 

.3 

.1 

.0 

20 

.0 

.0 

2.1 

58.0 

14.0 

14.4 

15.3 

3.5 

1. 

.3 

. 1 

.0 

21 

.0 

.0 

7.9 

24.4 

46.8 

13.6 

14.4 

3.4 

1. 

.3 

. 1 

.0 

22 

.0 

.0 

38.2 

15.6 

62.6 

12.9 

13.5 

3.2 

.9 

.3 

. 1 

iO 

23 

.0 

.0 

51.9 

19.5 

36. 1 

12.2 

12.7 

3.1 

.9 

.3 

.1 

.0 

24 

1.1 

.0 

34.2 

17.2 

39. 1 

11.6 

12.0 

3.0 

.9 

.3 

. 1 

.0 

25 

.9 

.0 

13.8 

9.4 

26.6 

11.0 

11.4 

2.8 

.8 

.3 

. 1 

.0 

26 

.1 

.0 

4.6 

8. 1 

51.6 

10.4 

10.8 

2.7 

.8 

.3 

.1 

.0 

27 

.0 

.0 

28.4 

7.6 

27.1 

9.9 

10.2 

2.6 

.6 

.3 

.1 

.0 

28 

.0 

.0 

36.7 

7.2 

53.3 

14.9 

9.6 

2.5 

.7 

.2 

.1 

.0 

29 

.0 

.0 

7.6 

6.9 

— 

21.4 

14.0 

2.4 

.7 

.2 

. 1 

.0 

30 

.0 

.0 

3.8 

6.7 


10.6 

24.6 

2.3 

.7 

.2 

.1 

.0 

31 

.0 


3.1 

6.4 


75.1 


2.2 


.2 

. i 


TOT«L 

2. 

9. 

325. 

313. 

674. 

902. 

973. 

144. 

38. 

13. 

4. 

1. 

IN/AREA 

.004 

.016 

.585 

.563 

1.21 

1.62 

1.75 

.260 

.068 

.023 

.007 

.002 


WATER YEAR 1940-41 


AC-FT 6728. 


INCHES/AREA 6.12 









COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE* CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 


WATER YEAR 1941-42 
FEB MAR APR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


2.7 

30.3 


13 

14 


4.9 

4.3 


3.2 

15.8 

1.9 


76.5 

25.0 

15.3 

5.7 

1.2 


48.9 

43.3 


7.6 

6.0 

5.3 

4.9 


4.3 

4.8 

5.1 
4.0 

3.7 

3.6 

3.5 

3.3 

3.2 

3.1 

3.0 

2.9 

2.8 

2.7 

2.6 

2.5 

4.2 
81.2 

199.5 

107.0 

50.4 

61.3 

39.0 

28.6 

32.8 

26.9 


20.9 

25.9 

19.4 

30.2 

44.7 

36.9 
26.6 

22.3 

20.1 

18.5 

17.2 
16.1 

15.1 

28.6 

36.7 

17.7 

14.8 

13.8 

13.1 

12.4 

11.8 

11.3 
10.8 
10.6 

10.1 

9.4 


7.4 

7.1 

6.8 

6.5 

6.2 

5.9 

5.6 

12.1 

2 o. 6 
8.2 
16.6 
33.7 
21.6 

13.3 

11.0 

9.7 


7.4 
6.9 

6.4 


5.1 

4.9 

4.6 


4. 1 
3.9 

5.6 

24.6 
60.8 

20.9 

а. 5 

б. 8 
6.3 
6.0 

5.7 

5.5 
13.1 
39.8 

11.6 

13.5 

11.6 

7.0 

6.3 

6.2 

6.0 

5.8 

5.6 

5.4 
5.2 


4.6 

4.4 

4.2 


4.4 

3.9 

3.7 
3.6 

3.4 

3.3 

3.2 

3.0 

2.9 

2.8 


3.1 

2.5 

2.4 


2.1 

2.0 

1.9 


1.7 

1.7 

1.6 


1.4 

1.3 

1.3 


1.2 

1.2 

1.1 

1.1 

1.1 


.1 

.1 

.1 

.1 

.1 


TOTAL 

IN/AREA 


31. 

.056 


32S. 

.590 


533. 

.959 


COYOTE RIVER 

NEAR 

SAN JOSE, 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1943- 

44 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

Httr PcK 

NtLUvJU 

DAY OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

6.6 

.3 

15.8 

3.2 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

37.7 

26.2 

9.6 

3.1 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

9.1 

60.0 

8.0 

2.9 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

1.1 

14.0 

38.1 

6.0 

.9 

.3 

.1 

.0 

. 0 

5 

.0 

.0 

.0 

.2 

2.1 

19.7 

4.0 

.9 

.3 

.1 

.0 

. 0 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

.7 

12.0 

2.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.1 

.6 

1C.3 

2.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

. 0 

g 

.0 

.0 

.0 

.1 

17.0 

9.5 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

2-5 

12.1 

6.9 

2.3 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

11.8 

2.2 

8.4 

2-2 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

1.6 

1.0 

8.0 

2.2 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.3 

.9 

7.6 

2.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.2 

.9 

7.2 

2.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

. 0 

14 

.0 

.0 

.0 

.2 

1. 

6.9 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

. 0 

15 

.0 

.0 

.0 

.2 

1. 

6.6 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

-0 

16 

.0 

.0 

.0 

.2 

1- 

6.3 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.2 

1. 

6.0 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

. 0 

18 

.0 

.0 

.0 

.2 

1. 

5.7 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

• 0 

19 

.0 

.0 

.0 

.2 

75.4 

5.4 

4.3 

.5 

-2 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

.8 

2.1 

.2 

26.3 

5.2 

4.9 

.5 

.2 

.1 

.0 

. 0 

21 

.0 

.6 

.6 

.2 

42.8 

5.0 

1-9 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

. 1 

.1 

.2 

63.1 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

. 0 

23 

.0 

.0 

.0 

2-4 

38.3 

4.6 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

2.5 

13.7 

4.4 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

• 5 

9.1 

4.2 

1.3 

.4 

.1 

. I 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

.2 

7.6 

4.1 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

.2 

6.7 

3.9 

2.7 

.4 

.1 

.0 

. 0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

.2 

35.4 

3.7 

1.3 

.4 

.1 

.0 

. 0 

.0 

29 

.0 

.0 

.4 

.2 

31.2 

3.6 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

• 0 

30 

.0 

.0 

19.5 

6.5 


3.5 

1.1 

*4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


4.0 

1.3 


3.3 


.4 


.0 

.0 


TOTaL 


2. 

27. 

87. 

493. 

250. 

71. 

20. 

6. 

2. 

0 


IN/AREA 

.000 

. 0C3 

.048 

.157 

.887 

.451 

.127 

.035 

.012 

.004 

.001 

.000 


WATER YEAR 1941-42 


AC-FT 


4844. 


INCHES/AREA 4.40 


WATER YEAR 1943-44 


AC-FT 


1899. 


INCHES/AREA 1.73 


COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 


WATER YEAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
1942-43 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 


WATER YEAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
1944-45 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 


OCT NOV DEC 


JAN 


FEB MAR APR 


h AY 


JUN JUL AUG SEPT 


DAY 


OCT NOV DEC 


JAN FEB 


APR MAY JUN JUL 


AUG SEPT 


3.4 

3.1 

3.0 

4.3 

4.9 


1 -0 

2 .0 

3 -0 

4 -0 

5 -0 


38.0 1-0 

4.5 .6 

2.9 .6 

14.3 .6 

1.9 .6 


1.3 81.7 

1.4 75.5 

1.4 35.6 

1.5 14.2 

1.5 9.4 


2.5 3.5 

2.4 3.4 

14.2 3.3 

15.3 3.2 

3.8 3.1 


6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

1.2 .0 

37.9 .0 

5.4 .0 

.7 .0 

.1 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .7 

.0 17.4 

.0 5.4 

.0 .9 

.0 .1 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 


6.2 .1 

6.2 .1 

.8 .1 

.1 .1 

.0 .1 

.0 .1 

.0 .1 

.0 .1 

.0 .1 

.0 .1 

.0 .1 

.0 .1 

.0 .1 

.0 .1 

.0 1.6 

.0 117.0 

.0 62.4 

1.6 76.0 

6.9 10.7 

18.3 2.7 


2.1 3.1 

5.2 2.8 

5.4 43.2 

2.5 30.7 

2.2 8.0 

2.1 5.2 

2.1 4.7 

2.1 4.5 

2.1 4.4 

2.0 4.3 

2.0 4.2 

1.9 43.3 

1.9 29.6 

1.8 10.1 

1.7 7.3 

2.6 0.6 

3.0 6.2 

8.4 5.8 

15.5 5.5 

5.3 5.3 


4.2 1.4 

3.4 1.3 

3.2 1.3 

3.1 1.2 

2.9 1.2 

2.8 1.2 

2.7 1.1 

2.6 1.1 

2.5 1.0 

2.4 1. 

2.3 1. 

2.2 .9 

2.2 .9 

2. 1 .9 

2.0 .8 

1.9 .8 

1.8 .e 

1.8 .7 

1-7 .7 

1.6 .7 


: 

: 


6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


.0 .4 .6 

.0 .7 .6 

.0 .2 .6 

.0 20.0 .6 

.0 17.2 .6 

.0 25.9 .5 

.0 16.7 .5 

.0 12.7 .5 

.0 4.3 .5 

.0 .9 .5 

.0 .5 .5 

.0 .5 .5 

.0 .5 2.8 

.0 .5 2.9 

.0 .5 .7 

2.6 .6 .4 

1.2 .6 3.2 

.1 .6 13.9 

.0 .6 2.2 

.0 .5 .7 


1-5 

1.5 

1.5 

1.4 

1.4 


7.9 
7.0 

6.4 

5.9 

5.5 


3.4 

2.4 
2.1 
2.1 
2.0 


3.0 

2.9 

6.6 

4.4 

2.8 


1.4 

1.4 

1.3 

1.3 

1.3 

1.2 

1.2 

1.2 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.0 


5.2 
4.9 

4.7 

4.5 

4.3 

4.2 
4.0 

3.8 
3.7 

3.6 

3.4 

3.3 
3.2 
3.0 

2.9 


1.9 

1.9 

1.8 

1.8 

5.4 

3.1 
1.8 
1.7 

1.7 

3.8 

9.9 
22-0 
14.3 

3.9 

3.2 


2.5 .8 

2.4 .8 

2.3 .8 

2.2 .7 

2.1 .7 

2.0 .7 

2.0 .7 

1.9 1.2 

1.8 1.4 

1.8 .7 

1.7 .6 

1.6 .5 

1.6 .5 

1.5 .5 

1.5 .5 



26 

27 

28 

29 

30 

31 


.0 

.0 

13.8 


1.7 29.7 

3.2 13.3 

1.9 4.6 

6.4 - 

8.6 

2.9 


5.0 1.6 

4.8 9.5 

4.6 50.2 

27.6 8.0 

17.3 2.4 

5.8 


,6 

,6 


26 

27 

28 

29 

30 

31 


.0 .5 .5 

.0 .5 22.1 

.0 .5 34.7 

.0 12.4 9.8 

.0 4.5 2.1 

88.3 1.3 


2.0 2.8 10.4 

1.1 2.7 6.5 

.9 2.6 4.0 

.9 3.7 

.9 3.6 

.8 3.6 


TOTAL 63. 25. 

IN/AREA .114 .046 


55. 

.099 


296. 

.533 


130. 319. 143. 

.234 .574 .257 


32. 

.057 


10 . 

.018 


TOTAL 92. 184. 107. 

IN/AREA .166 .332 .193 


41. 316. 160. 72. 

075 .569 .288 .129 


24. 

.043 


WATER YEAR 1942-43 AC-FT 2136. INCHES/AREA 1.94 


WATER YEAR 1944-45 


AC-FT 


1995. 


INCHES/AREA 1.81 





COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE. CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHtSIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1945-46 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


CAY OCT NOV DEC JAN FEB 

1 .0 1.0 .1 1.4 1.1 

2 .0 .1 .0 1.4 10.2 

3 .0 .0 .0 6.5 31.9 

4 .0 .0 41.4 11.0 8.4 

5 .0 .0 62.6 21.2 2.0 

6 .0 .0 15.8 4.5 1.3 

7 .0 .0 2.0 2.5 1.2 

8 .0 .0 .4 2.2 1.2 

9 .0 .0 .2 2.2 1.2 

10 .0 .0 .2 2.2 1.2 


11 .0 .0 .2 2.2 1.2 

12 .0 .0 .2 2.1 1.1 

13 .0 .0 .2 2.1 1.1 

14 .0 .0 .2 2.1 1.1 

15 .0 3.1 .2 2.0 31.7 

16 .0 1.8 .2 2.0 24.2 

17 .0 5.3 .2 1.9 4.1 

18 .0 1.4 .2 1.8 1.8 

19 .0 .2 .2 1.8 1.5 

20 .0 .0 .2 1.7 1.5 

21 .0 .0 35.8 1.7 1.6 

22 .0 .0 35.9 1.6 1.6 

23 .0 .0 13.6 1.5 1.5 

24 .0 2.5 4.2 1.5 1.5 

25 .0 6.7 4.5 1.4 1.5 

26 .0 .8 1.1 1.4 1.4 

27 .0 .1 23.9 1.3 1.4 

28 .0 1. 14.5 1.3 1.4 

29 9.9 5.1 2.9 1.2 - 

30 58.9 .6 1.6 1.2 

31 8.3 1.4 1.1 

TOTAL 77. 30. 264. 90. 141. 

IN/AREA .139 .054 .476 .162 .254 

WATER YEAR 1945-46 AC-FT 1498. 


MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1.3 1.4 .4 .1 .1 .0 .0 

1.3 .9 .4 .1 .0 .0 .0 

1.2 .9 .3 .1 .0 .0 .0 

1.2 .9 .3 .1 .0 .0 .0 

1.1 .9 .3 .1 .0 .0 .0 

1.1 .9 .3 .1 .0 .0 .0 

1.1 .8 .3 .1 .0 .0 .0 

1.0 .8 .3 .1 .0 .0 .0 

1. .8 .3 .1 .0 .0 .0 

.9 .8 .3 .1 .0 .0 .0 

.9 .7 .3 .1 .0 .0 .0 

.9 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

.9 .7 .2 .1 -.0 .0 .0 

.8 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

.8 .6 .2 -1 .0 .0 .0 

.8 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

.7 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

.7 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

.7 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

.7 .5 .2 -1 .0 .0 .0 

.7 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

.6 .5 1.2 .1 .0 -0 .0 

.6 .5 .3 .1 .0 .0 .0 

.6 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

.6 .4 2.1 .1 .0 .0 .0 

.5 .4 33.3 .1 .0 .0 .0 

.5 .4 7-5 .1 .0 .0 .0 

1.6 .4 1.0 .1 .0 .0 .0 

21.1 .4 .2 .1 .0 .0 .0 

26.4 .4 .2 .1 .0 .0 .0 

5.4 .1 .0 .0 

78. 20. 52. 3. 0 

.140 .036 .093 .005 .002 .001 .000 

INCHES/AREA 1.36 



COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1946-47 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG Sr®T 

1 .0 .0 .1 .5 .3 1. .8 .3 .1 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .1 .5 .3 .9 .8 .3 .1 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .1 .5 .3 30.2 15.4 .3 .1 .0 .0 .0 

4 .0 .0 .1 .5 .3 17-4 6.3 .3 .1 .0 .0 .0 

5 .0 .0 8.2 .5 .3 3.1 1.5 .3 .8 .0 .0 .0 

6 .0 .0 55.9 .5 .3 1.4 .9 .3 .2 .0 .0 .0 

7 .0 .0 16.7 .5 .3 1.2 .8 .3 .1 .0 .0 .0 i 

8 .0 .0 2.1 .5 .3 1.2 .8 .3 .1 .0 .0 .0 ; 

9 .0 .0 .4 .5 18.2 1.2 .8 .3 .1 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .2 .5 27.7 6.8 .7 .3 .1 .0 .0 .0 \ 

11 .0 .0 .2 .5 3.6 3.7 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

12 .0 .0 .2 .5 11.2 1.6 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

13 .0 8.4 .2 -5 6.4 1.3 .7 .2 .1 .0 .0 .0 • 

14 .0 4.0 .2 .5 1.3 1.3 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

15 .0 .5 .2 .4 .8 1.3 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

16 .0 .0 .2 .4 11.4 1.2 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

17 .0 .0 .2 .4 16.7 1.2 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

18 .0 .0 .-2 .4 2.8 1-2 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

19 .0 18.9 .2 .4 1.2 1.1 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

20 .0 24.6 .2 -4 1.1 1.1 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

21 .0 2.9 .2 -4 1.1 1.1 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

22 .0 7.6 .2 .3 1.1 1.0 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

23 .0 39.2 .2 -3 1.1 1. .5 .2 .1 .0 .0 .0 

24 .0 5.0 27.8 .3 1.1 .9 .4 .2 .1 .0 .0 .0 

25 .0 .6 12.7 .3 1.0 .9 .4 .2 .1 .0 .0 .0 

26 .0 .1 2.0 .3 1.0 .9 .4 .1 .1 .0 .0 .0 

27 .0 .1 18.2 .3 1.0 l.l .4 4.0 .0 .0 .0 .0 

28 .0 .1 3.0 25.1 1. 13.2 .4 .8 .0 .0 .0 -X) 

29 .0 .1 .7 8.5 - 2-7 .4 .2 .0 .0 .0 .0 

30 .0 .1 .5 1.3 1.6 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

31 .0 .5 .4 .9 .1 .0 .0 


TOTAL . 112. 152. 47. 113. 105. 39. 11. 3. 0 

IN/AREA .000 .202 .274 -085 .204 .188 .070 .020 .006 .001 .001 .000 


WATER YEAR 1946-47 


AC-FT 


1156. 


INCHES/AREA 1.05 


COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1947-43 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER StCOND 


DAY OCT NOV DEC JAN FEB 

1 .0 10.5 .0 .0 .0 

2 .0 3.9 .0 .0 .0 

3 .0 .5 .0 .0 -0 

4 .0 .0 .0 .0 7.2 

5 .0 .0 -0 .0 11.2 

6 .0 .0 .0 .0 6.1 

7 .0 .0 .0 .1 .9 

8 .0 .0 .0 .5 .1 

9 .7 .0 .0 -1 .0 

10 40.1 .0 .0 .0 .0 

11 6.1 .0 .0 .0 .0 

12 .7 .0 .0 .0 .0 

13 .1 .0 .0 .0 .0 

14 .0 .0 .0 .0 .0 

15 .0 22.9 .0 .0 -0 

16 -9 9.2 .0 .0 .0 

17 .9 1.1 11.3 .0 .0 

18 .1 .1 3.4 .0 -0 

19 *0 .0 .4 .0 -0 

20 .0 .0 8.8 .0 .0 

21 .0 .0 8.2 .0 .0 

22 .0 .0 1. .0 .0 

23 -0 .0 -1 -0 .0 

24 .0 .0 -0 .0 .0 

25 .0 .0 .0 .0 .0 

26 .0 .0 .0 .0 -0 

27 .0 .0 .0 .0 .0 

28 .0 .0 .0 .0 14.9 

29 .9 .0 .0 .0 3.0 

30 .9 .0 .0 .0 

31 .1 .0 .0 

TOTAL 52. 48. 33. 1. 44. 

IN/AREA .093 .087 .060 .002 .079 

WATER YEAR 1947-48 AC-FT 837. 


fr'AR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

.4 .1 5.9 .2 .0 .0 .0 

.0 .6 .8 .1 .0 .0 .0 

.0 3.4 .2 .1 .0 .0 .0 

.0 9.9 .2 .1 .0 .0 .0 

.0 6.2 .2 .1 .0 .0 .0 

.0 .8 .2 .1 .0 -0 .0 

.0 .1 -2 .1 .0 .0 .0 

2.8 .1 .2 .1 .0 .0 .0 

2.6 .7 .1 .1 .0 .0 .0 

.3 1.8 .1 .1 .0 .0 .0 

.0 6.4 .1 -0 .0 .0 .0 

.0 1.8 .1 .0 -0 .0 .0 

4.3 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

9.3 .1 .1 -0 .0 .0 .0 

1.7 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

.2 .1 .1 -0 .0 .0 .0 

.0 .1 .1 .0 -0 .0 .0 

.0 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

.0 .1 -1 -0 .0 .0 .0 

.0 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

.0 .1 -l .0 .0 .0 .0 

.0 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

4.4 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

26.4 .1 -1 .0 .0 .0 .0 

6.2 .1 .1 -0 .0 .0 .0 

.8 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

.1 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

.1 18.1 .1 .0 -0 .0 .0 

.1 64.1 .2 .0 .0 .0 .0 

.1 49.3 6.3 .0 .0 .0 .0 

.1 1.6 .0 .0 

60. 165. 18. 2. 

.108 .296 .033 .003 -001 .000 .000 

INCHES/AREA .76 


COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1948—49 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECuND 


DAY OCT NOV DEC 

1 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .0 

3 .0 .0 11.4 

4 .0 .0 2.7 

5 -0 .0 .3 

6 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 

11 15.5 .0 .0 

12 3.8 .0 .0 

13 .4 .0 1.6 

14 .0 .0 2.2 

15 .0 .0 .3 

16 .0 .0 1.1 

17 .0 .0 18.8 

18 .0 .0 4.2 

19 .0 .0 .5 

20 .0 .0 .1 

21 .0 .0 -0 

22 .0 .0 .0 

23 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .0 

25 .0 .0 2.0 

26 .0 .0 112.6 

27 .0 .0 58.1 

28 .0 .0 8.9 

29 .0 .0 1.4 

30 .0 .0 .5 

31 .0 .5 

TOTAL 20. . 227. 

IN/AREA .036 .000 .409 


JAN FEB MAR APR 

.5 .3 1.3 4.7 

.6 .4 28.6 4.5 

.6 14.4 37.3 4.3 

.7 3.0 22.6 4.1 

.7 7.5 14.4 3.9 

.7 1.6 4.3 3.8 

.7 13.5 2.1 3.6 

.7 3.3 1.9 3.5 

.7 .7 4.4 3.4 

.7 .4 16.1 3.2 

.7 5.9 34.1 3.1 

.6 1.8 27.5 3.0 

.6 .6 9.8 2.9 

.6 .5 7.0 2.8 

.6 .5 6.0 2.6 

.6 .5 5.4 2.5 

.5 .5 5.0 2.5 

.5 .5 4.7 2.4 

.5 -5 63.0 2.3 

.5 .4 32.4 2.2 

.5 .4 11.0 2.1 

2.5 .4 11.6 2.0 

l.l .4 11.6 1.9 

.5 .4 7.7 1.9 

.4 .4 6.6 1.8 

.4 7.7 6.2 1-7 

.4 9.5 5.9 1.7 

.4 1.5 5.6 1.6 

.4 5.4 1.6 

.4 3.1 1.5 

.4 A.9 

20. 80. 409. 83. 

.035 -143 .737 .149 


MAY JUN JUL AUG SEPT 

1.4 .5 .2 .1 -0 

1.4 .5 .2 .1 .0 

1.3 .4 .2 .1 .0 

1.3 .4 .1 -1 .0 

1.2 .4 .1 .0 .0 

1.2 .4 .1 .0 .0 

1.2 .4 .1 .0 .0 

1.1 .4 .1 .0 .0 

1.1 .4 .1 .0 .0 

1.0 .3 .1 .0 .0 

1. .3 .1 .0 .0 

1. .3 .1 .0 .0 

.9 .3 .1 .0 .0 

.9 .3 .1 .0 .0 

.9 .3 .1 .0 -0 

.8 .3 .1 .0 .0 

.8 .3 .1 .0 .0 

3.6 .3 .1 .0 .0 

5-1 .2 .1 .0 .0 

1.2 .2 .1 -0 .0 

.7 .2 .1 .0 .0 

.7 .2 -1 .0 .0 

.6 .2 -1 .0 -0 

.6 .2 .1 .0 .0 

.6 .2 -l .0 .0 

.6 .2 .1 -0 .0 

.6 .2 .1 .0 .0 

.5 .2 .1 .0 .0 

.5 .2 .1 .0 .0 

.5 .2 .1 .0 .0 

.5 .1 .0 

35. 9. 3. 1- 

.063 .016 .006 .002 .001 


WATER YEAR 1948-49 


AC-FT 


1757, 


INCHES/AREA 1.60 












COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOO CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1949-50 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .0 .0 .5 .4 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

2 *0 .0 .0 3.2 .5 .4 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

3 -0 .0 .0 1.2 .5 .4 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

4 -0 .0 .0 .2 11.7 .4 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

5 -0 .0 .0 .0 B.7 .4 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

6 *0 -0 .0 .0 5.7 .3 10.2 .1 .0 .0 .0 .0 

7 *0 *6 *5 .0 1.3 .3 2.5 .1 .0 .0 .0 .0 

8 .0 .2 .8 20.6 .7 .3 8.0 .1 .0 .0 .0 .0 

9 *0 17.8 .1 5.1 1.5 .3 4.9 .1 .0 .0 .0 .0 

10 *0 13.8 .0 5.8 8.6 .3 .7 .1 .0 .0 .0 .0 

11 *0 1.6 .0 23.6 1.6 .3 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

12 .0 .2 .0 7.0 .8 .3 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

1 3 *0 .0 .0 1.1 .7 .3 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

1 4 *0 .0 .0 14.1 .7 .3 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

15 .0 .0 .0 3.2 .6 .3 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

16 *0 .0 .0 .5 .6 .2 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

1 7 •0 *0 .0 31.9 .6 .2 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

18 .5 .0 6.8 6.7 .6 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

1 9 - 7 *0 12.4 1.0 .6 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

20 .1 .0 1.6 .4 .6 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

21 -0 .0 .2 .3 .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

22 .0 .0 .0 .3 .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

23 -0 .0 .0 .3 .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

2* .0 .0 .0 .4 .5 38.0 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

25 .0 .0 .0 .4 .5 12.5 .1 .0 .0 .0 .0 .C 

26 • 0 .0 .0 .4 .5 1.7 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

2 7 -0 .0 .0 .9 .4 .4 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

28 .0 .0 .0 45.4 .4 .2 .1 -0 .0 .0 .0 .0 

29 -0 .0 .0 8.0 - .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

30 »0 .0 .0 1.4 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

31 .0 .0 .6 .2 .0 .0 .0 

TOTAL 1. 34. 23. 184. 46. 60. 30. 2. 0 

IN/AREA .003 .062 .041 .331 .082 .108 .054 .003 .001 .000 .000 .000 

WATER YEAR 1949-50 AC-FT 754. INCHES/AREA .69 


COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1950-51 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR 

1 .0 .1 .5 2.9 3.7 16.4 

2 .0 .1 2.6 2.8 3.6 5.5 

3 .0 .1 48.2 2.7 3.5 4.2 

4 .0 .1 49.0 2.6 11.2 8.8 

5 -0 .1 6.7 2.5 42.1 19.7 

6 .0 .1 16.3 2.4 10.7 7.2 

7 -0 .1 35.9 2.3 6.0 5.2 

8 .0 .1 89.7 2-3 5.3 4.9 

9 -0 .1 21.1 2.2 5.0 4.8 

10 .0 .0 9.8 29.0 4.9 4.7 

11 .0 .0 7.1 12.4 8.8 4.5 

12 -0 .0 5.8 5.3 9.8 4.3 

13 .0 .0 7.1 3.0 5.4 4.2 

1 4 .0 .0 25.6 2.7 4.8 4.0 

15 .0 .0 8.6 14.3 4.6 3.9 

16 .0 26.1 5.1 15.5 4.4 3.7 

1 7 .0 13.4 4.5 5.1 4.2 3.6 

18 .0 66.3 4.3 7.2 4.0 3.4 

1 9 .0 80.4 4.1 8.0 3.9 3.3 

20 .0 35.5 4.0 4.7 3.7 3.2 

21 .0 9.6 3.9 4.3 3.6 3.0 

22 .0 1.5 3.8 4.2 3.5 2.9 

23 1.1 .5 3.7 4.2 3.5 2.8 

24 1.1 .4 3.5 4.1 3.3 2.7 

25 7.9 .5 3.4 4.0 3.2 2.6 

26 35.1 .5 3.3 3.9 3.1 2.5 

27 42.5 .5 3.3 3.8 5.8 2.4 

28 5.1 .5 3.2 3.8 14.7 2.3 

29 .6 .5 3.1 16.9 - 2.2 

30 .1 .5 3.0 5.7 2.1 

31 .0 2.9 4.0 2.1 

TOTAL 94. 238. 393. 189. 191. 147.^ 

IN/AREA .168 .428 .708 .340 .343 .265 


APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

2.0 .7 .2 .1 .0 .0 £ 

l* 9 .7 .2 .1 .0 .0 

1*8 5.3 .2 .1 .0 .0 

1.8 2.6 .2 .1 .0 .0 

1.7 1.5 .2 .1 .0 .0 

1*6 3.3 .2 .1 .0 .0 •; 

1.6 .9 .2 .1 .0 .0 

1-5 .6 .2 .1 .0 .0 £ 

1*5 .6 .2 .1 .0 .0 g 

1.4 .5 .2 .1 .0 .0 

1.4 .5 .2 .1 .0 .0 

1.3 .5 .2 .1 .0 .0 

1.3 .5 .2 .1 .0 .0 

1.2 .5 .2 .1 .0 .0 

1.2 .4 .2 .1 .0 .0 

1.1 .4 .1 .1 .0 6.8 

1.1 .4 .1 .0 .0 4.1 

1.1 -4 .1 .0 .0 .5 

1.0 .4 .1 .0 .0 .0 

1. .4 .1 .0 .0 .0 

•9 .4 .1 .0 .0 .0 | 

•9 .4 .1 .0 .0 .0 

• 9 .3 .1 .0 .0 .0 

1. -3 .1 .0 .0 .0 

5.3 .3 .1 .0 .0 .0 

1.4 .3 .1 .0 .0 .0 1 

•8 .3 .1 .0 .0 .0 : 

13.2 .3 .1 .0 .0 .0 

5.7 .3 .1 .0 .0 .0 

1.3 .3 .1 .0 .0 .0 

•3 .0 .0 : 

60. 25. 5. 2. 0 12. 

.108 .044 .008 .003 .001 .021 


WATER YEAR 1950-51 


AC-FT 


2680. 


INCHES/AREA 2.44 


COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW HATER YEAR 1951-52 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 32.7 2.9 12.5 4.6 11.4 3.4 1.0 .3 .1 .0 

2 .0 .0 13.8 2.2 11.8 4.4 10.8 3.3 1. .3 .1 .0 

3 .0 .0 20.1 2.2 11.2 7.2 10.2 3.2 .9 .3 .1 .0 

4 .0 .0 41.7 2.1 10.6 13.5 9.7 3.0 .9 .3 .1 .0 

5 .0 .0 39.6 2.1 10.1 5.2 9.2 2.9 .9 .3 .1 .0 

6 .0 .0 5.8 44.1 9.6 59.6 8.8 2.8 .8 .3 .1 .0 

7 .0 .0 1.3 28.6 9.1 91.5 44.2 2.7 .8 .3 .1 .0 

8 .0 .0 .9 22.7 8.7 39.0 17.2 2.6 .8 .3 .1 .0 

9 .0 .0 .9 7.0 8.3 26.6 10.3 2.5 .8 .3 .1 .0 

10 .0 .0 .9 4.7 7.9 20.7 27.3 2.4 .7 .2 .1 .0 

11 .0 .0 .9 22.0 12.8 16.9 10.4 2.3 .7 .2 .1 .0 

12 .0 .0 .9 261.6 8.7 19.5 8.0 2.2 .7 .2 .1 .0 

13 .0 .0 .9 114.5 7.2 17.3 9.1 2.1 .6 .2 .1 .0 

14 .0 .0 1. 88.9 6.8 66.2 8.9 2.0 .6 .2 .1 .0 

15 .0 .0 1. 104.9 6.5 174.6 7.1 1.9 .6 .2 .1 .0 

16 .0 .0 1. 76.0 6.2 83.2 6.6 1.9 .6 .2 .1 .0 

17 .0 .0 1. 122.6 6.0 56.3 6.3 1.8 .6 .2 .1 .0 

18 .0 .0 .9 70.1 5.8 44.9 6.1 1.7 .5 .2 .1 .0 

19 .0 25.9 .9 51.9 5.6 40.2 5.8 1.7 .5 .2 .1 .0 

20 .0 25.5 .9 42.4 12.6 33.7 5.5 1.6 .5 .2 .1 .0 

21 .0 31.4 .9 34.8 8.8 27.9 5.3 1.5 .5 .2 .1 .0 

22 .0 5.2 .9 29.2 6.1 24.4 5.1 1.5 .5 .2 .1 .0 

23 .0 .7 .9 25.2 5.7 21.9 4.8 1.4 .5 .2 .1 .0 

24 14.2 .1 .8 24.5 5.6 19.8 4.6 1.4 .4 .2 .1 .0 

25 16.1 .1 .8 37.0 5.4 18.1 4.4 1.3 .4 .1 .0 .0 

26 1.9 13.0 .8 22.6 5.3 16.7 4.3 1.3 .4 .1 .0 .0 

27 .2 5.1 .8 18.1 5.1 15.5 4-1 1.2 .4 .1 .0 .0 

28 .0 .7 43.1 16.4 5.0 14.5 3.9 1.2 .4 .1 .0 .0 

29 .0 .2 37.0 15.2 4.8 13.6 3.7 1.1 .4 .1 .0 .0 

30 .0 .1 17.4 14.2 12.8 3-6 1.1 .4 .1 .0 .0 

31 .0 8.4 13.3 12.1 1.0 .1 .0' 

TOTAL 33. 108. 279. 1324. 230. 1023. 277. 62. 19. 6. 2. 0 

IN/AREA .059 .195 .502 2.38 .414 1.84 .499 .112 .034 .012 .004 .001 

WATER YEAR 1951-52 AC-FT 6658. INCHES/ARtA 6.05 


COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1952-53 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 41.5 4.6 1..6 .6 .2 4.9 .0 .0 .0 .0 

2 .0 .0 33.3 1.5 1.5 .6 .2 .7 .0 .0 .0 .0 

3 .0 .0 4.0 l.L 1.5 .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

4 .0 .0 .6 1.1 1.4 .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

5 .0 .0 21.5 1-1 1.4 .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

6 .0 .0 11.3 10.3 1.3 .5 .2 .1 -0 .0 .0 .0 

7 .0 .0 38.7 10.8 1.3 .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

8 .0 .0 7.7 4.6 1.2 .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

9 .0 .0 1.2 1.9 1.2 .4 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .4 1.6 1.1 16.9 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

11 .0 .0 .4 1.5 1.1 7.5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

12 .0 .0 .4 1.5 1.1 1.3 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

13 .0 .8 .4 3.2 1.0 .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

14 .0 32.4 .4 16.9 1. .4 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

15 .0 61.1 .4 7.1 1. .4 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

16 .0 11.6 .4 2.5 .9 .4 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

17 .0 1.4 .4 2.0 .9 .4 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

18 .0 .2 .4 1.9 .9 .4 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

19 .0 .1 14.3 1.9 .8 4.5 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

20 .0 .1 23.9 2.0 .8 3.5 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

21 .0 .1 3.2 2.0 .8 .7 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

22 .0 .1 .7 2.0 .7 .4 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

23 .0 .1 .4 2.0 .7 .3 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

24 .0 .1 .4 1.9 .7 .3 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

25 .0 .1 .4 1.9 .7 .3 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

26 .0 .1 .4 1.9 .6 .3 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

27 .0 .1 8.1 1.8 .6 .3 11.3 .0 .0 .0 .0 .0 

28 .0 .1 4.3 1.8 .6 .3 4.2 .0 .0 .0 .0 .0 

29 .0 .1 .9 1.7 - .3 .6 .0 .0 .0 .0 .0 

30 .0 .1 61.0 1.7 .3 12.6 .0 .0 .0 .0 .0 

31 .0 30.7 1.6 .2 .0 .0 .0 

TOTAL . 109. 312. 99. 29. 44. 33. 7. 0 

IN/AREA .000 .195 .562 .179 .051 .080 .059 .013 .001 .000 .000 .000 


WATER YEAR 1952-53 


AC-FT 


1256. 


INCHES/AREA 1.14 








21 .0 .1 .1 .1 .7 

22 -0 .1 .1 .1 .7 

23 .0 .1 .1 .1 .7 

2* .0 .1 .1 30.9 .7 

25 .0 .1 .1 29.6 .7 

26 .0 .1 .1 3.7 .7 

27 .0 .1 .1 .7 .7 

28 .0 .1 .1 .3 .7 

29 .0 .1 .1 .3 - 

30 .0 .1 .1 .3 

31 .0 .1 .3 

TOTaL • 134. 29. 163. 120. 

IN/AREA .000 .241 .052 .294 .216 

WATER YEAR 1953-54 AC-FT 1387. 


«-4 .6 .3 .1 .0 .0 .0 

2-4 .8 .3 .1 .0 .0 .0 

1-7 -8 .3 .1 .0 .0 .0 

1- 7 *7 .3 .1 .0 .0 .0 

2- 5 .7 .3 .1 .0 .0 .0 

1*6 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

l* 7 9.8 .2 .1 .0 .0 .0 

1*6 8.1 .2 .1 .0 .0 .0 

5*4 1.5 .2 .1 .0 .C .0 

‘••3 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

2*4 .2 .0 .0 

188. 50. 11. 4. 1. 

.338 .089 .020 .007 .002 .001 .000 

INCHES/ARtA 1.26 



COYOTE RIVER NEAR 

SAN JOSE, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1955- 

56 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEtT PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

StPT 

1 

.0 

.0 

5.4 

26.3 

27.7 

8.4 

2.2 

.8 

.5 

.2 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

2.2 

21.6 

26.7 

8.1 

2.1 

.8 

.5 

.2 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.3 

18.9 

25.6 

7.8 

2.0 

A.2 

• 5 

.2 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

20.2 

24.5 

7.5 

1.9 

9.9 

.4 

.2 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

1.2 

46.9 

23.4 

7.1 

1.8 

1.8 

.4 

.1 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

42.5 

27.5 

22.3 

6.8 

1.8 

.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

10.5 

29.7 

21.2 

6.5 

1.7 

.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

26.2 

44.6 

20.1 

6.2 

1.6 

28.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

32.7 

28.7 

19.1 

5.9 

1.6 

41.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

4.1 

23.9 

16.2 

5.6 

1.5 

5.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.6 

21.4 

17.2 

5.4 

24.6 

1.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.2 

19.5 

16.3 

5.1 

12.7 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

12.6 

.2 

18.0 

15.4 

4.9 

2.8 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

14.2 

.2 

51.8 

14:6 

4.7 

1.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

1.7 

.2 

108.0 

13.8 

4.5 

1.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

9.5 

.2 

102.9 

13.1 

4.3 

1.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

18.0 

.2 

61.4 

12.4 

4.1 

1.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

2.5 

3.6 

47.7 

11.7 

3.9 

1.3 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

19 

.0 

.3 

125.9 

39.9 

11.1 

3.7 

1.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

26.9 

20 

.0 

.0 

69.6 

74.3 

10.6 

3.6 

1.2 

.8 

.2 

.1 

.0 

6.6 

21 

.0 

.0 

10.7 

55.4 

10.0 

3.4 

1-1 

.7 

.2 

.1 

.0 

.8 

22 

.0 

.0 

22.7 

42.7 

11.8 

3.3 

1.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

.1 

23 

.0 

.0 

297.3 

38.6 

39.5 

3. 1 

1.1 

.7 

-2 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

160.3 

34.7 

13.8 

3.0 

1.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

73.2 

46.3 

10.1 

2.9 

1 . 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

119.4 

34.6 

9.5 

2.8 

6.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

76.7 

31.6 

9.2 

2.7 

3.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

49.9 

32.2 

9.0 

2.5 

1.2 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

37.8 

30.6 

8.7 

2.4 

.9 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

30.9 

29.7 


2.3 

.9 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


40.8 

28.7 


2.2 


.5 


.1 

.0 


TOTAL 

. 

59. 

1248. 

1239. 

487. 

145. 

86. 

111. 

9. 

3. 

1. 

35. 

IN/AREA 

.000 

.106 

2.25 

2.23 

.876 

.261 

.156 

.200 

.017 

.006 

.002 

.062 

WATER YEAR 

1955- 

56 

AC- 

FT 6778 


INCHES/AREA 

6.16 






COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1956-57 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .1 .0 .0 .4 8.2 1.0 .4 .1 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .0 .0 3.2 2.1 1. 4.5 .1 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .0 .0 .9 1.4 .9 1.3 .1 .0 .0 .0 

4 .0 .0 .3 .0 .5 1.3 .9 .4 .1 .0 .0 .0 

5 .0 .0 4.1 .7 .4 1.4 .9 .3 .1 .0 .0 .0 

6 .0 .0 4.6 6.2 .4 1.4 .8 .3 .1 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .6 .8 .4 1.5 .8 .3 .1 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .1 .1 .4 1.5 .8 .3 .1 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .0 .0 .4 11.8 .8 .3 .1 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 .0 .4 5.0 .7 .3 .1 .0 .0 .0 

11 .0 .0 .0 .0 .4 2.0 .7 .3 .1 .0 .0 .0 

12 .0 .0 .0 22.0 .4 1.7 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

13 .0 .0 .0 83.6 .4 1.7 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

14 .0 .0 .0 10.8 .3 1.7 3.7 .2 .1 .0 .0 .0 

15 .0 .0 .0 1.4 .3 1.7 1.2 .2 ,1 .0 .0 .0 

16 .0 .0 .0 .3 .3 1.7 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

17 .0 .0 .0 .1 .3 1.6 11.4 .2 .1 .0 .0 .0 

18 .0 .0 .0 .1 .3 1.6 26.3 2.5 .1 .0 .0 .0 

19 .0 .0 .0 .1 .3 1.6 3.7 9.3 .1 .0 .0 .0 

20 .0 .0 .0 35.7 .3 1.5 2.0 4.6 .1 .0 .0 .0 

21 .0 .0 .0 8.9 19.7 1.5 2-1 6.2 .1 .0 .0 .0 

22 .0 .0 .0 1.3 8.1 1.4 .7 1. .1 .0 .0 .0 

23 .0 .0 .0 .4 48.0 1.4 .5 .3 .1 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .0 .3 26.1 1.3 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

25 .0 .0 .0 9.0 15.5 1.3 .4 .2 .1 .0 .0 .0 

26 1.4 .0 .0 18.2 9.1 1.2 .4 .2 .1 .0 .0 .0 

27 4.6 .0 .0 2.5 8.2 1.2 .4 .2 .1 .0 .0 .0 

28 .6 .0 .0 .6 7.5 1.2 .4 .2 .1 .0 .0 9.0 

29 .1 .0 .0 .4 - 1.1 .4 .2 .1 .0 .0 2.7 

30 1. .0 .0 .4 1.1 .4 .1 .1 .0 .0 .3 

31 .8 .0 .4 1.0 .1 .0 .0 

TOTAL 9. . 0 204. 153. 66. 66. 35. 3. 0 12. 

IN/AREA .015 .000 .018 .368 .275 .119 .118 .063 .005 .002 .001 .022 


WATER YEAR 1956-57 


AC-FT 


1106. 


INCHES/AREA 1.01 








COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1959-60 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .1 .0 .0 .0 40.5 1.4 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .0 .0 22.5 1.3 .4 .2 .1 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .0 .0 3.1 1.3 .4 2.6 .1 .0 .0 .0 

4 .0 .0 .0 .0 .9 1.2 .4 1.3 .1 .0 .0 .0 

5 .0 .0 .0 .0 27.3 1.2 .4 .3 .0 .0 .0 .0 

6 .0 .0 .0 .0 7.3 1.1 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .0 .0 1.6 1.1 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .0 4.2 12.0 1.1 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .0 31.7 6.3 1.0 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 9.6 27.0 1. .3 .1 .0 .0 .0 .0 

11 .0 .0 .0 4.8 6.3 1. .3 .1 .0 .0 .0 .0 

12 .0 .0 .0 3.6 2.4 .9 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

13 .0 .0 .0 .5 2.0 3.1 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

14 .0 .0 .0 12.2 1.9 1.3 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

15 .0 .0 .0 10.9 1.9 .9 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

16 .0 .0 .0 1.4 1.9 .8 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

17 .0 .0 .0 .3 1.8 .8 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

18 .0 .0 .0 .2 1.8 .7 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

19 .0 .0 .0 .2 1.8 .7 .2 .1 -0 .0 .0 .0 

20 .0 .0 .0 .2 1.8 .7 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

21 .0 .0 .0 .2 1.8 .7 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

22 .0 .0 .0 .2 1.8 .6 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

23 .0 .0 3.2 .3 1.7 .6 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

24 .0 .0 4.6 4.4 1.7 .6 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

25 .0 .0 .6 4.9 1.6 .6 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

26 .0 .0 .1 .9 1.6 .6 .5 .1 .0 .0 .0 .0 

27 .0 .0 .0 .4 1.5 .5 10.5 .1 .0 .0 .0 .0 

28 .0 .0 .0 .3 1.5 .5 3.3 .1 .0 .0 .0 .0 

29 .0 .0 .0 .4 1.4 .5 .5 .1 .0 .0 .0 .0 

30 .0 .0 .0 .4 .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

31 .0 .0 .4 .5 .1 .0 .0 

TOTAL 0 . 9. 93. 187. 29. 23. 7. 1. 

IN/AREA .002 .001 .015 .167 .337 .052 .041 .013 .002 .001 .000 .000 

WATER YEAR 1959-60 AC-FT 692. INCHES/AREA .63 


COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1960-61 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 22.0 .2 ,3 .1 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

2 .0 .0 29.7 .2 7.1 .1 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

3 .0 .0 5.9 .2 2.9 .1 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

4 .0 .0 .9 .2 .5 .1 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

5 .0 .2 .3 .2 .2 .1 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

6 .0 6.6 .3 .1 .2 1.5 .1 8.5 .0 .0 .0 .0 

7 .0 1.0 .3 .1 .2 1. .1 11.6 .0 .0 .0 .0 

8 .0 .1 .3 .1 .2 .2 .1 1.4 .0 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .3 .1 .2 2.7 .1 .2 .0 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .3 .1 .2 .5 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

11 .0 .0 .3 .1 .2 .1 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

12 .0 4.3 .3 .1 .2 .1 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

13 .0 27.4 .3 .1 .2 .1 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

14 .0 7.5 .3 .1 .2 1.1 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

15 .0 .9 .3 .1 3.4 35.9 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

16 .0 .1 .3 .1 2.0 6.9 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

17 .0 .0 .3 .1 .4 2.2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

18 .0 .0 .3 .1 .2 .4 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

19 .0 .0 .3 .1 .2 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

20 .0 .0 .3 .1 .2 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

21 .0 .0 .3 .1 .2 .2 .5 .0 .0 .0 .0 .0 

22 .0 .0 .2 .1 .2 .2 16.6 .0 .0 .0 .0 .0 

23 .0 .0 .2 .1 .2 .2 3.6 .0 .0 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .2 .1 .2 -2 1.4 .0 .0 .0 .0 .0 

25 .0 2.3 .2 5.0 .1 .2 .2 .0 .0 .0 .0 .0 

26 .0 67.7 .2 26.6 .1 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

27 .0 10.5 .2 5.1 .1 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

28 .0 1.3 .2 .7 .1 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

29 .0 .2 .2 8.2 - .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

30 .0 .1 .2 11.7 .1 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

31 .0 .2 1.5 .1 .0 .0 .0 

TOTAL . 130. 66. 62. 20. 55. 25. 23. .... 

IN'/AREA .000 .235 .118 .111 .037 .099 .044 .041 .001 .000 .000 .000 


WATER YEAR 1960-61 


AC-FT 


755, 


INCHES/AREA 


,69 









COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1961-62 DISCHARGE IN CUbIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 ,0 12.9 .2 .2 4.4 2.6 .8 .3 .1 .0 .0 

2 .0 .0 52.2 .2 .2 4.4 2.5 .8 .3 .1 .0 .0 

3 .0 .0 17.7 .2 .2 4.5 2.4 .8 .3 .1 .0 .0 

4 .0 .0 2.3 .2 .2 4.5 2.3 .8 .3 .1 .0 .0 

5 .0 .0 .6 .2 .2 12.3 2.2 .7 .2 .1 .0 .0 

6 .0 .0 .4 .2 .2 64.0 2.1 .7 .2 .1 .0 .0 

7 .0 .0 .4 .2 .7 20.5 2.1 .7 .2 .1 .0 .0 

8 .0 .0 .4 .2 .3 10.6 2.0 .7 .2 .1 .0 .0 

9 .0 .0 .4 .2 89.7 8.6 1.9 .6 .2 .1 .0 .0 

10 .0 .0 .4 .2 74.4 7.7 1.8 .6 .2 .1 .0 .0 

11 .0 .0 .4 .2 15.8 7.0 1.8 .6 .2 .1 .0 .0 

12 .0 .0 .4 .2 2.9 6.5 1.7 .6 .2 .1 .0 .0 

13 .0 .0 .4 .2 13.6 6.1 1.6 .6 .2 .1 .0 .0 

14 .0 .0 .4 .2 18.4 5.7 1.6 .5 .2 .1 .0 .0 

15 .0 .0 .4 .2 47.7 5.4 1.5 .5 .2 .1 .0 .0 

16 .0 .0 .4 .1 25.8 5.1 1.5 .5 .2 .1 .0 .0 

17 .0 .0 .4 .1 14.0 4.9 1.4 .5 .2 .1 .0 .0 

18 .0 .0 .4 .1 9.8 4.6 1.4 .5 .2 .1 .0 .0 

19 .0 .5 .4 6.2 7.5 4.4 1.3 .4 .1 .1 .0 .0 

20 .0 55.2 .4 25.7 6.1 4.2 1.3 .4 .1 .1 .0 .0 

21 .0 12.9 .4 3.6 5.6 4.0 1.2 .4 .1 .0 .0 .0 

22 .0 1.5 .3 .6 5.2 8.9 1.2 .4 .1 .0 .0 .0 

23 .0 .2 .3 .2 5.0 5.5 1.1 .4 .1 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .3 .2 5.5 3.8 1.1 .4 .1 .0 .U .C 

25 .0 2.7 .3 .2 4.9 3.4 1.1 .4 .1 .0 .0 .0 

26 .0 3.4 .3 .2 4.7 3.3 1.0 .3 .1 .0 .0 .0 

27 .0 .4 .3 .2 4.6 3.2 1. .3 .1 .0 .0 .0 

28 .0 .1 .3 .2 4.5 3.1 .9 .3 .1 .0 .0 .0 

29 .0 8.0 .3 .2 - 2.9 .9 .3 .1 .0 .0 .0 

30 .0 44.8 .3 .2 2.8 .9 .3 .1 .0 .0 .0 

31 .0 .3 .2 2.7 .3 .0 .C 

TOTAL . 130. 95. 41. 368. 239. 48. 16. 5. 2. 0 

IN/AREA .000 .233 .171 .074 .662 .430 .086 .029 .010 .003 .001 .000 

WATER YEAR 1961-62 AC-FT 1869. INCHES/AREA 1.70 


COYOTE RIVER NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1962-63 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APP. MAY JUN JUL AUG S> PT 

1 .0 .4 .1 .3 69.7 3.1 5.5 5.0 1.5 .5 .2 .1 

2 .0 .4 .1 .3 16.4 2.9 3.7 4.8 1.5 .5 .2 .1 

3 .0 .4 .1 .3 7.8 2.8 3.4 4.6 1.4 .5 .2 .1 

4 .0 .4 .1 .3 5.6 2.7 3.3 9.4 1.4 .5 .2 .1 

5 .0 .4 .1 .3 4.4 2.6 3.1 4.3 1.3 .4 .2 .1 

6 .0 .3 .1 .3 3.7 2.5 43.9 4.1 1.3 .4 .1 .0 

7 .0 .3 .1 .3 3.2 2.4 26.4 3.9 1.2 .4 .1 .0 

8 .0 .3 .1 .3 2.8 3.3 6.6 b.l 1.2 .4 .1 .0 

9 .0 .3 .1 .3 13.0 4.8 4.3 4.9 1.1 .4 .1 .0 

10 .0 .3 .1 .2 25.3 2.5 4.1 14.8 1.1 .9 .1 .0 

11 .0 .3 .1 .2 5.9 2.1 4.1 17.7 1.1 .4 .1 .0 

12 6.4 .3 .1 .2 6.8 2.0 4.0 5.2 1.0 .3 .1 .1 

13 230.0 .3 .1 .2 61.3 1.9 5.0 3.4 1. .3 .1 2.8 

14 89.2 .3 .1 .2 27.8 1.9 38.4 3.1 l. .3 .1 .4 

15 10.9 .2 12.9 .2 13.4 1.8 15.4 3.0 .9 .3 .1 .1 

16 1.6 .2 43.0 .2 11.2 40.8 6.7 2.8 .9 .3 .1 .0 

17 .6 .2 38.0 .2 14.3 19.6 5.5 2.7 .9 .3 .1 .0 

18 .5 .2 4.7 .2 7.8 4.0 5.4 2.6 .8 .3 .1 .0 

19 .5 .2 .8 .2 6.2 2.2 15.5 2.5 .8 .3 .1 .0 

20 .5 .2 .:j .2 5.5 1.9 11.4 2.4 .8 .3 .1 .0 

21 .5 .2 .3 .2 5.0 1.8 10.9 2.3 .7 .3 .1 .0 

22 .5 .2 .3 .2 4.6 8.2 7.0 2.3 .7 .2 .1 .0 

23 .5 .2 .3 .2 4.3 29.1 6.6 2.2 .7 .2 .1 .0 

24 .5 .2 .3 .2 4.0 5.7 6.4 2.1 .7 .2 .1 .0 

25 .5 .2 .3 .1 3.8 2.4 6.2 ..0 .6 .2 .1 .0 

26 .5 .2 .3 .1 3.6 2.0 6.0 1.9 .6 .2 .1 .0 

27 .5 5.1 .3 .1 3.4 17.3 5.8 1.9 .6 .2 .1 .0 

28 .5 1.0 .3 .1 3.3 74.0 5.6 1.8 .6 .2 .1 .0 

29 .5 .2 .3 .1 - 12.8 5.4 1.7 .6 .2 .1 .0 

30 .4 .2 .3 67.0 5.0 5.2 1.7 .5 .2 .1 .0 

31 .4 .3 164.6 6.9 1.6 .2 .1 

TOTAL 346. 14. 105. 238. 344. 273. 281. 126. 28. 0 3. 4. 

IN/AREA .622 .024 .189 .428 .619 .492 .506 .226 .051 .018 .006 .008 

WATER YEAR 1962-63 AC-FT 3507. INCHES/AREA 3.19 


SYNTHESIZED STREAMFLOW 
DRAINAGE AREA G 
GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS 

Record Site 
Latitude 37° 14.90' 

Longitude 121° 52.15' 

Approximately 0. 1 mile below the intersection of Guadalupe 
and Alamitos Creeks. 

The drainage area is bounded on the upstream tributaries by 
Calero Dam, Almaden Dam, and Guadalupe Dam. 




Morgan Hill Bossana recording gage-index No. 584700 
(a composite record of Morgan Hill near #1, Morgan Hill 
Bossana Ranch, and Morgan Hill 6 WNW) 

Synthesized hourly data was used for the period October 1923 
to November 1944, recorded hourly data was used thereafter. 
Mean annual station precipitation-26. 57 inches 



1 . 106 


Impervious Area 

17.9 per cent 





Water 

Year 


1923- 24 

1924- 25 

1925- 26 

1926- 27 

1927- 28 

1928- 29 

1929- 30 

1930- 31 

1931- 32 

1932- 33 

1933- 34 

1934- 35 

1935- 36 

1936- 37 

1937- 38 

1938- 39 

1939- 40 

1940- 41 

1941- 42 

1942- 43 

1943- 44 

1944- 45 

1945- 46 

1946- 47 

1947- 48 

1948- 49 

1949- 50 

1950- 51 

1951- 52 

1952- 53 

1953- 54 

1954- 55 

1955- 56 

1956- 57 

1957- 58 

1958- 59 

1959- 60 

1960- 61 

1961 - 62 
1962-63 


PEAK FLOOD FLOWS 
Maximum-Water Year-Instantaneous 

DRAINAGE AREA G 
GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS 


Flow 


Mo nth 

Day 

Hour 

in cfs 

Jan 

26 

0700 

307 

Nov 

8 

1900 

299 

Feb 

12 

2215 

2610 

Nov 

26 

1630 

687 

Feb 

3 

2045 

484 

Mar 

9 

1730 

491 

Mar 

4 

1945 

1660 

May 

24 

1400 

418 

Dec 

27 

0100 

1760 

Jan 

28 

2315 

504 

Dec 

31 

1730 

685 

Mar 

7 

0445 

1660 

Feb 

11 

1730 

1230 

Mar 

22 

0215 

2920 

Dec 

11 

0300 

3770 

Mar 

8 

2330 

251 

Feb 

27 

2215 

1680 

F eb 

9 

0315 

773 

Jan 

24 

0245 

789 

Jan 

21 

2230 

1070 

Feb 

28 

0115 

224 

F eb 

1 

2045 

5860 

Dec 

21 

2315 

2160 

Nov 

23 

0015 

857 

Mar 

23 

2115 

379 

Mar 

11 

1345 

1080 

Jan 

14 

0445 

463 

Dec 

3 

1145 

1260 

Jan 

12 

0400 

2500 

Dec 

7 

0500 

828 

Jan 

17 

0630 

850 

Feb 

27 

0115 

814 

Dec 

23 

0045 

4420 

F eb 

24 

1330 

557 

F eb 

24 

1945 

5860 

Feb 

16 

0700 

3620 

Feb 

1 

1345 

631 

Nov 

26 

0200 

273 

Feb 

9 

0815 

2730 

Jan 

30 

1630 

4810 


GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 


RATER YEAR 1923-24 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER OISTRICT 


DISCHARGE IN CUBIC FEE! PER SECOND 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 



6 .5 43.1 

7 42.8 1.5 

7 16.7 1.6 

,8 .6 1.7 

,8 .6 1.7 

8 .6 1.8 

8 .6 1.8 

8 .6 1.8 

8 .6 1.7 

8 .6 1.7 

8 .6 1.6 

8 .6 1.6 

8 .6 1.5 

8 .6 1.5 

8 .5 1.4 

8 .5 1.4 

7 .5 1.3 

7 .5 1.3 

7 .5 1.2 

7 .5 1.2 

7 .4 1.1 

6 .4 1.1 

6 22.9 1.0 

6 9.9 1.0 

6 37.1 1. 

5 20.1 .9 

5 .8 .9 

5 .8 .9 

5 .9 .8 

.9 .8 

24.6 


.0 


.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


TOTAL 12. 0 

IN/AREA .016 .013 


4. 161. 

.005 .213 


20. 189. 
027 .249 


82. 

.108 


15. 

.019 


WATER YEAR 1923-24 


AC-FT 


987. 


INCHES/AREA .66 


GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1924- 

-25 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

CCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FErt 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

. 1 

.3 

.3 

6.1 

5.0 

4.6 

3.0 

.9 

.3 

. 1 

2 

.0 

.0 

2.2 

.3 

.3 

5.9 

5.0 

4.5 

2.8 

.9 

.3 

.1 

3 

.0 

.0 

• 2 

.3 

.3 

5.7 

5.0 

4.3 

2.7 

.9 

.3 

.1 

4 

.0 

2.4 

7.9 

.3 

.3 

5.6 

57.9 

4. 1 

2.6 

.8 

.3 

. 1 

5 

2.9 

. 1 

2.8 

.3 

29.6 

5.4 

11.3 

3.9 

2.5 

.8 

.5 

.1 

6 

2.8 

.0 

. 1 

.3 

34.0 

29.5 

7.5 

3.8 

2.4 

.8 

.2 

.1 

7 

.0 

.0 

.1 

.3 

6. 1 

5.5 

7.4 

3.6 

2.3 

.7 

.2 

. 1 

8 

.0 

103.3 

26.7 

.3 

1 .0 

6.3 

7.3 

3.5 

2.2 

.7 

.2 

.1 

9 

.0 

16.4 

.4 

.3 

.5 

5.4 

7.1 

3.4 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

10 

.0 

. 1 

.2 

.3 

.6 

5.4 

33.4 

3.2 

2.1 

.7 

.2 

.1 

11 

.0 

.2 

.2 

.3 

33.0 

5.3 

38.3 

3.1 

2.0 

.6 

.2 

.1 

12 

.0 

.2 

.2 

.3 

95.1 

5.3 

6.8 

28.3 

1.9 

.6 

.2 

.1 

13 

.0 

.2 

.2 

.6 

48.4 

5.2 

8.7 

4.6 

1.8 

.6 

.2 

.1 

14 

.0 

.2 

.2 

.7 

6.6 

5.0 

8.6 

2.9 

1.8 

.6 

.2 

• 1 

15 

.9 

.2 

.2 

.3 

4.9 

4.9 

8.4 

2.8 

1.7 

.5 

.2 

.1 

■ 

16 

29.1 

.2 

.3 

.3 

4.3 

4.7 

8.2 

2.7 

1.6 

.5 

.2 

.1 

17 

.5 

.2 

.2 

.3 

4.0 

4.5 

7.9 

2.6 

1.6 

.5 

.2 

.1 

18 

.0 

.2 

.2 

.3 

3.9 

4.3 

7.7 

9.5 

1.5 

.5 

.2 

.0 

19 

.0 

.2 

.2 

.3 

3.9 

4.2 

9.4 

57.4 

1.5 

.5 

.1 

.0 

20 

.0 

.2 

.2 

.3 

5.4 

4.0 

16.3 

34.2 

1.4 

.5 

.1 

.0 

21 

.0 

.2 

.2 

.3 

27.5 

3.8 

7.0 

9.6 

1.4 

.4 

.1 

.0 

22 

.0 

.2 

.2 

.3 

35.0 

3.7 

6.7 

3.6 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

23 

.0 

.2 

.2 

.3 

29.4 

3.5 

6.5 

3.7 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

24 

.0 

.2 

.2 

.3 

7.5 

3.4 

6.2 

3.8 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

25 

.0 

.2 

.2 

35.8 

6.9 

3.3 

6.0 

3.8 

1.2 

.4 

.1 

.0 

26 

2.4 

.2 

.2 

1.6 

6.6 

3. 1 

5.7 

3.7 

1.1 

.4 

.1 

.0 

27 

.5 

.2 

.2 

.3 

6.4 

16.4 

5.5 

3.6 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

28 

.0 

.2 

.2 

.3 

6.2 

5.4 

5.3 

3.5 

1.0 

.3 

.1 

.0 

29 

12.3 

.2 

22.2 

.3 

— 

23.8 

5.0 

3.3 

1. 

.3 

. 1 

.0 

30 

. 1 

.2 

29.2 

.3 


34.1 

4.8 

3.2 

1. 

.3 

.1 

.0 

31 

.0 


.3 

.3 


39.7 


3.1 


.3 

. 1 


TOTAL 

52. 

126. 

96. 

47. 

408. 

268. 

328. 

232. 

53. 

17. 

5. 

2. 

IN/AREA 

.069 

.167 

.127 

.062 

.538 

.354 

.433 

.306 

.070 

.023 

.007 

.002 

WATER YEAR 

1924- 

25 

AC- 

FT 3237 


INCHES/AREA 

2. 16 














m 


GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW HATER YEAR 1925-26 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

1 

.0 

.0 

31.9 

.5 

30.6 

41.5 

2 

.0 

.0 

11.2 

.5 

422.8 

38.9 

3 

.0 

.0 

.1 

.5 

299.4 

36.5 

4 

.0 

.0 

. 1 

.5 

211.9 

34.2 

5 

.0 

.0 

. 1 

.5 

120.2 

32.2 

6 

.0 

.0 

.1 

.4 

70.1 

30.2 

7 

.0 

.0 

.1 

.4 

47.6 

28.5 

8 

.0 

.0 

.2 

.4 

35.0 

26.8 

9 

.0 

.0 

.2 

.4 

29.2 

25.2 

10 

.0 

.0 

.2 

.4 

34.7 

23.8 

11 

12.9 

10.2 

.2 

.4 

188.7 

22.4 

12 

4.0 

.0 

.2 

.4 

727.1 

21.2 

13 

.0 

.0 

.2 

.4 

835.5 

20.0 

14 

.0 

.0 

.2 

.3 

370.0 

18.9 

15 

.0 

.0 

.1 

.3 

228.8 

17.8 

16 

.0 

.0 

.1 

11.5 

156.0 

16.9 

17 

.0 

.0 

58.0 

26.0 

115.0 

16.0 

18 

.0 

.0 

35.3 

.7 

91.0 

15.1 

19 

.0 

.0 

5.0 

• 4 

145.7 

14.3 

20 

.0 

.0 

.3 

.5 

94.0 

13.6 

21 

.0 

.0 

.4 

.5 

79.4 

12.9 

22 

.0 

.0 

.4 

.5 

70.0 

12.2 

23 

.0 

.0 

.5 

.5 

63.4 

11.6 

24 

.0 

.0 

.5 

.5 

58.3 

11.0 

25 

.0 

.0 

.5 

.5 

54.1 

10.4 

26 

.0 

.0 

.5 

.5 

50.4 

9.9 

27 

.0 

.0 

.5 

.5 

4T.2 

9.4 

28 

.0 

.0 

.5 

53.2 

44.2 

8.9 

29 

.0 

3.9 

.5 

177.0 

—- 

8.5 

30 

.0 

17.1 

.5 

44.6 


8.1 

31 

.0 


.5 

1 13.1 


7.7 

TOTAL 

17. 

32. 

149. 

437. 

4720. 

604. 

IN/AREA 

.023 

.042 

.197 

.576 

6.23 

.798 


APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

7.3 

18.2 

3.9 

1.1 

.3 

.1 

7.0 

17.2 

3.7 

1.1 

.3 

.1 

6.7 

16.3 

3.6 

1.0 

.3 

.1 

76.5 

15.4 

3.4 

1. 

.3 


552.4 

14.6 

3.3 

.9 

.3 

. 1 

263.7 

13.8 

3.1 

.9 

.3 

.1 

411.3 

13.1 

3.0 

.9 

.3 

.1 

310.3 

12.5 

2.9 

.8 

.3 

.1 

189.6 

11.8 

2.7 

.8 

.2 


129.2 

11.2 

2.6 

.8 

.2 


95.6 

10.6 

2.5 

.7 

.2 


75.9 

10.1 

2.4 

.7 

.2 


64.0 

9.6 

2.3 

.7 

.2 


56.2 

9.1 

2.2 

.7 

.2 

.1 

50.8 

8.7 

2.1 

.6 

.2 


46.6 

8.3 

2.0 

.6 

.2 

.1 

43.2 

7.9 

1.9 

.6 

.2 

.1 

40.3 

7.5 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

37.7 

7.1 

1.6 

.5 

.2 

.1 

35.3 

6.8 

1.7 

.5 

.2 

.1 

33.1 

6.5 

1.6 

• 5 

.2 

.0 

31.0 

6.2 

1.6 

.5 

.2 

.0 

29.2 

5.9 

1.5 

.5 

. 1 

.0 

27.5 

5.6 

1.5 

.4 

.1 

.0 

25.9 

5.4 

1.4 

.4 

. 1 

.0 

24.4 

5.1 

1.3 

.4 

.1 

.0 

23.0 

4.9 

1.3 

.4 

.1 

.0 

21.7 

4.7 

1.2 

.4 

.1 

.0 

20.4 

4.5 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

19.3 

4.3 

1.1 

.4 

. 1 

.0 


4.1 


.3 

.1 


2755. 

287. 

67. 

20. 

6. 

2. 

3.64 

.379 

.088 

.027 

.006 

.003 


WATER YEAR 1925-26 AC-FT 18011. INCHES/AREA 12.01 


GUADALUPE 

CREEK 

NEAR ALAMITOS, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOGD CONTROL AND 

WA1ER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1926- 

27 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

. 1 

24.3 

8.4 

11.2 

64.4 

95.3 

8.3 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

2 

.0 


50.3 

8.1 

99. 1 

58.6 

40. 1 

7.9 

2.0 

.6 

.2 

.1 

3 

.0 


24.6 

7.8 

189.4 

72.2 

56.0 

7.5 

1.9 

.6 

.2 

.1 

4 

.0 


18.7 

7.5 

203.6 

55.4 

34.3 

7.2 

1.8 

.6 

.2 

.1 

5 

.0 

- 1 

16.6 

18.1 

105.3 

50.1 

3C.3 

6.8 

1 .8 

.6 

.2 

.1 

6 

.0 

. I 

15.2 

33.5 

69.6 

47.2 

27.8 

6.9 

19.8 

.5 

.2 

.1 

7 

.0 

. 1 

14.3 

8.2 

49.8 

44.4 

26.0 

15. 1 

5.2 

.5 

.2 

.1 

8 

.0 


13.6 

8.0 

38.5 

42.3 

24.5 

6.0 

1.6 

.5 

.2 

.0 

9 

5.6 


12.9 

11 .0 

31.9 

66.8 

32.9 

5.7 

1.6 

.5 

. 1 

.0 

10 

72.0 


12.4 

28.9 

27.8 

50.1 

24.8 

5.5 

1.5 

.5 

. 1 

.0 

11 

1.7 

. 1 

11.8 

12.3 

25.1 

42.2 

23. 1 

5.2 

1.4 

.4 

. 1 

.0 

12 

.1 

. 1 

11.3 

11 .3 

23.2 

39.9 

22.3 

5.0 

1.4 

.4 

.1 

.0 

13 

.1 


10.9 

11.0 

21.8 

37.8 

21.3 

4.8 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

14 

.1 


10.5 

10.8 

178.5 

40.2 

2C.4 

4.6 

1.3 

.4 

.1 

.0 

15 

.1 


10.0 

10.7 

339.2 

35.3 

19.4 

4.4 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

16 

.1 

.0 

9.6 

10.5 

252.3 

33.8 

18.4 

4.2 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

17 

.1 

.0 

9.2 

10.3 

154.5 

32.3 

17.4 

4.0 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

18 

.1 

16.6 

27.1 

10.0 

217.4 

30.9 

16.4 

3.8 

1.1 

.3 

.1 

.0 

19 

.1 

31.3 

8.8 

9.7 

130.2 

29.5 

15.6 

3.6 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

20 

.1 

.3 

8.5 

74.9 

101.1 

28.0 

14.7 

3.5 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

21 

.1 

. 1 

34. 1 

23.6 

84.4 

26.5 

13.9 

3.3 

1. 

.3 

.1 

.0 

22 

. 1 

53.4 

16. 1 

18.5 

74.2 

25.1 

13.2 

3.2 

.9 

.3 

.1 

.0 

23 

.1 

89.0 

10.7 

16.0 

220.5 

23.7 

12.5 

3.1 

.9 

.3 

.1 

.0 

24 

. 1 

339.6 

9.9 

14.6 

161.9 

22.4 

11.9 

2.9 

.9 

.3 

. 1 

.0 

25 

. 1 

61.8 

9.9 

13.6 

127.3 

21.1 

1 1.3 

2.8 

.8 

.3 

.1 

.0 

26 

.1 

333.7 

9.8 

13.8 

99.8 

19.9 

10.7 

2.7 

.8 

.3 

.1 

.0 

27 

. 1 

156.2 

9.7 

12.7 

83.0 

18.8 

1C.2 

2.6 

.8 

.2 

.1 

.0 

28 

. 1 

83.5 

9.5 

12.3 

72.0 

17.7 

9.7 

2.5 

.7 

.2 

. 1 

.0 

29 

. 1 

51.5 

9.2 

12.0 

— 

16.7 

9.2 

2.4 

.7 

.2 

.1 

.0 

30 

.1 

33.9 

9.0 

11.8 


15.8 

8.7 

2.3 

.7 

.2 

.1 

.0 

31 

.1 


8.7 

11.5 


14.9 


2.2 


.2 

. 1 


TOTAL 

82. 

1252. 

457. 

471. 

3213. 

1124. 

692. 

150. 

59. 

12. 

4. 

1. 

IN/AREA 

.108 

1.65 

.603 

.622 

4.24 

1.48 

.914 

. 198 

.078 

.016 

.005 

.002 


WATER YEAR 1926-27 


AC-FT 14884 


INCHES/AREA 


9.92 


GUADALUPE CREEK NEAR ALAHITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1927-28 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

OAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .2 1.4 5.2 3.5 6.2 23.4 6.6 1.8 .6 .2 .1 

2 .0 .1 1.3 4.8 30.1 5.9 39.4 6.3 1.8 .6 .2 .1 

3 .0 .1 1.3 4.5 204.6 5.7 67.1 6.0 1.7 .5 .2 .1 

4 .0 .1 1.3 4.4 167.0 5.5 28.8 5.8 1.6 .5 .2 .1 

5 .0 .1 1.3 4.3 75.7 5.5 23.5 5.5 1.6 .5 .2 .1 

6 .0 .1 1.2 4.1 48.2 16.6 21.4 5.3 1.5 .5 *2 .0 

7 .0 .1 1.2 4.1 33.1 5.1 20.0 6.2 1.4 .5 .1 ,0 

8 .0 .1 1.1 4.0 24.8 5.0 19.0 6.1 1.4 .4 .1 .0 

9 .0 61.1 40.7 3.9 20.0 4.8 18.1 4.7 1.3 .4 .1 .0 

10 .0 13.2 5.4 3.8 17.2 4.7 17.3 4.5 1.3 .4 .1 .0 

11 .0 .3 1.2 3.7 15.4 4.6 16.6 4.3 1.2 .4 .1 .0 

12 .0 10.6 1.3 3.6 14.3 4.4 15.8 4.1 1.2 .4 .1 .0 

13 .0 57.6 4.0 3.5 13.4 4.2 15.0 4.0 1.1 .4 .1 .0 

14 .0 .8 1.8 12.5 12.7 4.1 14.3 3.8 1.1 .4 .1 .0 

15 .0 .7 1.4 3.5 12.1 3.9 13.7 3.6 1.1 .3 .1 .0 

16 .0 .8 1.4 3.4 11.5 3.7 13.0 3.5 1.0 .3 .1 .0 

17 .0 .8 1.4 3.3 11.0 3.6 12.4 3.4 1. .3 .1 .0 

18 .0 .9 1.4 3.2 10.5 3.4 11.8 3.2 .9 .3 .1 .0 

19 .0 .9 1.4 3.2 10.0 3.3 11.3 3.1 .9 .3 .1 .0 

20 .0 16.9 1.3 3.1 9.6 3.2 1C.8 3.0 .9 .3 .1 .0 

21 .0 26.7 1.3 3.0 9.2 3.0 1C.3 2.8 .8 .3 .1 .0 

22 .0 1.3 1.3 27.8 8.8 8.2 9.8 2.7 .8 .3 .1 .0 

23 .0 1.2 1.2 11.5 8.4 48.0 9.4 2.6 .8 .3 .1 .0 

24 .0 1.3 1.3 3.2 8.0 28.0 9.0 2.5 .8 .2 .1 .0 

25 .0 1.3 70.7 3.3 7.7 5.9 8.6 2.4 .7 .2 .1 .0 

26 14.4 1.4 6.0 3.3 7.4 60.8 8.2 2.3 .7 .2 .1 .0 

27 2.2 1.4 2.0 3.3 7.0 31.0 7.8 2.2 .7 .2 .1 .0 

28 .0 1.4 56.8 11.7 6.7 18.1 7.5 2.1 .6 .2 .1 .0 

29 .0 1.4 14.7 9.8 6.5 14.6 7.2 2.1 .6 .2 .1 .0 

30 14.8 1.4 7.4 3.5 12.6 6.9 2.0 .6 .2 .1 .0 

31 34.0 5.9 3.5 11.4 1.9 .2 .1 

TOTAL 66. 204. 241. 170. 814. 345. 498. 119. 33. 11. 3. 1. 

IN/AREA .087 .270 .318 .224 1.07 .456 .657 .157 .044 .014 .005 .001 

WATER YEAR 1927-28 AC-FT 4960. INCHES/AREA 3.31 


GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

OISTRICT 

SYN1HESI ZED 

DAILY 

FLOW 


WATER YEAR 1928- 

29 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

1.2 

3.7 

29.3 

3.9 

5.2 

3.3 

2.6 

.4 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

37.4 

3.6 

7. 1 

3.7 

4.9 

3.2 

1. 

.3 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

51.8 

3.6 

43.4 

3.6 

4.6 

3.1 

.9 

.3 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

2.2 

3.6 

27.6 

3.4 

83.1 

3.0 

.9 

.3 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

2.1 

3.5 

14.6 

3.3 

1C.0 

2.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

2.1 

3.5 

11.9 

3.2 

6.2 

2.7 

.8 

.3 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

2. 1 

3.4 

10.3 

3.1 

6.5 

2.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

2.2 

3.3 

9.4 

2.9 

r.o 

2.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

2.2 

3.3 

8.9 

147.6 

1 1.9 

2.4 

32.8 

.3 

. 1 

.0 

10 

.0 

.0 

23.0 

3.2 

8.5 

76.3 

6.9 

2.3 

1.1 

.3 

.1 

.0 

1 1 

.0 

.0 

8.7 

3.1 

8.1 

32.2 

6.9 

2.2 

.7 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

56.8 

19.9 

3.0 

7.8 

20.6 

6.8 

2.2 

.7 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

115.8 

46.6 

2.9 

7.5 

15.6 

6.6 

2.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

14 

.0 

63. 1 

6.6 

2.8 

7.2 

12.8 

6.4 

2.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

10.7 

5.5 

8.6 

6.9 

11.2 

6.1 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

16 

.0 

.9 

5.0 

26.6 

6.7 

10.2 

5.9 

.1.8 

6.5 

.2 

.1 

.0 

17 

.0 

1. 

4.8 

3.0 

6.4 

9.5 

5.7 

1.8 

1. 

.2 

.1 

.0 

18 

.0 

1.1 

4.7 

28.5 

6. 1 

9.1 

5.4 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

19 

.0 

1.2 

4.6 

12.1 

5.9 

8.7 

11.1 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

20 

.0 

1.3 

4.4 

4.7 

5.6 

8.4 

13.9 

1.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

21 

.0 

1.3 

4.4 

4.6 

5.4 

8.0 

5.0 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

22 

.0 

1.3 

4.3 

4.5 

5.2 

9.0 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

23 

.0 

1.3 

4.2 

4.5 

5.0 

7.5 

4.6 

1 .4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

24 

.0 

1.4 

4. 1 

4.4 

4.8 

7.2 

4.5 

1.4 

.5 

.2 

.0 

.0 

25 

.0 

1.4 

4. 1 

4.4 

4.6 

6.9 

4.3 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

1.3 

4.0 

4.4 

4.4 

6.6 

4.1 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

1.3 

4.0 

4.4 

4.2 

6.4 

3.9 

1.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

1.3 

3.9 

4.3 

4.1 

6.1 

3.8 

1.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

1.3 

3.9 

4.2 

— 

5.8 

3.6 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

1.3 

3.9 

4.2 


5.6 

3.5 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


3.8 

8.3 


5.4 


1.0 


.1 

.0 


TOTAL 

. 

265. 

282. 

182. 

277. 

464. 

263. 

61. 

59. 

7. 

2. 

0 

IN/AREA 

.000 

.350 

.372 

.240 

.366 

.612 

.348 

.080 

.078 

.009 

.003 

.001 

WATER YEAR 

1928- 

29 

AC- 

FT 3688 


INCHES/AREA 

2.46 
















> 


GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER OISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1930-31 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV OEC JAN FEB MAR 

1 .0 .0 .0 187.6 6.2 6.8 

2 .0 .0 .0 11.2 5.4 6.6 

3 .0 .0 .0 .6 5.3 6.3 

4 .0 .0 .0 .9 18.8 6.0 

5 .0 .0 .0 68.3 5.5 5.8 

6 .0 .0 .0 21.5 5.4 5.6 

7 .0 .0 .0 18.2 5.4 5.3 

8 .0 .0 .0 10.0 5.3 5.1 

9 .0 .0 .0 4.6 5.1 4.9 

10 .0 .0 .0 4.3 12.7 4.7 

11 .0 .0 .0 4.1 5.2 21.3 

12 .0 2.1 .0 4.0 5.1 10.5 

13 .0 9.9 .0 31.4 9.3 4.5 

14 .0 .0 .0 24.9 61.6 4.4 

15 .0 .0 .0 6.0 14.8 4.2 

16 .0 .0 .0 5.6 10.6 4.1 

17 .0 9.7 .0 5.4 9.4 4.2 

18 .0 .2 .0 5.3 15.0 14.6 

19 .0 .0 .0 5.2 10.3 3.8 

20 .0 .0 .0 5.0 8.8 3.6 

21 .0 .0 .0 4.9 8.6 3.5 

22 .0 .0 .0 35.8 8.4 3.4 

23 .0 .0 .0 18.3 8.2 3.2 

24 .0 .6 .0 6.2 8.0 3.1 

25 .0 .0 .0 6.1 7.7 3.0 

26 .0 .0 .0 6.1 7.5 2.9 

27 .0 5.5 .0 6.0 7.3 2.8 

28 .0 .1 .0 5.9 7.0 2.7 

29 .0 .0 .0 5.8 - 2.6 

30 .0 .0 .0 5.7 2.5 

31 .0 20.5 5.6 2.4 

TOTAL . 28. 21. 530. 288. 164. 

IN/AREA .000 .037 .028 .700 .380 .217 


APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

2.3 1.1 1.9 .6 .2 .1 

2.2 1.1 1.9 .6 .2 .1 

2.1 1.1 1.8 .6 .2 .1 

2.0 1.0 1.7 .6 .2 .1 ; 

2.0 1. 1.7 .5 .2 .1 

1.9 .9 1.6 .5 .2 .1 

1.8 .9 1.6 .5 .2 .1 

1.7 .9 1.5 .5 .2 .0 : 

1.7 .8 1.4 .5 .1 .0 

1.6 .8 1.4 .5 .1 .0 

1.6 .8 1.3 .4 .1 .0 

1.5 .7 1.3 .4 .1 .0 

1.4 .7 1.2 .4 .1 .0 

1.4 .7 1.2 .4 .1 .0 

1.3 .7 3.5 .4 .1 .0 

1.3 .6 1.2 .4 .1 .0 

1.2 .6 1.1 .3 .1 .0 

1.2 .6 1.0 .3 .1 .0 

1.1 .6 1. .3 .1 .0 

1.1 .6 1. .3 .1 .0 

1.1 .5 .9 .3 .1 .0 

1.0 .5 .9 .3 .1 .0 

1. .5 .9 .3 .1 .0 

.9 176.6 .8 .3 .1 .0 

.9 11.5 .8 .3 .1 .0 

45.3 2.1 .8 .3 .1 .0 

11.0 2.0 .7 .2 .1 .0 

1.1 2.1 .7 .2 .1 .0 

1.1 2.0 .7 .2 .1 .0 

1.1 2.0 .7 .2 .1 .0 ; 

2.0 .2 .1 

97. 218. 38. 12. 4. 1. 

.128 -288 .050 .016 .005 .002 


WATER YEAR 1930-31 


AC-FT 2777 


INCHES/AREA 1.85 


GUAOALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1931-32 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NGV OEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .3 112.5 87.0 25.2 4.9 1.3 .4 .1 .0 .0 

2 .0 .0 .3 112.7 55.6 23.7 4.7 1.3 .4 .1 .0 .0 

3 .0 .0 .3 73.5 44.4 22.3 4.5 1.2 .4 .1 .0 .0 

4 .0 .0 .3 59.8 39.2 21.0 4.3 1.2 .4 .1 .0 .0 

5 .0 .0 .3 51.6 70.0 19.7 4.1 1.1 .3 .1 .0 .0 

6 .0 .0 .3 46.4 83.0 18.6 3.9 1.1 .3 .1 .0 .0 

7 .0 .0 .3 42.9 84.1 17.5 3.7 1.1 .3 .1 .0 .0 

8 .0 .0 .3 40.2 374.9 16.5 3.6 1.0 .3 .1 .0 .0 

9 .0 .0 .3 38.0 404.1 15.6 3.4 1. .3 .1 .0 .0 

10 .0 .0 .3 36.1 222.6 14.7 3.3 .9 .3 .1 .0 .0 

11 .0 .0 23.7 34.4 155.1 13.9 3.1 .9 .3 .1 .0 .0 

12 .0 .0 2.3 76.7 116.6 13.2 3.0 .9 .3 .1 .0 .0 

13 .0 3.4 59.1 57.3 93.9 15.0 2.8 .8 .3 .1 .0 .0 

14 .0 28.8 29.3 75.5 79.9 21.0 2.7 .8 .2 .1 .0 .0 

15 .0 15.3 .7 408.3 70.7 11.5 2.6 .8 .2 .1 .0 .0 

16 .0 .1 .7 177.4 64.1 11.0 2.5 .7 .2 .1 .0 .0 

17 .0 .1 .8 117.6 59.1 10.5 2.4 .7 .2 .1 .0 .0 

18 .0 .1 .8 84.8 55.0 10 2.3 .7 .2 .1 .0 .0 

19 .0 .1 .9 65.8 51.4 9.5 2.2 .7 .2 .1 .0 .0 

20 .0 .1 .9 54.5 48.1 9.C 2.1 .6 .2 .1 .0 .0 

21 .0 .1 23.3 47.3 45.1 8.5 2.0 .6 .2 .1 .0 .0 

22 .0 .1 21.0 42.4 42.3 8.1 1.9 .6 .2 .1 .0 .0 

23 .0 .1 158.6 38.8 39.6 7.7 1.8 .6 .2 .1 .0 .0 

24 .0 .1 113.2 35.9 37.1 7.3 1.8 .S .2 .1 .0 .0 

25 .0 .2 95.5 33.4 34.7 7.0 1.7 .5 .2 .1 .0 .0 

26 .0 43.2 253.1 31.2 32.5 6.6 1.7 .5 .2 .1 .0 .0 

27 .0 11.1 862.8 29.4 30.5 6.3 1.6 .5 .1 .0 .0 .0 

28 .0 .3 786.6 27.7 28.6 6.0 1.5 .5 .1 .0 .0 .0 

29 .0 .3 330.5 26.0 26.8 5.7 1.5 .4 .1 .0 .0 .0 

30 .0 .3 197.2 37.7 5.4 1.4 .4 .1 .0 .0 .0 

31 .0 177.7 82.3 5.2 .4 .0 .0 

TOTAL . 104. 3142. 2198. 2576. 393. 83. 24. 7. 2. 0 

IN/AREA .001 .137 4.15 2.90 3.40 .519 .109 .032 .010 .003 .001 .000 

WATER YEAR 1931-32 AC-FT 16892. INCHES/AREA 11.26 


GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOO CONTROL AND WATER DIS1RICT 

SYNTHESIZED DAILY FLCW WATER YEAR 1932-33 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .0 .5 39.5. 7.1 4.1 1.3 .4 .1 .0 .0 

2 .0 .0 .0 .5 29.7 6.8 4.0 1.3 .4 .1 .0 .0 

3 .0 .0 .0 .5 24.1 6.5 3.9 1.2 .4 .1 .0 .0 

4 .0 .0 .0 .5 20.7 6.3 3.8 1.2 .4 .1 .0 .0 

5 .0 .0 .0 .5 18.5 6.0 3.6 1.1 .4 .1 .0 .0 

6 .0 .0 .0 .5 17.0 5.7 3.5 1.1 .3 .1 .0 .0 

7 .0 .0 .0 .5 15.9 5.5 3.3 1.1 .3 .1 .0 .0 

8 .0 .0 .0 .5 14.9 5.3 3.2 1.0 .3 .1 .0 .0 

9 .0 .0 .0 .5 14.2 5.1 3.1 2.2 .3 .1 .0 .0 

10 .0 .0 .0 .5 13.4 4.9 3.0 2.3 .3 .1 .0 .0 

11 .0 .0 .0 .5 12.8 4.7 2.8 .9 .3 .1 .0 .0 

12 .0 .0 .0 .4 48.9 33.8 2.7 .9 .3 .1 .0 .0 

13 .0 .0 .0 .4 14.2 8.1 2.6 .9 .3 .1 .0 .0 

14 .0 .0 .0 .4 12.6 4.7 2.5 .8 .3 .1 .0 .0 

15 .0 .0 .0 .4 12.3 14.7 2.4 .8 .2 .1 .0 .0 

16 .0 .0 .1 .4 12.1 5.4 2.3 .8 .2 .1 .0 .0 

17 .0 .0 1.7 .4 11.7 5.0 14.6 .7 .2 .1 .0 .0 

18 .0 .0 .0 80.6 11.3 5.0 3.1 .7 .2 .1 .0 .0 

19 .0 .0 14.3 78.9 10.9 4.9 2.1 .7 .2 .1 .0 .0 

20 .0 .0 23.1 17.8 10.5 4.8 2.0 .7 .2 .1 .0 .0 

21 .0 .0 15.3 2.6 10.1 4.6 1.9 .6 .2 .1 .0 .0 

22 .0 .0 31.3 153.7 9.7 4.5 1.9 .6 .2 .1 .0 .0 

23 .0 .0 34.1 46.1 9.3 8.9 1.8 .6 .2 .1 .0 .0 

24 .0 .0 .3 37.4 8.9 4.2 1.7 .6 .2 .1 .0 .0 

25 .0 .0 .3 55.2 8.5 4.1 1.7 .5 .2 .1 .0 .0 

26 .0 .0 .4 51.1 8.1 3.9 1.6 .5 .2 .1 .0 .0 

27 .0 .0 .4 86.5 7.8 6.3 1.5 .5 .2 .1 .0 .0 

28 .0 1.6 .5 168.1 7.5 43.7 1.5 .5 .2 .1 .0 .0 

29 .0 1.1 .5 191.3 - 4.7 1.4 .5 .1 .0 .0 .0 

30 .0 .0 .5 88.1 4.2 1.4 .5 .1 .0 .0 .0 

31 .0 .5 56.8 4.2 .4 .0 .0 

TOTAL . 3. 123. 1122. 435. 244. 89. 27. 8. 3. 0 

IN/AREA .000 .004 .163 1.48 .574 .321 .118 .036 .010 .003 .001 .000 


WATER YEAR 1932-33 


AC-FT 


4069. 


INCHES/AREA 2.71 





GUADALUPE 

CREEK NEAR ALAMITOS. CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL ANO 

WATER 

DISTRICT 

GUADALUPE 

CREEK 

NEAR ALAMITOS. 

CAL IFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZEO DAILY 

FLOW 


WATER 

YEAR 1933 

-34 

DISCHARGE 

IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1935 

-36 

DISCHARGE IN 

CUBIC 
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CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CCNTROL ANO 

WATER 

DISTRICT 

GUAOALUPE 

CREEK 

NEAR AlAHITCS, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL ANO 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 


WATER YEAR 1933- 

34 

DISCHARGE IN 

CUBIC. 

r fctl rt K btCUNU 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1935 

-36 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

DAY 

GCT 

NCV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

I 

.0 

. 1 

. 1 

291.1 

6.9 

47.9 

6.6 

1.9 

.7 

.2 

.1 

.0 

1 

.7 

.0 

.0 

.2 

93.7 

45.5 

14.9 

7.8 

2.7 

.9 

.3 

.1 

2 

.0 

. 1 

. 1 

141.1 

6.6 

38.3 

6.4 

1.9 

.7 

.2 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

12.0 

7.4 

171.0 

103.1 

7.4 

2.7 

.9 

.3 

.1 

3 

.0 

. 1 

37.4 

86.7 

6.3 

32.6 

6. 1 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

5.4 

4.4 

104.0 

55.7 

7.1 

2.7 

.8 

.3 

.1 

4 

.0 

.2 

1. 

57.3 

6.0 

28.9 

5.8 

1.7 

6.1 

.2 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.4 

4.3 

78.7 

44.4 

6.8 

2.6 

.8 

.2 

.1 

S 

.0 

.2 

.1 

41.0 

5.8 

26.3 

5.6 

1.6 

13.2 

.2 

. 1 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.4 

4.3 

66.1 

33.9 

6.5 

2.5 

.8 

.2 

.1 

6 

.0 

.2 

. 1 

31.7 

5.5 

24.4 

5.3 

1.6 

1.3 

.2 

. 1 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.4 

4.2 

58.0 

3C.0 

6.2 

2.4 

.7 

.2 

. 1 

7 

.0 

.2 

. 1 

26.3 

10.3 

22.9 

5.1 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.4 

4.1 

52.4 

27.5 

5.9 

2.3 

.7 

.2 

.1 

8 

.0 

.2 

. 1 

23.0 

20.4 

21.5 

4.9 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

17.9 

4.1 

48.2 

25.8 

5.6 

2.2 

.7 

.2 

.1 

9 

.0 

.2 

. 1 

20.9 

5.3 

20.3 

4.7 

1 .4 

.5 

.2 

* 1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

72.4 

4.0 

44.7 

24.4 

5.4 

2.1 

.7 

.2 

.1 

TO 

.0 

.2 

. 1 

19.3 

5.2 

19.2 

4.5 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

10 

1.9 

.0 

.0 

57.7 

9. 1 

41.8 

23. 1 

5. 1 

2.0 

.6 

.2 

. 1 

11 

.0 

.2 

24.4 

18. 1 

5.1 

18.2 

4.3 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

1 1 

16.3 

.0 

25.3 

15. 1 

555.1 

39. 1 

21.9 

4.9 

2.0 

.6 

#2 

.1 

12 

.0 

.2 

238. 1 

17.2 

5.0 

17.3 

4.1 

1.3 

.5 

.2 

. i 

.0 

12 

.1 

.0 

23. 1 

6.0 

323.8 

36.7 

2C.8 

4.7 

1.9 

.6 

.2 

.1 

13 

.0 

.2 

115.8 

16.3 

4.8 

16.4 

3.9 

1.2 

.5 

.2 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.1 

4.8 

288.9 

34.5 

19.7 

4.5 

1.8 

.6 

.2 

.1 

14 

.0 

.2 

4 1.1 

15.6 

4.7 

15.6 

3.8 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

3.0 

148.8 

32.3 

18.6 

4.3 

1 .7 

.5 

.2 

.1 

15 

.0 

.2 

19. 1 

14.8 

33.1 

14.8 

3.6 

1. 1 

.4 

.1 

.0 

.0 

15 

11.1 

.0 

. 1 

3.0 

108.3 

30.4 

17.7 

4. 1 

1.7 

.5 

.2 

.1 

16 

.0 

.2 

11.5 

14.2 

7.5 

14.1 

3.5 

1. 1 

.4 

.1 

.0 

.0 

16 

6. 1 

.0 

. 1 

1 1 .4 

72.2 

28.6 

16.7 

3.9 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

17 

.0 

. 2 

8.2 

13.5 

6.2 

13.4 

3.3 

1.0 

.4 

. 1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

. 1 

3.5 

103.4 

27.0 

15.9 

3.8 

1.5 

.5 

.2 

.0 

18 

.0 

.2 

7.2 

12.9 

23.2 

12.8 

3.2 

1. 

.4 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.1 

3.4 

196.6 

25.4 

15.0 

3.6 

1.5 

.5 

. 1 

.0 

19 

.0 

. 1 

6.7 

12.4 

43.8 

12.2 

3.1 

1. 

.4 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

. 1 

3.5 

119.4 

24.0 

14.3 

3.4 

1.4 

.5 

. 1 

.0 

20 

.0 

. 1 

6.4 

11.8 

15.5 

11.6 

2.9 

.9 

.4 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

. 1 

3.5 

78. 1 

22.6 

13.5 

3.3 

1.4 

.4 

.1 

.0 

21 

.0 

. 1 

6.2 

11.3 

13.0 

11.1 

2.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.1 

3.5 

188.4 

21.3 

12.8 

3.2 

1 .3 

.4 

. 1 

.0 

22 

.0 

. 1 

6.0 

10.8 

78.0 

10.5 

14.5 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

. 1 

3.5 

170.8 

20.2 

12.2 

3.0 

1.3 

.4 

. I 

.0 

23 

.0 

. 1 

5.9 

10.3 

99.9 

10. 1 

4.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

1.9 

23 

.0 

.0 

. 1 

3.4 

117.3 

19. 1 

11.6 

2.9 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

24 

.0 

. 1 

5.7 

9.8 

217.6 

9.6 

2.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

6.4 

24 

.0 

.0 

. 1 

3.4 

85.7 

55.3 

11.0 

2.8 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

25 

.0 

. 1 

5.6 

9.4 

141.2 

9.2 

2.5 

43.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.1 

3.3 

104.8 

18.6 

10.5 

2.7 

1.1 

.4 

.1 

.0 

26 

.0 

. 1 

5.5 

9.0 

176.4 

8.7 

2.4 

5.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

. 1 

3.2 

70.5 

17.4 

10 

2.6 

1.1 

.3 

.1 

.0 

27 

.0 

. 1 

5.4 

8.6 

93.3 

8.3 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.1 

3. 1 

60.2 

16.7 

9.5 

2.5 

1 .0 

.3 

. 1 

.0 

28 

.0 

. 1 

5.2 

8.2 

64.2 

8.0 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

54.0 

3.0 

53.6 

16.0 

9.0 

40.9 

1.0 

.3 

.1 

.0 

29 

5. 1 

.1 

72.9 

7.8 

— 

7.6 

2. 1 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

10.8 

2.9 

48.9 

25.4 

8.6 

2.7 

1. 

.3 

.1 

.0 

30 

67.5 

. 1 

63.8 

7.5 


7.3 

2.0 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.2 

2.8 


34.1 

8.2 

30.2 

.9 

.3 

.1 

.0 

31 

17.2 


302.9 

7.2 


6.9 


.7 


. 1 

.0 


31 

.0 


.2 

2.7 


15.9 


24.0 


.3 

.1 


TOTAL 

90. 

5. 

1003. 

985. 

1 l 10. 

526. 

128. 

83. 

32. 

4. 

1. 

9. 

TOTAL 

37. 


115. 

259. 

3034. 

1271. 

660. 

222. 

52. 

17. 

5. 

2. 

IN/AREA 

.119 

.006 

1.32 

1.30 

1.47 

.695 

.170 

. 109 

.04 2 

.006 

.002 

.012 

IN/AREA 

.049 

.001 

.152 

.342 

4.01 

1.68 

.872 

.293 

.069 

.022 

.007 

.002 

WATER YEAR 1933- 

34 

AC- 

FT 7874. 

INCHES/AKEA 

5.25 





WATER YEAR 

193S 

-36 

AC 

-FT 11236. 

INCHES/AREA 

7.49 






GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CCNTROL ANO 

WATER DISTRICT 

GUADALUPE 

CREEK NEAR ALAMITOS, 

CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CCNTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNIHE SI ZED 

DAILY 

FLOW 


WATER YEAR 1934 

-35 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

SYN1HESIZED DAILY 

FLOW 



WA1ER 

YEAR 1936- 

37 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

GCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

3.S 

.6 

7.1 

24.5 

112.2 

33.2 

30.3 

5.3 

1.4 

.4 

.1 

1 

.0 

.0 

.0 

1.2 

52.5 

44.3 

90.4 

17.5 

3.4 

.9 

.3 

.1 

? 

.0 

.0 

.6 

5.9 

23.2 

38.9 

3 1.0 

28.4 

5.1 

1.3 

• ** 

* 1 

2 

.0 

.0 

.0 

1.3 

37.0 

41 .8 

87.9 

16.8 

3.3 

.9 

.3 

. 1 

3 

.0 

.0 

.6 

31.3 

22.0 

29.0 

124.4 

26.7 

4.8 

1.3 

.4 

•1 

3 

.0 

.0 

.0 

1 .4 

20.3 

39.5 

8 1.5 

16.0 

3. 1 

.8 

.2 

.1 

4 

.0 

.0 

.6 

138.6 

20.9 

24.1 

58. 1 

25.0 

4.6 

1.2 

.4 

•] 

4 

.0 

.0 

.0 

14.8 

89.1 

37.5 

75.7 

15. 1 

3.0 

.8 

.2 

.1 

5 

.0 

.0 

.6 

55.9 

19.8 

41.3 

44.2 

23.5 

4.4 

1.2 

.3 

. 1 

5 

.0 

.0 

.0 

12.2 

1)0.1 

35.5 

7C.4 

14.3 

2.8 

.8 

• 2 

.1 

6 

.0 

.0 

.6 

27.3 

18.8 

33.5 

101.7 

22.1 

4.2 

1.1 

.3 

.1 

6 

.0 

.0 

.0 

1.9 

58.3 

33.6 

71.5 

13.5 

2.7 

.7 

.2 

.1 

7 

6.5 

.0 

.5 

64.5 

17.8 

756.7 

83.9 

20.8 

4.0 

1.1 

.3 

. 1 

7 

.0 

.0 

.0 

2.0 

38.8 

31.8 

63.0 

12.7 

2.6 

.7 

.2 

.1 

0 

.0 

.0 

.5 

99.3 

16.9 

243.7 

9 1.0 

19.6 

3.8 

1.0 

.3 

.1 

8 

.0 

.0 

.0 

2.1 

31.0 

30.0 

58.9 

12.0 

2.5 

.7 

.2 

.1 

9 

.0 

.0 

.5 

97.8 

16.0 

149.5 

129.2 

18.4 

3.6 

1. 

.3 

. 1 

9 

.0 

.0 

.0 

2.2 

27.7 

28.4 

58.2 

11 .3 

2.4 

.7 

.2 

. 1 

10 

.0 

.0 

.5 

67.9 

15.2 

99.7 

84.2 

17.3 

3.5 

1. 

.3 


10 

.0 

.0 

.0 

2.2 

25. 1 

26.8 

52.6 

10.7 

2.2 

.6 

.2 

.1 

1 1 

.0 

.0 

.5 

48.3 

14.5 

71.6 

71.8 

16.4 

3.3 

.9 

.3 


1 1 

.0 

.0 

.0 

2.2 

23.3 

39.1 

49.3 

10.1 

2.2 

.6 

m2 

.1 

12 

.0 

.0 

34.7 

35.0 

13.7 

55.4 

63.8 

15.4 

3.2 

.9 

.4 


12 

.0 

.0 

.0 

37.0 

84.9 

241.7 

46.1 

9.5 

2.1 

.6 

.2 

. 1 

13 

.0 

.0 

27.0 

46.5 

13.1 

45.7 

68.7 

14.6 

3.0 

.8 

.3 


13 

.0 

.0 

.0 

2.9 

364.9 

149.6 

43. 1 

9.0 

2.0 

.6 

.2 

.1 

14 

.0 

1.4 

25.2 

74.3 

26.2 

39.6 

192.2 

13.8 

2.9 

.8 

.2 

.1 

14 

.0 

.0 

.0 

2.6 

513.0 

92.4 

4C.2 

8.5 

1.9 

.5 

.2 

.1 

15 

.0 

.4 

.7 

66.0 

12.5 

35.4 

158.2 

13.0 

2.8 

.8 

.2 

.1 

15 

.0 

.0 

32.5 

4.0 

235. 1 

110. 1 

37.5 

8.1 

1.8 

.5 

.2 

.0 

16 

.0 

.0 

.7 

52.5 

12.0 

32.4 

113.6 

12.3 

2.6 

.8 

.2 

. 1 

16 

.0 

.0 

.5 

3.2 

149.3 

106.3 

34.9 

7.7 

1.7 

.5 

.2 

.0 

17 

.0 

37.8 

.7 

59.8 

11.6 

30.1 

93.8 

11.6 

2.5 

.7 

.2 

.1 

17 

.0 

.0 

.0 

3.0 

101.5 

1 16.4 

32.5 

7.3 

1.6 

.5 

.1 

.0 

18 

.0 

46.7 

.8 

80.4 

11.1 

36.9 

81.1 

1 1 .0 

2.4 

.7 

.2 

.) 

18 

.0 

.0 

.0 

3.C 

74.4 

89.7 

3C.3 

6.9 

1 .6 

.5 

. 1 

.0 

19 

.0 

56.0 

.8 

73.8 

10.7 

27.7 

72.4 

10.4 

2.3 

.7 

.2 

.1 

19 

.0 

.0 

.0 

6.8 

58.6 

72.0 

28.3 

6.5 

T.5 

.4 

.1 

.0 

20 

.0 

.4 

.8 

54.8 

10.3 

26.3 

65.9 

9.9 

2.2 

.6 

.2 

. I 

20 

.0 

.0 

.0 

3.3 

49. ! 

62.4 

26.4 

6.2 

1 .4 

.4 

. 1 

.0 

21 

.0 

.3 

.8 

48.0 

9,9 

67.7 

60.7 

9.3 

2.1 

.6 

.2 

. 1 

21 

.0 

.0 

.0 

3.3 

43.0 

585.9 

24.7 

5.9 

1 .4 

.4 

.1 

.0 

22 

3.3 

8.2 

.8 

43.6 

36.9 

220.7 

56.2 

8.9 

2.0 

.6 

.2 

. 1 

22 

.0 

.0 

.0 

3.3 

38.8 

1295.3 

23.1 

5.6 

1 .3 

.4 

.1 

.0 

23 

.0 

.5 

.8 

40.4 

18.5 

237.3 

52.3 

8.4 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

23 

.0 

.0 

.0 

3.3 

65.8 

716.0 

2 1.6 

5.3 

1 .3 

.4 

. 1 

.0 

24 

.0 

.5 

.8 

37.9 

12.2 

129.6 

48.7 

8.0 

1.9 

.5 

.2 

.1 

24 

.0 

.0 

11.0 

3.3 

116.8 

473.5 

2C.2 

5.1 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

25 

.0 

.6 

.8 

35.8 

11.6 

91.1 

45.4 

7.6 

1.8 

.5 

.2 

• 1 

25 

.0 

.0 

58.2 

3.3 

66.7 

306. 1 

19.0 

4.8 

1.2 

.4 

.1 

.0 

26 

.0 

.6 

61.9 

33.9 

11.1 

69.1 

42.3 

7.2 

1 .7 

.5 

.2 

.0 

26 

.0 

.0 

27.7 

3.3 

62.7 

217.8 

17.8 

4.6 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

27 

.0 

.6 

44.1 

32.1 

10.6 

56. 1 

39.4 

6.8 

1.6 

.5 

.2 

.0 

27 

.0 

.0 

.3 

4.3 

51.6 

195.6 

72. 1 

4.3 

1.1 

.3 

.1 

.0 

28 

.0 

.6 

15.5 

30.5 

12.7 

48.0 

36.9 

6.5 

1.6 

.5 

. 1 

.0 

28 

.0 

.0 

.3 

49.4 

47.4 

147.7 

29.6 

4.1 

1.0 

♦ 3 

.1 

.0 

29 

.0 

.6 

60.5 

28.8 

— 

42.6 

44.2 

6.2 

1.5 

.5 

. 1 

.0 

29 

.0 

.0 

12.3 

69.8 

— 

125.7 

18.7 

3.9 

1. 

.3 

. 1 

.0 

30 

.0 

.6 

28.2 

27.3 


38.7 

32.5 

5.9 

1.4 

.4 

.1 

.0 

30 

4.0 

.0 

84. 1 

95.4 


110.9 

18.2 

3.8 

1. 

.3 

. 1 

.0 

31 

.0 


9.5 

25.9 


35.7 


5.6 


.4 

.1 


31 

3.0 


11.1 

30.4 


99.9 


3.6 


.3 

. 1 


TOTAL 

10. 

159. 

321. 

1572. 

454. 

2966. 

2221. 

441. 

88. 

25. 

8. 

2. 

TOTAL 

8. 


238. 

3 78. 

2637. 

5703. 

1352. 

271 . 

57. 

17. 

5. 

2. 

IN/AREA 

.013 

.210 

.424 

2.07 

.600 

3.92 

2.93 

.582 

.117 

.033 

.0 10 

.003 

IN/AREA 

.010 

.000 

.314 

. 499 

3.48 

7.53 

1.78 

.357 

.076 

.022 

.007 

.002 

WATER YEAR 

1934- 

35 

AC- 

FT 16368 


INCHES/AREA 

10.91 





WATER YEAR 

1936- 

37 

AC 

-FT 21122 


INCHES/AREA 

14.08 
























GUADALUPE 

CREEK NEAR ALAMITCS. 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

GUADALUPE 

CREEK NEAR ALAMITOS, 

CALIF GftNI 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WA1ER DISTRICT 

SYNIHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1937- 

38 

DISCHARGE 

IN 

CUBIC 

FEET PER SECOND 

SYNTHESIZED OAlLY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1939 

— 4 C 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 


JUL 

AUG 

SEPT 

DAY 

CCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.6 

.0 

. 1 

15.0 

142.9 

325.5 

46.0 

6.5 

1.3 


.4 

.1 

.0 

1 

.0 

.0 

.0 

52.2 

127.5 

335.0 

229.0 

11.9 

2.5 

.7 

.2 

. 1 

2 

31.5 

.0 

.1 

1 1 .7 

211.3 

333.3 

44.3 

6.2 

1.3 


.4 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

19.8 

81.0 

215.7 

154.8 

11.2 

2.4 

.7 

.2 

.1 

3 

.2 

.0 

.0 

4.2 

328.2 

221.1 

4C.8 

5.8 

1.2 


.3 

. 1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

14.4 

82.9 

163.0 

112.5 

11.1 

2.3 

.7 

.2 

. 1 

>t 

.0 

.0 

.0 

4.1 

811.5 

167.7 

38.7 

5.5 

1.2 


.3 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

8.2 

49.0 

131 .7 

87.9 

12.7 

2.2 

.6 

.2 

.1 

5 

.0 

.0 

.0 

4.0 

291.0 

136.7 

64.8 

S.2 

l.l 


.3 

.1 

.0 

5 

15.4 

.0 

.0 

.5 

40.2 

112.1 

73. 1 

9.6 

2.1 

.6 

.2 

. 1 

6 

.0 

.0 

.0 

3.9 

183.5 

1 16.6 

33.3 

4.9 

1.1 


.3 

.1 

.0 

6 

4.1 

.0 

.0 

41.4 

35.0 

99. 1 

63.6 

9.1 

2.0 

.6 

. .2 

. 1 

7 

-0 

.0 

.0 

3.8 

127.7 

120.8 

3C.8 

4.7 

1.0 


.3 

. 1 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

39.2 

31.7 

89.7 

57.0 

8.6 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

8 

.0 

.0 

.0 

3.7 

106.0 

101.8 

28.7 

4.4 

1. 


.3 

. 1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

119.6 

29.4 

82.5 

52. 1 

B. 1 

1.9 

.5 

.2 

. 1 

9 

.0 

.0 

122.0 

3.6 

259.3 

91 .8 

26.6 

4.2 

.9 


.3 

. 1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

29.2 

27.7 

76.5 

48. 1 

7.7 

1.8 

.5 

.2 

.1 

10 

.0 

8.3 

322.8 

3.5 

494.7 

93.3 

24.7 

4.0 

.9 


.3 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

20. 1 

47.0 

26.2 

71.3 

44.7 

7.3 

1.7 

.5 

.2 

.0 

11 

.0 

33.8 

1280.4 

3.4 

621.4 

146.0 

23.0 

3.8 

.9 


.2 

.1 

.0 

1 1 

.0 

.0 

46.6 

77.6 

25.0 

66.7 

41.6 

7.0 

1.6 

.5 

. 1 

.0 

12 

.0 

.2 

212.8 

3.3 

526.0 

312.5 

28.5 

3.6 

.8 


.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

.2 

24.8 

23.7 

62.5 

38.9 

6.6 

1.6 

.5 

. 1 

.0 

13 

.0 

.0 

118.3 

3.2 

683.8 

210.2 

3C.5 

3.4 

.8 


.2 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

. 1 

17.2 

23.7 

58.5 

36.3 

6.3 

1.5 

.4 

. 1 

.0 

14 

14.7 

.1 

68.0 

3.1 

735.9 

161 .8 

18.8 

3.2 

.8 


.2 

. 1 

.6 

14 

.0 

.0 

. 1 

13.3 

118.5 

54.6 

33.9 

6.0 

1.4 

.4 

. ! 

.0 

15 

.8 

.1 

40.4 

7.3 

393.3 

134.8 

17.6 

3.0 

.7 


.2 

.1 

117.2 

15 

.0 

.0 

. 1 

11.1 

48.5 

51.0 

31.7 

5.7 

1.4 

.4 

. 1 

.0 

16 

.0 

. 1 

25.3 

3.0 

278.0 

164.8 

16.4 

2.9 

.7 


.2 

.1 

4.7 

16 

.0 

.0 

. 1 

9.8 

90.3 

47.7 

29.6 

5.4 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

17 

.0 

. 1 

16.9 

3.0 

213.5 

148.4 

15.3 

2.7 

.7 


.2 

. i 

.2 

17 

.0 

.0 

. 1 

9 . C 

75.5 

44.6 

27.7 

5.1 

1 .3 

.4 

.1 

.0 

18 

.0 

. 1 

12.3 

2.9 

204.1 

121.9 

14.3 

2.6 

.6 


.2 

. 1 

.3 

18 

.0 

.0 

. 1 

8.5 

50.3 

41.7 

26.0 

4.9 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

19 

.0 

.1 

9.7 

32.2 

158.0 

108.8 

1 3.4 

2.5 

.6 


.2 

. 1 

.3 

19 

.0 

.0 

. 1 

8.1 

40.8 

39.0 

24.4 

4.7 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

20 

.0 

. 1 

8.2 

6.2 

136.6 

109.3 

12.6 

2.4 

.6 


.2 

. 1 

.3 

20 

.0 

.0 

. 1 

7.7 

35. 1 

36.4 

22.9 

4.4 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

21 

.0 

. 1 

7.3 

4.2 

121.4 

93.7 

1 1.8 

2.2 

.6 


.2 

. 1 

.3 

21 

.0 

.0 

. 1 

7.4 

31.4 

34.0 

2 1.5 

4.2 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

22 

.0 

.1 

6.7 

4.2 

109.7 

85.9 

11.0 

2. 1 

.5 


.2 

. 1 

.3 

22 

.0 

.0 

. 1 

7.1 

30.6 

31.8 

2C.2 

4.0 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

23 

.0 

. 1 

6.2 

4.1 

100.2 

79.2 

1C.3 

2.0 

.5 


.2 

.0 

.3 

23 

.0 

.0 

. 1 

6.9 

33.3 

29.8 

19.0 

3.8 

1. 

.3 

. 1 

.0 

24 

.0 

. 1 

5.9 

4.0 

92.1 

129.2 

9.7 

1.9 

.5 


.2 

.0 

.3 

24 

3.2 

4.8 

. 1 

6.6 

26.1 

27.9 

18.1 

3.7 

1. 

.3 

. 1 

.0 

25 

.0 

. 1 

5.7 

3.9 

84.9 

94.5 

9.1 

1.9 

.5 


.1 

.0 

.3 

25 

.0 

6.3 

. 1 

99.3 

67.4 

39.8 

17.6 

3.5 

.9 

.3 

. 1 

.0 

26 

.0 

. 1 

5.4 

3.9 

78.5 

82.5 

6.6 

1.8 

.5 


.1 

.0 

.3 

26 

.0 

.0 

. 1 

1 10.4 

461.6 

63.2 

15.9 

3.3 

.9 

.3 

. 1 

.0 

27 

.0 

.1 

5.2 

3.8 

72.7 

74.0 

8. 1 

1.7 

.4 


. 1 

.0 

.3 

27 

.0 

.0 

. 1 

36.9 

934.3 

32.9 

15.0 

3.2 

.8 

.3 

. 1 

.0 

28 

.0 

. 1 

5.0 

98.5 

135.3 

67.2 

10.6 

1.6 

.4 


. 1 

.0 

.3 

28 

.0 

.0 

. 1 

25.7 

817.5 

29.0 

14. 1 

3.0 

.8 

.3 

.1 

.0 

29 

.0 

. 1 

4.8 

135.2 

— 

61.5 

10.3 

1.5 

.4 


. 1 

.0 

.3 

29 

.0 

.0 

. 1 

19.6 

419. 1 

196.3 

13.3 

2.9 

.8 

.2 

.1 

.0 

30 

.0 

. 1 

4.7 

130.0 


56.5 

8.5 

1.5 

.4 


.1 

.0 

.2 

30 

.0 

.0 

. 1 

30.1 


421.5 

12.6 

2.8 

.7 

.2 

. 1 

.0 

31 

.0 


4.5 

105.3 


52. 1 


1.4 



.1 

.0 


31 

.0 


. 1 

146.5 


4 18.8 


2.7 


.2 

. 1 


TOTAL 

49. 

44. 

2299. 

622. 

7702. 

4203. 

669. 

101. 

23. 


7. 

2. 

127. 

TOTAL 

23. 

11. 

69. 

1055. 

3883. 

3204. 

1403. 

191. 

44. 

13. 

4 . 

1. 

IN/AREA 

.064 

.058 

3.04 

.822 

10.2 

S.55 

.884 

.133 

.030 


.009 

.003 

.167 

IN/AREA 

.030 

.015 

.091 

1 .39 

5.13 

4.23 

1.85 

.252 

.058 

.017 

♦ 005 

.002 

WATER YEAR 

1937- 

38 

AC 

-FT 31378. 

INCHES/AREA 

20.92 






WATER YEAR 1939- 

40 

AC 

-FT 19605. 

INCHES/AREA 

13.07 





GUADALUPE 

CREEK NEAR ALAMITOS, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

GUADALUPE 

CREEK NEAR ALAMITOS, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1938- 

39 

DISCHARGE 

IN 

CUBIC 

FEE I PER SECOND 

SYNTHESIZED OAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1940 

-41 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 


JUL 

AUG 

SEPT 

DAY 

OCT 

NCV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.2 

5.9 

. 1 

.5 

1 .4 

3.2 

4.0 

1.4 

.4 


. 1 

.0 

.0 

1 

.0 

.0 

.0 

18.3 

35.9 

125.2 

185.7 

18.8 

5.4 

.9 

.3 

. 1 

2 

.2 

.2 

. 1 

.5 

2.5 

3.1 

33.0 

1.3 

.4 


. 1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

16.0 

34.1 

161.9 

129.2 

17.6 

3.2 

.9 

.2 

.1 

3 

.2 

.2 

33.7 

.5 

72.9 

3.0 

4.0 

1.3 

.4 


.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

14.5 

32.4 

231.4 

109.4 

16.5 

3.1 

.8 

.2 

.1 

4 

.2 

.2 

.6 

18.9 

20.5 

2.9 

3.7 

1.2 

.4 


.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

13.6 

30.7 

153.2 

IOC.3 

15.5 

2.9 

.8 

.2 

.1 

5 

.2 

.2 

.2 

91.6 

5.7 

2.8 

3.6 

1.2 

.4 


.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

65.1 

66.5 

126.7 

83.0 

14.6 

2.8 

.8 

.2 

.1 

6 

.2 

.2 

.2 

3.1 

4.8 

2.7 

3.5 

1.1 

.4 


.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

29.3 

74.0 

109.9 

74.4 

13.7 

2.7 

.7 

.2 

.1 

7 

.2 

.2 

.2 

1.0 

44.9 

2.8 

3.4 

1.1 

.3 


.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

16.3 

42.6 

98.2 

67.8 

12.9 

2.6 

.7 

.2 

. 1 

8 

.2 

.2 

.2 

1 . 1 

16.3 

92.7 

3.3 

1.0 

.3 


.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

15.7 

194.4 

89.4 

62.3 

12.2 

2.4 

.7 

.2 

.1 

9 

.2 

.2 

.2 

1.2 

8.1 

86.0 

3.2 

1. 

.3 


.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

15.2 

445.4 

82.2 

189.6 

11.5 

2.3 

.6 

.2 

.1 

10 

.2 

.2 

.2 

1 .3 

7.2 

22.4 

3.1 

1. 

.3 


.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

14.7 

251.9 

76.1 

115.7 

10.8 

2.2 

.6 

.2 

.1 

11 

.2 

.2 

.2 

1.4 

6.6 

10.2 

2.9 

.9 

.3 


.1 

.0 

.0 

1 1 

.0 

.0 

.0 

14.1 

206.1 

70.6 

9C.8 

10.2 

2.1 

.6 

.2 

.1 

12 

.2 

.2 

.2 

1.4 

6.3 

8.9 

2.8 

.9 

.3 


.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

13.6 

136.4 

91.5 

7e.4 

19.5 

2.0 

.6 

.2 

.1 

13 

.2 

.2 

.2 

1 .4 

6.0 

8.2 

2.7 

.9 

.3 


.1 

.0 

4.1 

13 

.0 

.0 

.0 

20.4 

106.1 

77.3 

69.7 

9.8 

1.9 

.5 

.2 

.1 

14 

.5 

.2 

.2 

1.4 

5.8 

7.8 

2.6 

.8 

.3 


.1 

.0 

8.8 

14 

.0 

.0 

.0 

50.5 

90.1 

67.9 

63. 1 

8.7 

1.9 

.S 

.2 

.0 

15 

15.3 

.2 

.3 

1.4 

5.6 

7.5 

2.5 

.8 

.3 


.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

2.2 

18.6 

78.3 

62.2 

57.8 

8.2 

1 .8 

.5 

.2 

.0 

16 

.3 

.2 

.2 

1 .4 

5.4 

7.3 

2.4 

.8 

.2 


. 1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

20.6 

16.0 

74.7 

57.4 

52.3 

7.8 

1.7 

.5 

. 1 

.0 

17 

. 1 

.2 

.3 

1.4 

5.2 

7.0 

2.3 

.7 

.2 


.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

82.9 

15.6 

126.7 

53.2 

49.4 

7.4 

1.6 

.5 

. 1 

.0 

18 

. 1 

.2 

10.1 

1.3 

5.0 

6.8 

2.2 

.7 

.2 


.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

13.9 

62.2 

84.4 

49.3 

46.0 

7.0 

1.6 

.4 

.1 

.0 

19 

. 1 

.2 

19.5 

1.3 

4.8 

6.6 

2.2 

.7 

.2 


.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.2 

97.2 

74.5 

45.8 

42.8 

6.6 

1.5 

.4 

. 1 

.0 

20 

. 1 

. 1 

1.2 

1.3 

4.7 

6.3 

2.1 

.7 

.2 


.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

14.9 

58.3 

92.3 

42.6 

39.8 

6.3 

1.4 

.4 

. 1 

.0 

21 

. 1 

. 1 

.4 

1 .2 

4.5 

6.1 

2.0 

.6 

.2 


. 1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

85.7 

99.6 

78.8 

39.5 

37. 1 

5.9 

! .4 

.4 

.1 

.0 

22 

. 1 

. 1 

.4 

1 .2 

4.3 

5.9 

1.9 

.6 

.2 


. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

38.0 

136.3 

69.6 

36.8 

34.5 

5.6 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

23 

. 1 

. 1 

.5 

1 .1 

4.1 

5.7 

1.8 

.6 

.2 


.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

190.5 

1 18.8 

85.7 

34.3 

32.2 

5.3 

1.2 

.4 

.1 

.0 

24 

. 1 

. 1 

.5 

1. 1 

4.0 

5.4 

1.8 

.6 

.2 


.1 

.0 

.0 

24 

8.8 

.0 

87.0 

74.0 

132.7 

31 .9 

3C.0 

5.1 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

25 

. 1 

. I 

• 5 

1.1 

3.8 

13.3 

1.7 

.6 

.2 


.1 

.0 

.0 

25 

. 1 

.0 

30.8 

68.3 

88.1 

29.7 

28.0 

4.8 

1.1 

.3 

- 1 

.0 

26 

. 1 

. 1 

.5 

1 .0 

3.7 

8.1 

1.6 

.5 

.2 


.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

20 1.2 

59.8 

109.5 

27.8 

26.1 

4.6 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

27 

.1 

. 1 

.5 

1.9 

3.5 

4.8 

1.6 

.5 

.2 


.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

122.7 

49.8 

83.1 

25.9 

24.4 

4.4 

1. 1 

.3 

. 1 

.0 

28 

. 1 

. 1 

.5 

15.4 

3.4 

4.7 

1.5 

.5 

.2 


. 1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

6 1.7 

45.4 

122.9 

101 .4 

22.8 

4.1 

1 .0 

.3 

.1 

.0 

29 

. 1 

34.8 

.5 

5.0 

— 

4.5 

1.5 

.5 

.2 


.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

40.1 

42-4 

— 

165.8 

21.4 

3.9 

1. 

.3 

. 1 

.0 

30 

9.4 

.5 

.5 

30.5 


4.3 

1.4 

.5 

.1 


.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

28.5 

39.9 


195.1 

2C.0 

3.7 

.9 

.3 

.1 

.0 

31 

42.5 


.5 

3.4 


4. 1 


.4 



.0 

.0 


31 

.0 


22.0 

37.8 


161.5 


3.6 


.3 

. 1 


TOTAL 

72. 

46. 

74. 

196. 

271. 

365. 

106. 

25. 

8. 


3. 

0 

13. 

TOTAL 

9. 


1043. 

1357. 

3048. 

2722. 

1985. 

287. 

56. 

16. 

5. 

1. 

IN/AREA 

.095 

.060 

.097 

.259 

.358 

.482 

.141 

.033 

.010 


.003 

.001 

.017 

IN/AREA 

.012 

.000 

1.38 

1.79 

4.02 

3.59 

2.62 

.378 

.075 

.021 

.006 

.002 

WATER YEAR 1938- 

39 

AC 

-FT 2336. 

INCHES/AREA 

1.56 






WATER YEAR 1940- 

41 

AC 

-FT 20849. 

INCHES/AREA 

13.90 


















GUADALUPE CHECK NEAR ALAMITGS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1941 

-42 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

GCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

16.0 

32.7 

16.4 

14.5 

20.0 

4.4 

1.3 

.4 

.1 

2 

.0 

.0 

45.3 

13.5 

61.6 

15.5 

13.7 

18.7 

4.2 

1.2 

.4 

. 1 

3 

.0 

.0 

6.6 

12.1 

37.2 

14.8 

62.4 

17.7 

4.0 

1.2 

.4 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

11.2 

41.3 

14.0 

92.2 

16.8 

3.9 

1.1 

.3 


5 

.0 

.0 

. 1 

10.6 

94.3 

13.3 

171.0 

15.9 

3.7 

1.1 

.3 

.1 

6 

.0 

.0 

.1 

10.2 

84.0 

12.7 

77.8 

15. 1 

3.5 

1.0 

.3 

.1 

7 

.0 

.0 

.1 

9.9 

59.8 

12.0 

56.0 

14.3 

3.4 

1. 

.3 

. 1 

8 

.0 

.0 

. 1 

9.7 

51.6 

11.4 

43.7 

13.6 

3.2 

1. 

.3 

.1 

9 

.0 

.0 

. 1 

9.4 

46.4 

10.9 

36.4 

12.9 

3.1 

.9 

.3 

.1 

10 

.0 

.0 

.1 

9.2 

42.8 

39.3 

32.0 

12.3 

3.0 

.9 

.3 

.1 

11 

.0 

.0 

. 1 

8.9 

40.1 

36.8 

29.0 

26.0 

2.9 

.8 

.3 

.1 

12 

.0 

.0 

. 1 

8.6 

37.7 

15.6 

26.9 

11.3 

2.7 

.8 

.3 

.1 

13 

.0 

.0 

53.8 

8.3 

35.7 

126.6 

69.5 

10.7 

2.6 

.8 

.2 

.1 

14 

.0 

.0 

42.4 

8.0 

33.8 

133.9 

9C.8 

10.2 

2.5 

.8 

.2 

. 1 

15 

.0 

.0 

20.0 

7.8 

32.0 

72.7 

46.2 

9.7 

2.4 

.7 

.2 


16 

.0 

.0 

5.5 

7.5 

30.3 

53.3 

41.3 

9.3 

2.3 

.7 

.2 


17 

.0 

.0 

.6 

7.2 

28.7 

42.3 

38.8 

8.8 

2.2 

.7 

.2 


18 

.0 

.0 

.7 

6.9 

27.1 

35.8 

36.9 

8.4 

2.1 

.6 

.2 

.1 

19 

.0 

.0 

10.6 

6.6 

25.7 

31.7 

35.4 

8.0 

2.0 

.6 

.2 

.1 

20 

.0 

.0 

2.3 

6.3 

24.3 

28.9 

34.0 

7.6 

2.0 

.6 

.2 

.1 

21 

12.6 

.0 

1.1 

9. 1 

41.9 

26.8 

32.7 

7.3 

1 .9 

.6 

.2 


22 

. 1 

.0 

3.8 

122.0 

23.0 

25.1 

31.3 

6.9 

1.8 

.6 

.2 


23 

.0 

.0 

15.8 

213.1 

21.7 

23.7 

29.8 

6.6 

1.7 

.5 

.2 


24 

.0 

.0 

3.2 

356.8 

20.8 

22.3 

28.4 

6.3 

1.7 

.5 

.2 


25 

.0 

.0 

9. 1 

140.0 

20.0 

21.1 

27.0 

10.3 

1.6 

.5 

.2 

.0 

26 

.3 

.0 

10.4 

1 16.2 

19.1 

19.9 

25.6 

5.8 

1.5 

. 3 

.1 

.0 

27 

20.5 

.0 

119.9 

89.0 

18. 1 

18.8 

24.3 

5.5 

1.5 

.5 

.1 

.0 

28 

. 1 

.0 

133.4 

55.6 

17.2 

17.8 

23.1 

5.3 

1 .4 

.4 

.1 

.0 

29 

.0 

.0 

47.8 

43.9 

— 

16.9 

21.9 

5.0 

1.4 

.4 

. 1 

.0 

30 

.0 

.0 

37.4 

46.0 


16.0 

20.7 

4.8 

1.3 

.4 

.1 

.0 

31 

.0 


22.0 

34.6 


15.2 


4.6 


.4 

.1 


TOTAL 

34. 

0 

592. 

14 14. 

1049. 

962. 

1314. 

336. 

76. 

23. 

7. 

2. 

IN/AREA 

.045 

.001 

.782 

1.87 

1.38 

1.27 

1.73 

.444 

. 100 

.030 

.009 

.003 

WATER YEAR 

1941- 

42 

AC- 

FT 11503 


INCHES/AREA 

7.67 






GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITGS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED OAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1942 

-43 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

GCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.3 

.8 

20.1 

24 .3 

31.1 

15.1 

3.6 

1.1 

.3 

. 1 

2 

.0 

1. 1 

.3 

.9 

18.0 

22.4 

29.0 

14.3 

3.4 

1 .0 

.3 

.1 

3 

.0 

.8 

.3 

.9 

16.6 

36.4 

27.3 

13.6 

3.3 

1. 

.3 

. 1 

4 

.0 

.0 

.3 

.9 

15.6 

25.1 

25.8 

13.0 

3.1 

.9 

.3 

.1 

5 

.0 

.0 

2.3 

.9 

14.9 

22.3 

28.5 

12.4 

3.0 

.9 

.3 

. 1 

6 

.0 

.0 

17.9 

.9 

14.2 

21.4 

23.7 

11.8 

2.9 

.9 

.3 

. 1 

7 

.0 

.0 

.3 

.9 

45.4 

25.3 

22.6 

11.2 

2.8 

.8 

.3 

.1 

8 

.0 

.0 

.3 

.8 

20.1 

311.4 

21.9 

10.7 

2.7 

.8 

.2 

. 1 

9 

.0 

.0 

.3 

.8 

16.4 

126.8 

21.0 

10.2 

2.6 

.8 

.2 

.1 

10 

.0 

.0 

.3 

.8 

15.7 

83.9 

2C.1 

9.7 

2.4 

.7 

.2 

.1 

1 1 

.0 

.0 

.3 

.8 

15.1 

60.7 

19.2 

9.2 

2.4 

.7 

.2 

. 1 

12 

.0 

.0 

.3 

.8 

14.6 

47.5 

18.3 

8.8 

2.3 

.7 

.2 

.1 

13 

.0 

.0 

.3 

.8 

14.1 

39.7 

17.3 

8.4 

2.2 

.7 

.2 

.1 

14 

.0 

.0 

.3 

.7 

13.6 

35.1 

16.4 

8.0 

2.1 

.6 

.2 

.1 

15 

.0 

.0 

.3 

.7 

13.1 

32.0 

15.6 

7.6 

2.0 

.6 

.2 

.1 

16 

.0 

21.9 

.3 

.7 

12.6 

70.9 

14.8 

7.3 

1.9 

.6 

.2 

.1 

17 

.0 

31.1 

.3 

.7 

12.1 

166.2 

14.0 

7.0 

1.8 

.6 

.2 

.1 

18 

.0 

13.3 

.3 

.6 

1 1.6 

80.0 

13.3 

6.6 

1.8 

.5 

.2 

. 1 

19 

.0 

.5 

.3 

13.3 

11.1 

62.9 

12.6 

6.3 

1.7 

.5 

.2 

.1 

20 

.0 

. 1 

.3 

111.5 

17.8 

52.9 

12.0 

6.1 

1.6 

.5 

.2 

.1 

21 

.0 

.2 

.3 

450.2 

19.6 

46.6 

1 1.4 

5.8 

1.6 

.5 

.2 

.0 

22 

.0 

.2 

19.8 

311.4 

20.5 

42.3 

10.9 

5.5 

1.5 

.5 

. 1 

.0 

23 

.0 

.2 

23.5 

120.0 

32.0 

39.2 

1C.3 

5.3 

1.4 

.5 

.1 

.0 

24 

.0 

.2 

9.4 

70.4 

30.1 

36.6 

9.8 

5.1 

1.4 

.4 

. 1 

.0 

25 

.0 

.2 

.5 

67.1 

47.2 

34.3 

9.4 

4.8 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

26 

.0 

.2 

.5 

36.0 

56.0 

32.3 

S . 7 

4.6 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

27 

2.7 

2.9 

1.9 

25. 1 

32.6 

30.4 

123.5 

4.4 

1.2 

.4 

.1 

.0 

28 

5.5 

.3 

16.4 

19.5 

27.4 

57.5 

21.0 

4.3 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

29 

.0 

.3 

.8 

79.3 

— 

73.8 

17.5 

4. 1 

1.1 

.4 

.1 

.0 

30 

.0 

.3 

.8 

30.2 


37.3 

lfc.0 

3.9 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

31 

.0 


.8 

23.6 


33.6 


3.7 


.3 

.1 


TOTAL 

9 . 

74. 

100. 

1372. 

598. 

1811. 

644. 

249. 

63. 

19. 

6. 

2. 

IN/AREA 

.012 

.097 

.132 

1.81 

. 790 

2.39 

.850 

.328 

.083 

.026 

.008 

.002 

WATER YEAR 

1942- 

43 

AC- 

FT 9796 


INCHES/AREA 

6.53 






GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL ANO WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1943- 

-44 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

OAY 

CCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.2 

22.5 

26.4 

7.5 

2.3 

.7 

.2 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

25.4 

31.2 

28.0 

7.2 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

1.2 

6.8 

89.8 

6.9 

2.1 

.6 

.2 

.1 

• 0 

4 

.0 

.0 

.0 

.4 

2.5 

51.9 

15.2 

2.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

16.0 

2.6 

35.9 

6.4 

2.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

I .6 

2.6 

29.8 

6.1 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.7 

2.7 

26.2 

5.8 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.7 

23.9 

23.9 

6.6 

1.7 

.5 

.2 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

7.5 

38.3 

22.3 

5.4 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

3.1 

4.3 

21.1 

10.4 

1.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.9 

4.1 

20.0 

6.9 

1.5 

.5 

.2 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.9 

4.0 

19.1 

4.8 

1.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

1. 

4.0 

18.2 

4.6 

1.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

1. 

3.9 

17.4 

4.4 

1.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

1. 

3.9 

16.6 

4'. 2 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

1. 

3.0 

15.8 

4.0 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

1. 

3.7 

15.1 

3.9 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

1 . 

8.7 

14.3 

3.7 

1.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

20.8 

1. 

41.8 

13.7 

17.8 

1.1 

.4 

.1 

.0 

*0 

20 

.1 

16.8 

1.8 

.9 

16.1 

13.0 

3.6 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.2 

.0 

.9 

63.2 

12.4 

3.4 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.9 

52.6 

11.8 

3.2 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

10.4 

24.0 

11.3 

3.1 

1. 

.3 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

7.4 

16. 1 

10.8 

3.0 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

1. 

13.1 

10.3 

12.2 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

1. 

11.3 

9.8 

7.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

14.6 

1. 

29.5 

9.4 

2.7 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

28.2 

1 .0 

102.6 

9.0 

2.6 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

26.0 

34.5 

34.3 

8.6 

2.5 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

1.1 

5.2 


0.2 

2.4 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.2 

1 .3 


7.8 


.7 


. I 

.0 


TOTAL 

0 

17. 

93. 

131. 

578. 

628. 

178. 

42. 

13. 

4. 

1. 


IN/AREA 

.001 

.023 

.123 

. 173 

.763 

.829 

.235 

.055 

.017 

.006 

.002 

.001 


WATER YEAR 194.5-44 AC-FT 3340. INCHES/AREA 2.23 


GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS. CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



HATER 

YEAR 1944- 

-45 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

CCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.2 

1 7.7 

4.1 

3191.3 

15.0 

38.1 

8.1 

2.7 

.8 

.3 

. 1 

2 

.0 

. 1 

1.5 

3.8 

2985.7 

14.3 

35.8 

7.7 

2.6 

.8 

.2 

.1 

3 

.0 

25.6 

1.1 

3.7 

944.0 

14.6 

33.7 

7.4 

2.5 

.8 

.2 

.1 

4 

.0 

.4 

1.1 

3.6 

503.7 

13. 1 

31.8 

7.0 

2.4 

.7 

.2 

.1 

5 

.0 

.2 

1.1 

3.5 

310.6 

12.3 

30.1 

6.7 

2.3 

.7 

.2 

.1 

6 

.0 

8.8 

1. 1 

3.4 

185.5 

17.5 

28.4 

6.4 

2.2 

.7 

.2 

.1 

7 

.0 

.4 

1.1 

3.4 

120.6 

11.3 

26.7 

6. 1 

2.1 

.7 

.2 

.1 

8 

.0 

.5 

1.1 

3.3 

84.4 

10.8 

55.1 

5.8 

2.1 

.6 

.2 

. 1 

9 

.0 

31.2 

1.1 

3.3 

63.7 

10.3 

25.5 

5.6 

2.0 

.6 

.2 

.1 

10 

.0 

9.8 

1.1 

3.2 

51.6 

9.8 

23.7 

5.3 

1.9 

.6 

.2 

.1 

11 

.0 

17.1 

1.1 

3.1 

44.2 

9.4 

22.6 

5.1 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

12 

.0 

2.1 

1.1 

3.1 

39.4 

8.9 

21.5 

19.2 

1.7 

.5 

.2 

.1 

13 

.0 

2.4 

1.1 

3.0 

36.0 

8.5 

2C.3 

39.3 

1.7 

.5 

.2 

.1 

14 

.0 

.8 

1.0 

2.9 

33.4 

16.0 

19.3 

5.6 

1.6 

.5 

.2 

.1 

15 

.0 

.9 

1.0 

2.0 

31.5 

48.5 

18.2 

5.1 

1.5 

.5 

.2 

.0 

16 

.0 

.9 

1. 

2.7 

29.8 

58.3 

17.3 

5.0 

1.5 

.5 

.1 

.0 

17 

.0 

1. 

.9 

2.6 

28.2 

38.5 

16.4 

5.0 

1.4 

.4 

.1 

-0 

18 

.0 

1.0 

.9 

2.6 

26.8 

23.7 

15.5 

4.8 

1 .4 

.4 

. 1 

.0 

19 

.0 

1.0 

.9 

2.5 

25.4 

20.4 

14.7 

4.7 

1 .3 

.4 

. 1 

.0 

20 

.0 

1.0 

.9 

2.4 

24. 1 

18.4 

14.0 

4.5 

1.3 

.4 

.1 

.0 

21 

.0 

1.0 

.9 

2.3 

22.8 

17.2 

13.3 

4.4 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

22 

.0 

1.0 

23.2 

2.2 

21.7 

149.0 

12.6 

4.2 

1.2 

.4 

.1 

.0 

23 

.0 

1.0 

4.6 

2.1 

20.5 

106. 1 

12.0 

4.0 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

24 

.0 

1. 

1.0 

2.1 

19.5 

64.8 

11.4 

3.8 

1.1 

.3 

.1 

.0 

25 

.0 

1. 

1.1 

2.0 

18.5 

134.7 

1C.9 

3.7 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

26 

.0 

1. 

1.1 

1 .9 

17.5 

125.1 

1C.3 

3.5 

1.0 

.3 

.1 

.0 

27 

.0 

1. 

32.4 

1.9 

16.6 

76.0 

9.8 

3.4 

1. 

.3 

. 1 

.0 

28 

.0 

1. 

61.8 

1 .8 

15.8 

59.7 

9.4 

3.2 

.9 

.3 

. S 

.0 

29 

.0 

8.8 

12.0 

1 .8 

— 

50.5 

8.9 

3.1 

.9 

.3 

.1 

.0 

30 

49.4 

1. 

5.7 

1 .7 


44.7 

S.5 

3.0 

.9 

.3 

.1 

.0 

31 

40.1 


4.6 

47.2 


40.9 


2.9 


.3 

.1 


TOTAL 

90. 

123. 

187. 

130. 

8913. 

1248. 

616. 

204. 

49. 

15. 

5. 

1. 

IN/AREA 

.118 

.163 

.246 

.171 

11.8 

1.65 

.813 

.269 

.064 

.020 

.006 

.002 


WATER YEAR 1944-45 AC-FT 22928. INCHES/AREA 15.29 







GUADALUPE CHEEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1945-46 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

2.6 

3.3 

70.0 

13.2 

7.7 

67.5 

8.6 

2.4 

.7 

.2 

.1 

2 

.0 

2. 1 

3.3 

71 .2 

35.6 

7.4 

51.7 

8.2 

2.3 

.7 

.2 

.1 

3 

.0 

2.0 

3.3 

74.7 

44.0 

7.0 

42.8 

7.9 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

4 

.0 

1.9 

196.2 

63.8 

18.3 

6.7 

37.5 

7.5 

2.1 

.6 

.2 

. 1 

5 

.0 

1.9 

231.9 

60.2 

17.0 

6.4 

34.0 

7.2 

2.0 

.6 

.2 

.1 

6 

.0 

1.9 

97.0 

57.3 

16.3 

6.1 

31.6 

6.8 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

7 

.0 

1.9 

58.1 

54.7 

15.7 

5.8 

2 9.7 

6.5 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

8 

.0 

1.9 

37.6 

52.1 

15.2 

5.6 

28.0 

6.2 

1.8 

.6 

.2 

.1 

9 

.0 

1.9 

26.2 

49.5 

14.7 

5.3 

26.6 

6.0 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

10 

.0 

1.9 

19.9 

4 7.0 

14.1 

5.1 

25.2 

5.7 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

1 1 

.0 

4.3 

16.3 

44.5 

13.7 

4.9 

23.8 

5.5 

1.6 

.5 

.2 

.0 

12 

.0 

1.9 

14.1 

42.1 

13.3 

4.6 

22.5 

5.2 

1.5 

.5 

. 1 

.0 

13 

.0 

1.9 

12.8 

39.8 

12.8 

26.7 

21.4 

5.0 

1.5 

.5 

.1 

.0 

14 

.0 

1.9 

12.0 

37.6 

12.4 

5.0 

2C.2 

4.8 

1.4 

.4 

. 1 

.0 

15 

.0 

1.8 

1 1.3 

35.4 

11.9 

4.7 

19.2 

4.6 

1 .3 

.4 

.1 

.0 

16 

.0 

52.9 

10.8 

33.4 

11.6 

4.6 

18.2 

4.4 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

17 

.0 

10.0 

10.3 

31.4 

11.2 

4.5 

17.3 

4.2 

1.2 

.4 

.1 

.0 

18 

.0 

2.2 

9.8 

29.6 

10.8 

4.3 

16.4 

4.0 

1.2 

.4 

.1 

.0 

19 

.0 

2.3 

9.4 

27.9 

17. 1 

5.6 

15.6 

3.8 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

20 

.0 

2.3 

10.0 

26.2 

12.2 

4.0 

14.8 

3.7 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

21 

.0 

2.4 

648.0 

24.7 

10.4 

3.9 

14.1 

3.5 

1.1 

.3 

.1 

.0 

22 

.0 

2.4 

846.2 

23.3 

10.2 

3.8 

13.4 

3.4 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

23 

.0 

2.4 

523.9 

21.9 

9.9 

3.7 

12.7 

3.2 

1. 

.3 

. 1 

.0 

24 

.0 

25.9 

630.3 

20.7 

9.6 

3.5 

12.1 

3. 1 

.9 

.3 

. 1 

.0 

25 

.0 

11.0 

570.8 

19.5 

9.2 

3.4 

11.5 

3.0 

.9 

.3 

.1 

.0 

26 

.0 

2.7 

280.1 

18.4 

8.8 

3.2 

11.0 

26.0 

.9 

.3 

.1 

.0 

27 

.0 

2.7 

205.0 

17.4 

8.5 

3.1 

1C.4 

3.1 

.8 

.3 

. 1 

.0 

28 

.0 

15.3 

143.7 

16.4 

8.1 

76.7 

10 

2.8 

.8 

.3 

.1 

.0 

29 

88.8 

12.e 

110.0 

15.6 

— 

189.4 

9.5 

2.7 

.8 

.3 

. 1 

.0 

30 

186.9 

3.2 

90.4 

14.7 


188.0 

9.0 

2.6 

.8 

.2 

. 1 

.0 

31 

41.4 


78.2 

13.9 


99.0 


2.5 


.2 

. 1 


TOTAL 

318. 

182. 

4920. 

1155. 

406. 

710. 

678. 

172. 

42. 

13. 

4. 

1. 

IN/AREA 

.419 

.240 

6.50 

1.52 

.536 

.937 

.895 

.227 

.056 

.018 

.006 

.002 

WATER YEAR 1945 

-46 

AC- 

FT 17030 


INCHES/AREA 

11.35 





GUAOALUPE 

CREEK 

NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA 


SAN T 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1946- 

47 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

10.2 

10.7 

14.4 

49.7 

21.5 

5.2 

1.5 

.5 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

9.5 

10.4 

11.8 

59.9 

19.5 

5.0 

1.4 

.4 

. 1 

.0 

3 

.0 

.0 

9.0 

10. 1 

10.3 

150.2 

ie.3 

4.7 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

8.7 

9.8 

9.4 

81.8 

17.6 

4.5 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

5 

.0 

.0 

34.0 

9.5 

8.8 

55.4 

17.0 

4.3 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

6 

.0 

.0 

61.8 

9.2 

8.4 

41.3 

16.4 

4.2 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

7 

.0 

.0 

17.9 

8.9 

8.0 

33.2 

15.7 

4.0 

3.5 

.4 

. 1 

.0 

8 

.0 

.0 

14.7 

8.5 

7.7 

28.4 

15.0 

3.8 

1.8 

.4 

. 1 

.0 

9 

.0 

.0 

13.3 

8.2 

107.0 

25.3 

14.4 

3.7 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

10 

.0 

.0 

12.4 

7.9 

62.3 

37.7 

13.7 

3.5 

1 .0 

.3 

. 1 

.0 

1 1 

.0 

.0 

11.9 

7.6 

37.4 

24.8 

13. 1 

3.4 

1. 

.3 

. 1 

.0 

12 

.0 

.0 

1 1.4 

7.3 

298.6 

23.4 

12.5 

3.2 

1. 

.3 

. ( 

.o ; 

13 

.0 

13.4 

11.1 

7.0 

169.9 

22.3 

11.9 

3. 1 

.9 

.3 

.1 

• o l 

14 

.0 

.5 

10.7 

6.8 

102.6 

21.3 

11.3 

3.0 

.9 

.3 

. 1 

.0 l 

15 

.0 

.0 

10.3 

6.5 

68.5 

20.4 

10.8 

2.9 

.8 

.3 

.1 

.0 I 

16 

.0 

.0 

10.0 

6.3 

49.7 

19.4 

10.3 

2.7 

.8 

.3 

.1 

.0 

17 

.0 

.0 

9.7 

6.0 

39.1 

18.5 

9.8 

2.6 

.8 

.3 

. 1 

.0 

18 

.0 

.0 

9.4 

5.8 

33.0 

17.6 

9.3 

2.5 

.8 

.2 

. 1 

.0 

19 

.0 

368.0 

9. 1 

5.6 

29.2 

16.8 

8.9 

2.4 

.7 

.2 

. 1 

.0 

20 

.0 

52.7 

8.8 

5.3 

26.7 

16.0 

8.5 

2.3 

.7 

.2 

. 1 

.0 

21 

.0 

10.2 

8.5 

5.1 

24.9 

15.2 

8. 1 

2.2 

.7 

.2 

.1 

.0 

22 

.0 

151.1 

8.1 

4 .9 

23.4 

14.4 

7.8 

2.1 

.6 

.2 

. 1 

.0 

23 

.0 

322.0 

7.6 

4.7 

22.2 

13.7 

7.4 

2.1 

.6 

.2 

. 1 

.0 

24 

.0 

102. 1 

34.7 

4.5 

21.1 

13.1 

7. 1 

2.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

25 

.0 

59.9 

17.3 

4.3 

20.1 

12.4 

6.8 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

26 

.0 

37.0 

10. 1 

4.2 

19.0 

11.8 

6.5 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

27 

.0 

24.4 

21.2 

4.0 

18.1 

19.8 

6.2 

15.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

28 

.0 

17.5 

12.7 

165.6 

17.3 

56.2 

5.9 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

.0 

29 

.0 

13.7 

11.9 

43.4 

— 

30.2 

5.7 

1 .6 

.5 

.2 

. 1 

.0 

30 

.0 

11.5 

1 1.4 

27.2 


45.0 

5.4 

1.6 

.5 

.2 

.0 

.0 (; 

31 

.0 


1 1.0 

19.0 


24.7 


1.5 


.2 

.0 


TOTAL 


1 184. 

449. 

444. 

1269. 

1020. 

342. 

105. 

29. 

9. 

3. 

0 I: 

IN/AREA 

.001 

1.56 

.592 

.587 

1.68 

1.35 

.452 

.139 

.039 

.01 1 

,004 

.001 


WATER YEAR 1946-47 


AC-FT 


9614 


INCHES/AREA 6.41 


GUADALUPE 

CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 


WATER YEAR 1947 

-48 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

CCT 

NCV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

8.9 

. I 

.2 

.1 

. 1 

3.3 

24.4 

4.9 

1.5 

.5 

.1 

2 

.0 

.6 

. 1 

.2 

.1 

. 1 

53.6 

20. 1 

4.7 

1 .4 

.4 

. 1 

3 

.0 

.2 

. 1 

.2 

. 1 

.1 

26.2 

18.3 

4.5 

1 .4 

.4 

.1 

4 

.0 

.2 

. 1 

.2 

19.0 

. 1 

83.0 

17.0 

4.3 

1 .3 

.4 

.1 

5 

.0 

.2 

. 1 

.2 

14.8 

4.2 

22.3 

16.1 

4.2 

1.3 

.4 

. 1 

6 

.0 

.2 

. 1 

.2 

.4 

14.5 

12.6 

15.3 

4.0 

1.2 

.4 

. 1 

7 

22.0 

.2 

.1 

.2 

. 1 

. 1 

10 

14.6 

3.8 

1.2 

t 4 

.1 

8 

3.7 

.2 

. 1 

.2 

.2 

. 1 

59.2 

13.9 

3.7 

1.1 

.3 

.1 

9 

6.6 

.2 

. 1 

.2 

.2 

. 1 

45.6 

13.2 

3.5 

1 . 1 

.3 

.1 

10 

60.5 

.2 

. 1 

.2 

.2 

.1 

23.2 

12.6 

3.4 

1 .0 

.3 

. 1 

1 1 

.2 

. 1 

. 1 

.2 

.2 

. 1 

16.1 

12.0 

3.3 

1. 

.3 

.1 

12 

. 1 

. 1 

. 1 

.2 

.2 

1.3 

15.0 

11.5 

3.1 

1. 

.3 

.1 

13 

.1 

. 1 

. 1 

.2 

.2 

46.1 

14.4 

11 .0 

3.0 

.9 

.3 

. 1 

14 

. 1 

. 1 

.0 

.2 

.2 

2.4 

13.9 

10.5 

2.9 

.9 

.3 

.1 

15 

.1 

16.2 

.0 

.2 

.2 

.3 

13.5 

10 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

16 

52.3 

.9 

• C 

.2 

.2 

8.8 

13.1 

9.5 

2.7 

.8 

.3 

. 1 

17 

1.9 

. 1 

1 4.9 

.2 

.2 

1. 

12.7 

9. 1 

2.6 

.8 

.2 

.1 

18 

.2 

. 1 

.2 

.2 

.2 

.4 

12.3 

8.7 

2.5 

.8 

.2 

.1 

19 

.2 

. 1 

.0 

.2 

.2 

2.6 

1 1.9 

8.3 

2.4 

.7 

.2 

.1 

20 

.2 

. 1 

51.6 

.2 

. 1 

.5 

11.5 

8.0 

2.3 

.7 

.2 

.1 

21 

.2 

.1 

2.6 

.2 

. 1 

.5 

1 1.0 

7.6 

2.2 

.7 

.2 

.1 

22 

.2 

. 1 

.1 

.2 

. 1 

.5 

1C.6 

7.3 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

23 

.2 

.1 

.2 

.1 

. 1 

92 .9 

1C.2 

7.0 

2.0 

.6 

.2 

.1 

24 

.2 

. 1 

.2 

.1 

. 1 

126.2 

9.8 

6.7 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

25 

.2 

.1 

.2 

.1 

. 1 

8.5 

9.4 

6.4 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

26 

.2 

. 1 

.2 

.1 

.1 

5.2 

9.0 

6.1 

1.8 

.6 

.2 

.1 

27 

.2 

. 1 

.2 

. 1 

. 1 

4.3 

8.6 

5.9 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

28 

5.2 

.1 

.2 

.1 

19.2 

3.8 

54.8 

5.6 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

29 

23.0 

. 1 

.2 

.1 

.2 

3.6 

1 1C.5 

7.0 

1.6 

.5 

.2 

.1 

30 

.7 

. 1 

.2 

.1 


3.5 

6C.0 

30.6 

1.5 

.5 

.2 

.0 

31 

.2 


.2 

. 1 


3.4 


5.1 


.5 

.1 


TOTAL 

178. 

30. 

72. 

6. 

57. 

336. 

767. 

360. 

87. 

27. 

8. 

3. 

IN/AREA 

.235 

.040 

.096 

.008 

.075 

.443 

1.01 

.475 

.115 

.036 

.01 1 

.003 

WATER YEAR 1947- 

48 

AC-FT 

3823 


INCHES/AREA 

2.55 






GUACALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1948-49 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

OAY OCT NCV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .0 4.5 2.9 7.1 47.3 7.9 1.9 .5 .2 .1 

2 .0 .0 .0 4.4 4.0 198.1 44.2 7.5 1.8 .5 .2 .1 

3 .0 1.6 21.0 4.3 22.0 320.9 41.3 7.1 1.7 .5 .2 .0 

4 .0 .0 .2 4.3 12.7 179.1 38.5 6.7 1.6 .5 .1 .0 

5 .0 .0 3.2 4.2 11.0 99.4 36.0 6.4 1.6 .5 .1 .0 

6 .0 .0 .8 4.1 38.8 66.7 33.7 6.1 1.5 .4 .1 .0 

7 .0 .0 .0 4.0 82.7 48.5 31.6 5.8 1.4 .4 .1 .0 

8 .0 .0 .0 4.0 19.1 38.3 29.6 5.5 1.4 .4 .1 .0 

9 .0 .0 .0 3.9 13.4 53.3 27.7 5.3 1.3 .4 .1 .0 

10 .0 .0 .0 3.8 10.4 323.9 26.0 5.0 1.3 .4 .1 .0 

11 7.2 .0 .0 3.7 36.6 643.3 24.4 4.8 1.2 .4 .1 .0 

12 .1 .0 .0 3.5 10.9 463.6 23.0 4.6 1.2 .4 .1 .0 

13 .0 .0 14.3 3.4 9.6 270.1 21.6 4.3 1.1 .3 .1 .0 

14 .0 .0 1.7 3.3 9.1 183.5 2C.3 4.1 1.1 .3 .1 .0 

15 .0 .0 .1 3.2 8.7 137.4 19.1 4.0 1.0 .3 .1 .0 

16 .0 .0 30.6 3.1 8.5 153.7 16.0 3.8 1. .3 .1 .0 

17 .0 .0 39.7 3.0 8.3 105.4 17.0 3.6 1. .3 .1 .0 

18 .0 .0 .5 2.8 8.0 90.5 16.0 3.4 .9 .3 .1 .0 

19 .0 .0 .3 40.1 7.7 178.7 15.1 3.3 .9 .3 .1 .0 

20 .0 .0 .3 6.4 7.5 118.3 14.3 3.1 .8 .3 .1 .0 

21 .0 .0 .4 7.0 7.3 98.5 13.5 3.0 .8 .3 .1 .0 

22 .0 .0 .4 12.1 7.0 115.6 12.8 2.9 .8 .2 .1 .0 

23 .0 .0 .4 3.3 6.8 98.6 12.1 2.7 .7 .2 .1 .0 

24 .0 .0 .4 3.2 31.6 84.3 11.4 2.6 .7 .2 .1 .0 

25 .0 .0 21.8 3.3 7.4 77.3 10.8 2.5 .7 .2 .1 .0 

26 .0 .0 201.6 3.3 12.3 71.6 1C.2 2.4 .7 .2 .1 .0 

27 .0 .0 47.2 3.3 8.3 66.7 9.7 2.3 .6 .2 .1 .0 

28 .0 .0 10.3 3.3 7.1 62.2 9.2 2.2 .6 .2 .1 .0 

29 .0 .0 7.3 3.2 - 58.1 8.7 2. 1 .6 .2 .1 .0 

30 .0 .0 5.7 3.1 54.3 6.3 2.0 .6 .2 .1 .0 

31 .0 4.9 3.0 50.7 1.9 .2 .1 

TOTAL 8. 2. 413. 162. 420. 4518. 651. 129. 32. 10. 3. 0 

IN/AREA .011 .003 .546 .214 .554 5.96 .860 .170 .043 .013 .004 .001 


WATER YEAR 1948-49 


AC-FT 12574 


INCHES/AREA 8.38 











GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1949- 

SC 

DISCHARGE 

IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECONO 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 


JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.3 

.5 

5.9 

8.1 

3.0 

65. 1 

1.3 


.4 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

.3 

2.5 

5.8 

7.8 

2.9 

6.3 

1 .3 


.4 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.3 

.6 

5.7 

7.4 

2.8 

3.5 

1.2 


.4 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

.3 

.5 

145.1 

7.1 

2.7 

3.5 

1.2 


.4 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.3 

.5 

63.3 

6.8 

2.6 

3.6 

1.1 


.4 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

.3 

.5 

110.1 

6.5 

6. 1 

3.5 

1.1 


.4 

.1 

.0 

7 

.0 

21.1 

24.0 

.5 

45.9 

6.3 

40.3 

3.5 

1.1 


.3 

.1 

.0 

8 

.0 

.8 

6.7 

52.2 

32.2 

6.0 

76.2 

3.4 

1.0 


.3 

.1 

.0 

9 

.0 

118.3 

.3 

.9 

24.6 

5.7 

8.9 

3.3 

1. 


.3 

.1 

.0 

10 

.0 

15.0 

.3 

56.3 

20.6 

5.5 

7.0 

3.1 

.9 


.3 

.1 

.0 

11 

.0 

.3 

.3 

26.4 

18.5 

5.3 

6.6 

3.0 

.9 


.3 

.1 

.0 

12 

.0 

.3 

.3 

4.5 

17.2 

5.1 

6.3 

2.9 

.9 


.3 

.1 

.0 

13 

.0 

.4 

.3 

2.6 

16.3 

4.8 

6. 1 

2.8 

.8 


.3 

.1 

.0 

14 

.0 

.4 

1.2 

173.5 

15.6 

4.6 

5.9 

2.7 

.8 


.3 

.1 

.0 

15 

.0 

.4 

6.5 

33.5 

14.9 

4.5 

5.7 

2.6 

.8 


.3 

.1 

.0 

16 

.0 

.4 

.3 

20.6 

14.4 

4.3 

5.5 

2.5 

.8 


.2 

. 1 

.0 

17 

.0 

.5 

5.1 

22.2 

13.8 

4.1 

5.3 

2.4 

.7 


.2 

.1 

.0 

18 

.0 

.5 

29.2 

10.4 

13.2 

3.9 

5.1 

2.3 

.7 


.2 

. 1 

.0 

19 

.0 

.5 

3.5 

8.3 

12.7 

3.8 

4.9 

2.2 

.7 


.2 

.1 

.0 

20 

.0 

.5 

.4 

7.1 

12.2 

3.6 

4.7 

2. 1 

.6 


.2 

. 1 

.0 

21 

.0 

.5 

.5 

6.4 

11.7 

3.5 

4.5 

2.0 

.6 


.2 

. 1 

.0 

22 

.0 

.5 

.5 

6.0 

11.1 

5.3 

4.3 

2.0 

.6 


.2 

.1 

.0 

23 

.0 

.4 

.5 

5.7 

10.7 

5.4 

4. 1 

1.9 

.6 


.2 

. 1 

.0 

24 

.0 

.4 

.6 

7.1 

10.2 

34.7 

4.0 

1.8 

.6 


.2 

.1 

.0 

25 

.0 

.4 

.6 

5.7 

9.7 

3.5 

3.8 

1.7 

.5 


.2 

. 1 

.0 

26 

.0 

.4 

.6 

5.3 

9.3 

3.5 

3.6 

1.7 

.5 


.2 

.1 

.0 

27 

.0 

.4 

.6 

9.7 

8.9 

3.5 

3.5 

1.6 

.5 


.2 

.1 

.0 

28 

.0 

.4 

.6 

39.3 

8.5 

3.4 

3.4 

1.6 

.5 


.2 

. I 

.0 

29 

.0 

.4 

.6 

5.9 

— 

3.3 

3.2 

1.5 

.5 


.2 

.0 

.0 

30 

.0 

.4 

.6 

5.9 


3.2 

3.1 

1.4 

.4 


. 1 

.0 

.0 

31 

.0 


.5 

5.9 


3.1 


1.4 



.1 

.0 


TOTAL 

. 

163. 

66. 

527. 

688. 

184. 

246. 

143. 

24. 


8. 

3. 

0 

IN/AREA 

.000 

.216 

.114 

.696 

.908 

.242 

.325 

. 189 

.032 


.011 

.003 

.001 

WATER YEAR 1949- 

50 

AC- 

FT 4105. 

INCHES/AREA 

2.74 






GUADALUPE 

CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND WATER OISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1950- 

51 

DISCHARGE 

IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 


JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.5 

9.5 

22.1 

27.8 

17.2 

5.1 

2.5 

1.4 


.5 

. 1 

.0 

2 

.0 

.6 

17.3 

21.2 

26.4 

13.8 

4.9 

2.6 

1.4 


.4 

. 1 

.0 

3 

.0 

.6 

629.1 

20.3 

25.1 

13.1 

4.7 

15.9 

1.3 


.4 

. 1 

.0 

4 

.0 

.6 

322.2 

19.4 

24.4 

12.5 

4.5 

8.3 

1 .3 


.4 

.1 

.0 

5 

.0 

.6 

173.9 

18.6 

28.7 

12.0 

4.3 

3.4 

1.2 


.4 

.1 

.0 

6 

.0 

.6 

132.8 

17.7 

23.5 

20.6 

4.1 

3.6 

1.2 


.4 

.1 

.0 

7 

.0 

.6 

176.4 

16.9 

22.6 

13.5 

3.9 

3.6 

1.1 


.4 

.1 

.0 

8 

.0 

.6 

473.1 

16.1 

21.7 

13.3 

3.7 

3.6 

1.1 


.4 

.1 

.0 

9 

.0 

.6 

187.9 

15.4 

20.9 

13.2 

3.6 

3.5 

1.0 


.3 

.1 

.0 

10 

.0 

.6 

122.2 

43.4 

20.0 

13.0 

3.4 

3.4 

1.0 


.3 

. 1 

.0 

11 

.0 

.5 

85.8 

103.8 

25.4 

12.7 

3.3 

3.3 

1. 


.3 

.1 

.0 

12 

.0 

.5 

65. 1 

61.3 

20.7 

12.4 

3.2 

3.1 

.9 


.3 

.1 

.0 

13 

.0 

1.2 

53.0 

42.0 

19.0 

12.0 

3.0 

3.0 

.9 


.3 

. 1 

.0 

14 

.0 

.5 

89.8 

32.0 

18.2 

11.6 

2.9 

2.9 

.9 


.3 

.1 

.0 

IS 

.0 

.5 

54.8 

59.3 

17.4 

11.1 

2.8 

2.8 

.8 


.3 

. 1 

.0 

16 

.0 

188.7 

48.5 

45.9 

16.5 

10.6 

2.7 

2.7 

.8 


.3 

.1 

.0 

17 

.0 

5.4 

44.3 

34.1 

15.8 

10.2 

2.6 

2.6 

.8 


.3 

.1 

.0 

18 

.0 

226.7 

41.3 

192.9 

15.0 

9.7 

2.5 

2.5 

.7 


.2 

.1 

.0 : 

19 

.0 

135.6 

39.0 

1 15.3 

14.3 

9.3 

2.4 

2.4 

.7 


.2 

.1 

.0 

20 

.0 

73.4 

37.0 

79.9 

13.6 

8.8 

2.3 

2.3 

.7 


.2 

.1 

• 0 

21 

.0 

33.2 

35.2 

61.4 

13.0 

8.4 

2.2 

2.2 

.7 


.2 

. 1 

.0 

22 

.0 

23.1 

33.5 

50.6 

12.4 

8.0 

2. 1 

2.1 

.6 


.2 

.1 

.0 

23 

.0 

17.5 

31.9 

43.9 

11.9 

7.7 

2.0 

2.0 

.6 


.2 

.1 

.0 

24 

.0 

14.5 

30.3 

39.5 

11.4 

7.3 

1.9 

1.9 

.6 


.2 

.1 

.0 

25 

19.5 

12.7 

33.2 

36.4 

10.9 

7.0 

3.5 

1.9 

.6 


.2 

. 1 

.0 

26 

115.5 

11.7 

29.0 

33.9 

10.4 

6.7 

1.8 

1.8 

.5 


.2 

. 1 

.0 

27 

37.0 

11.0 

27.2 

31.9 

10. 1 

6.4 

1.7 

1.7 

.5 


.2 

.1 

.0 

28 

.3 

10.5 

26.1 

30.2 

27.2 

6.1 

37.4 

1.7 

.5 


.2 

.1 

.0 

29 

.3 

10.1 

25.0 

48.1 

— 

5.8 

4.2 

1.6 

.5 


.2 

.1 

.0 

30 

4.0 

9.8 

24.0 

31.1 


5.6 

2.4 

1.5 

.5 


.2 

.0 

.0 

31 

.5 


23.0 

29.3 


5.3 


1.5 



.1 

.0 


TOTAL 

177. 

793. 

3122. 

1414. 

525. 

325. 

129. 

98. 

26. 


9. 

3. 

o 

IN/AREA 

.234 

1.05 

4.12 

1.87 

.692 

.428 

.170 

. 129 

.034 


.01 1 

.004 

.001 


WATER YEAR 1950-51 


AC-FT 13107 


INCHES/AREA 8.74 


GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1951 

-52 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

CCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

I 

.0 

. 1 

145.1 

47.4 

105.5 

22. 1 

37.7 

8.2 

1.9 

.5 

.2 

.1 

2 

.0 

.1 

11.2 

40.2 

83.9 

21.1 

35.2 

7.7 

1 .8 

.5 

.2 

.0 

3 

.0 

.1 

100.0 

35.7 

74.7 

20.5 

32.8 

7.3 

1.7 

.5 


.0 

4 

.0 

.1 

180.0 

32.7 

69.4 

20.4 

30.6 

7.0 

1.6 

.5 

.1 

.0 

5 

.0 

. 1 

104.0 

30.5 

64.5 

18.5 

28.6 

6.6 

1.6 

.5 

.1 

.0 

6 

.0 

.1 

52.4 

68.5 

60.1 

102.8 

26.8 

6.3 

1.5 

.4 

.1 

.0 

7 

.0 

.1 

33.4 

55.0 

56.1 

81.9 

67.7 

6.6 

1.4 

.4 

. 1 

.0 

8 

.0 

.1 

23.2 

83.0 

52.3 

53.1 

25.0 

5.7 

1.4 

.4 

.1 

.0 

9 

.0 

.1 

17.5 

50.6 

48.8 

41.7 

37.5 

5.4 

1.3 

.4 

.1 

.0 

10 

.0 

.1 

14.4 

42.4 

45.6 

36.1 

43.6 

S.l 

1 .3 

.4 

.1 

.0 

1 1 

.0 

.1 

12.5 

404.3 

42.6 

31.8 

23.9 

4.9 

1.2 

.4 

.1 

.0 

12 

.0 

.1 

11.4 

1275.1 

43.7 

33.0 

22.5 

4.7 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

13 

.0 

.1 

10.7 

462.0 

39.1 

36.8 

31.7 

4.4 

1.1 

.3 

.1 

.0 

14 

.0 

.1 

10. 1 

905.8 

37.0 

400.3 

22.4 

4.2 

1.1 

.3 

.1 

.0 

15 

.0 

. 1 

9.7 

512.1 

35.0 

503.6 

2C.1 

4.0 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

16 

.0 

. 1 

9.4 

365.4 

33.1 

262.1 

19.0 

3.8 

1. 

.3 

.1 

.0 

17 

.0 

.1 

9.0 

317.2 

31.5 

175.9 

ie.o 

3.7 

.9 

.3 

. 1 

.0 

18 

.0 

. 1 

8.7 

219.7 

30.0 

196.6 

17.0 

3.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

19 

.0 

44.2 

8.4 

174.4 

28.7 

149.2 

16.1 

3.3 

.9 

.3 

. 1 

.0 

20 

.0 

109.0 

8.2 

164.6 

45.3 

114.9 

15.2 

3.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

21 

.0 

23.9 

8.0 

138.6 

35.6 

95.0 

14.3 

3.0 

.8 

.2 

.1 

.0 

22 

• 0 

.8 

7.8 

122.7 

32.4 

82.3 

13.5 

2.9 

.8 

.2 

. 1 

.0 

23 

.0 

.6 

7.5 

110.6 

30.7 

73 .*6 

12.7 

2.8 

.7 

.2 

.1 

.0 

24 

51.4 

.7 

7.3 

230.2 

29.4 

67. 1 

12.0 

2.6 

.7 

.2 

. 1 

.0 

25 

16.5 

.8 

25.5 

373.0 

28.1 

61 .8 

1 1.3 

2.5 

.7 

.2 

.1 

.0 

26 

.2 

6.9 

84.2 

218.6 

26.9 

57.3 

10.7 

2.4 

.7 

.2 

.1 

.0 

27 

.1 

1.0 

19.5 

170.6 

25.7 

53.3 

10. 1 

2.3 

.6 

.2 

. 1 

.0 

28 

. 1 

1.0 

216.7 

140.5 

24.4 

49.7 

9.6 

2.2 

.6 

.2 

. 1 

.0 

29 

- 1 

1.1 

121.5 

120.3 

23.3 

46.4 

5. 1 

2.1 

.6 

.2 

. 1 

.0 

30 

.1 

10.2 

100.9 

105.7 


43.3 

8.6 

2.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

31 

. 1 


60.6 

94 .4 


40.4 


1.9 


.2 

. 1 


TOTAL 

69. 

202. 

1439. 

7112. 

1283. 

2993. 

683. 

132. 

32. 

0 

3. 

0 

IN/AREA 

.091 

.266 

1.90 

9.39 

1.69 

3.95 

.902 

.175 

.042 

.013 

.004 

.001 


WATE.R YEAR 1951-52 AC-FT 27640. INCHES/AREA 18.43 


GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS* CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1952-53 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECONO 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 201.8 26.2 19.7 5.1 E.5 5.3 1.7 .5 .2 .1 

2 .0 .0 21.3 21.9 18.8 4.9 8.2 5.1 1.6 .5 .2 .1 

3 .0 .0 5.9 19.4 17.8 4.7 7.8 5.1 1.6 .5 .2 .1 

4 .0 .0 4.2 17.8 16.9 4.5 7.5 5.1 1.5 .5 .2 .0 

5 -0 .0 65.9 17.4 16.1 4.3 7.1 4.9 1.5 .5 .1 .0 

6 .0 .0 23.4 65.8 15.3 4.1 6.8 4.8 1.4 .5 .1 .0 

7 .0 .0 406.4 139.3 14.5 3.9 6.5 4.6 1.4 .4 .1 .0 

8 .0 .0 114.1 158.3 13.8 3.8 6.3 4.4 1.3 .4 .1 .0 

9 .0 .0 66.4 118.5 13.1 3.6 6.8 4.2 1.3 .4 .1 .0 

10 .0 .0 41.4 74.0 12.4 51.4 22.1 4.1 1.2 .4 .1 .0 

11 .0 .0 27.6 57.8 11.8 5.0 5.7 3.9 1.2 .4 .1 .0 

12 .0 .0 19.9 48.3 11.3 4.7 5.4 3.8 1.1 .4 .1 .0 

13 .0 6.8 15.6 46.5 10.7 4.9 5.2 3.6 1.1 .3 .1 .0 

14 .0 69.1 13.1 43.4 10.2 4.9 5.0 3.5 1.0 .3 .1 .0 

15 .0 79.4 11.6 40.6 9.7 4.9 4.8 3.3 1. .3 .1 .0 

16 .0 .7 10.6 39.0 9.3 4.8 4.6 3.2 1. .3 .1 .0 

17 .0 .3 9.9 37.6 8.8 4.6 4.4 3.1 .9 .3 .1 .0 

18 .0 .4 9.3 36.2 8.4 4.5 4.2 2.9 .9 .3 .1 .0 

19 .0 .4 53.1 34.9 8.0 122.7 4.0 2.8 .9 .3 .1 .0 

20 .0 .5 16.6 33.5 7.7 31.9 3.9 2.7 .8 .3 .1 .0 

21 .0 .5 9.5 32.4 7.3 20.0 3.7 2.6 .8 .3 .1 .0 

22 .0 .5 9.4 31.2 7.0 16.1 3.6 2.5 .8 .2 .1 .0 

23 .0 .5 9.2 30.0 6.7 13.9 3.4 2.4 .7 .2 .1 .0 

24 .0 .5 9.1 28.3 6.4 12.6 3.3 2.3 .7 .2 .1 .0 

25 .0 .5 8.9 27.6 6.1 11.7 3.1 2.2 .7 .2 .1 .0 

26 .0 .5 11.1 26.4 5.8 11.1 3.0 15.2 .7 .2 .1 .0 

27 .0 .5 52.8 25.2 5.6 10.6 81.7 4.9 .6 .2 .1 .0 

28 .0 .5 20.3 24.0 5.3 10.2 5.2 2.0 .6 .2 .1 .0 

29 .0 1.7 12.7 22.9 - 9.7 4.4 1.9 .6 .2 .1 .0 

30 .0 2.8 87.4 21.8 9.3 19.5 1.8 .6 .2 .1 .0 

31 .0 35.8 20.8 8.9 1.8 .2 .1 

TOTAL . 166. 1405. 1368. 304. 417. 266. 120. 31. 10. 3. 1. 

IN/AREA .000 .219 1.85 1.81 .402 .551 .351 .159 .041 .013 .004 .001 

WATER YEAR 1952-53 AC-FT 8101. INCHES/AREA 5.40 









GUADALUPE 

CREEK 

NEAR ALAMITOS, 

CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1953- 

54 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEEI PER SECOND 

DAY 

i OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.5 

.2 

4.3 

12.5 

24.3 

6.9 

1.9 

.6 

.2 


2 

.0 

.0 

.5 

.2 

4.2 

12.0 

22.3 

6.6 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

3 

.0 

.0 

.5 

.2 

4.2 

11.5 

20.9 

6.3 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

4 

.0 

.0 

.5 

.2 

4.0 

11.0 

19.8 

6.1 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

5 

.0 

.0 

.5 

.2 

3.9 

10.5 

21.3 

5.8 

1.6 

.5 

.2 

•» 

6 

.0 

.0 

.5 

2.0 

3.8 

10.0 

18.5 

5.6 

1.6 

.5 

.2 

.0 

7 

.0 

.0 

.4 

16.2 

3.7 

9.6 

17.9 

5.3 

1.5 

.5 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

.4 

.2 

3.6 

24.1 

17.3 

5.1 

1.4 

.5 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.4 

.2 

3.4 

42.6 

16.7 

4.9 

1.4 

.4 

.1 

.0 

10 

.0 

9.3 

.4 

.3 

3.3 

17.7 

16.0 

4.7 

1.3 

.4 

.1 

.0 

11 

.0 

.5 

.4 

4.9 

3.2 

10.8 

15.4 

4.5 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

12 

.0 

.0 

.4 

.2 

36.6 

10.9 

14.7 

4.3 

1.2 

.4 

.1 

.0 

13 

.0 

16.6 

.4 

.2 

226.2 

10.8 

14.0 

4.1 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

14 

.0 

113.3 

.4 

.2 

99.5 

10.7 

13.3 

4.0 

1.1 

.4 

.1 

.0 

15 

.0 

1. 

.3 

.2 

44.5 

10.6 

12.7 

3.8 

1.1 

.4 

.1 

.0 

16 

.0 

.2 

.3 

42.1 

29.7 

57.3 

12.1 

3.6 

1.1 

.3 

.1 

.0 

17 

.0 

.8 

.3 

296.7 

93.5 

17.4 

11.5 

3.5 

1.0 

.3 

.1 

.0 

18 

6.9 

.3 

.3 

40.3 

72.5 

15.2 

11.0 

3.3 

1. 

.3 

.1 

.0 

19 

.3 

4.2 

.3 

22.4 

40.4 

58.9 

10.5 

3.2 

.9 

.3 

. 1 

.0 

20 

.0 

2.0 

.3 

13.4 

29.7 

28.6 

10 

3.1 

.9 

.3 

. 1 

.0 

21 

.0 

.5 

.3 

8.6 

23.6 

37.6 

9.5 

3.0 

.9 

.3 

. 1 

.0 

22 

.0 

.5 

.3 

5.9 

20.0 

23.9 

9. 1 

2.8 

.8 

.3 

. 1 

.0 

23 

.0 

.5 

.3 

4.6 

17.8 

21.6 

8.7 

2.7 

.8 

.3 

. 1 

.0 

24 

.0 

.5 

.2 

45.7 

16.4 

20.2 

8.3 

2.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

25 

.0 

.5 

.2 

10.1 

15.3 

19.4 

7.9 

2.5 

.7 

.2 

.1 

.0 

26 

.0 

.5 

.2 

5.4 

14.5 

18.9 

7.6 

2.4 

.7 

.2 

. 1 

.0 

27 

.0 

.5 

.2 

5.0 

13.8 

18.3 

51.1 

2.3 

.7 

.2 

.1 

.0 

28 

.0 

.5 

.2 

4.8 

13.2 

17.7 

10.5 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

.0 

29 

.0 

.5 

.2 

4.6 

—- 

75.2 

7.3 

2.1 

.6 

.2 

.1 

.0 

30 

.0 

.5 

.2 

4.5 


41.5 

7.1 

2.1 

.6 

.2 

.1 

.0 

31 

.0 


.2 

4.4 


27.4 


2.0 


.2 

. 1 


TOTAL 

8. 

153. 

11. 

544. 

849. 

714. 

448. 

121. 

34. 

11. 

4. 

1. 

IN/AREA 

.010 

.202 

.014 

.718 

1.12 

.943 

.591 

. 160 

.04 5 

.015 

.005 

.001 

WATER YEAR 

1953 

-54 

AC 

-FT 5736 


INCHES/AREA 

3.82 






:: 

•: 


GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1954 

-55 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEE 1 PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

StPT 

1 

.0 

.0 

20.5 

26.6 

12.0 

56.1 

4.7 

6.2 

1 .7 

.5 

.2 

.i i 

2 

.0 

.0 

111.3 

5.2 

11.7 

37.8 

4.5 

5. 1 

1 .6 

.5 

.2 

. i 

3 

.0 

.0 

6.8 

4.9 

11.5 

27.6 

4.3 

5.0 

1.6 

.5 

.2 

.i 

4 

.0 

.0 

14.5 

4.8 

11.2 

21.8 

4.2 

4.9 

1 .5 

.5 

.2 

.0 

5 

.0 

.0 

4.2 

4.8 

10.9 

18.4 

4.0 

4.8 

1.5 

.5 

. 1 

.0 \ 

6 

.0 

.0 

16.9 

4.6 

10.6 

16.3 

3.8 

4.6 

1 .4 

.4 

. 1 

.0 : 

7 

.0 

.0 

4.9 

4.5 

10.3 

14.8 

3.7 

4.5 

1 .3 

.4 

. 1 

.0 

8 

.0 

31.3 

4.8 

4.4 

9.9 

13.8 

3.5 

4.3 

1 .3 

.4 

.1 

.0 

9 

.0 

36.7 

135.5 

32.6 

9.6 

13.0 

3.4 

4.2 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

10 

.0 

.3 

59.9 

25.6 

9.2 

12.4 

3.2 

4.1 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

1 1 

.0 

8.1 

30.2 

5.6 

8.9 

11.9 

3.1 

3.9 

1.2 

.4 

.1 

.0 

12 

.0 

2.7 

20.5 

5.5 

8.5 

11.3 

3.0 

3.7 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

13 

.0 

. 1 

15.1 

5.5 

8.2 

10.9 

2.9 

3.6 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

14 

.0 

. 1 

12. 1 

5.3 

7.8 

10.4 

2.8 

3.5 

1.0 

.3 

.1 

.0 

15 

.0 

164.6 

10.4 

14.2 

7.5 

9.9 

2.6 

3.3 

1. 

.3 

.1 

.0 

16 

.0 

4.6 

9.4 

11.9 

7.2 

9.5 

2.5 

3.2 

1. 

.3 

.1 

.0 

17 

.0 

.9 

8.7 

14.0 

19.6 

9.1 

2.4 

3.1 

.9 

.3 

. 1 

.0 ? 

18 

.0 

1. 

8.3 

92.3 

6.9 

8.7 

2.4 

2.9 

.9 

.3 

.1 

.0 

19 

.0 

1.0 

7.9 

36.2 

6.6 

8.3 

2.3 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

.0 

20 

.0 

1.1 

7.6 

22.5 

6.4 

7.9 

2.6 

2.7 

.8 

.3 

. 1 

.0 i 

21 

.0 

1.2 

7.3 

17.7 

6.2 

7.6 

93.9 

2.6 

.8 

.3 

. 1 

.0 1 

22 

.0 

1.2 

7.1 

15.2 

6.0 

7.2 

6.8 

2.5 

.8 

.2 

. 1 

.0 ; 

23 

.0 

1.3 

6.8 

13.8 

5.7 

6.9 

3.7 

2.4 

.7 

.2 

. 1 

.0 

24 

.0 

1.3 

6.6 

12.9 

5.5 

6.6 

3.9 

2.3 

.7 

.2 

.1 

.0 : 

25 

.0 

1.3 

6.4 

12.3 

13.2 

6.4 

23.2 

2.2 

.7 

.2 

. 1 

.0 ;; 

26 

.0 

1.3 

6.1 

11.9 

70.2 

6.1 

8.1 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

.0 

27 

.0 

1.3 

5.9 

11.5 

302.4 

5.8 

4.9 

2. 1 

.6 

.2 

.1 

.0 

28 

.0 

1.3 

5.7 

11.1 

89.7 

5.6 

5.0 

2.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

29 

.0 

1.3 

5.4 

10.7 

-— 

5.3 

5. 1 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

30 

.0 

1.2 

5.2 

26.7 


5.1 

5.9 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

31 

.0 


5.0 

14.9 


4.9 


1.8 


.2 

. 1 


TOTAL 


265. 

577. 

490. 

693. 

397. 

226. 

104. 

31. 

10. 

3. 

i. ! 

IN/AREA 

.000 

.350 

.762 

.647 

.915 

.525 

.299 

.138 

.04 1 

.013 

.004 

.001 

WATER YEAR 

1954- 

55 

AC- 

FT 5541 

* 

INCHES/AREA 

3.69 






GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1955-56 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 

CCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

.0 

.0 

19.8 

150.1 

81.2 

2 

.0 

.0 

.6 

1 16.6 

75.6 

3 

.0 

.0 

.1 

100.1 

70.6 

4 

.0 

.0 

. 1 

89.4 

66.1 

5 

.0 

.0 

. 1 

1 12.6 

61.9 

6 

.0 

.0 

3.0 

90.9 

58.0 

7 

.0 

.0 

.2 

152.6 

54.4 

8 

.0 

.0 

20.6 

180.0 

50.9 

9 

.0 

.0 

4.2 

126.9 

47.7 

10 

.0 

.0 

.2 

104.2 

44.6 

11 

.0 

.0 

.2 

9 I .0 

41.7 

12 

.0 

.0 

.3 

82.1 

38.9 

13 

.0 

58.4 

.3 

75.3 

36.3 

14 

.0 

5.3 

.3 

103.0 

33.9 

15 

.0 

.0 

.3 

99.2 

31.6 

16 

.0 

.0 

.3 

87.4 

29.5 

17 

.0 

.1 

.3 

78.6 

27.5 

18 

.0 

.1 

75.3 

72.9 

25.7 

19 

.0 

. 1 

644.3 

68 .4 

31.3 

20 

.0 

. 1 

420.6 

86.5 

217.3 

21 

.0 

. 1 

154.2 

71.1 

105.3 

22 

.0 

. 1 

568.4 

65.5 

365.4 

23 

.0 

. 1 

2593.8 

61.7 

365.4 

24 

.0 

. 1 

807.H 

69.0 

193.1 

25 

.0 

. 1 

421.3 

331 .9 

135.8 

26 

.0 

. 1 

600.5 

218.4 

103.2 

27 

.0 

. 1 

315.2 

159.0 

83.8 

28 

.0 

. 1 

202.2 

134.2 

71.7 

29 

.0 

. 1 

140. o 

1 10.4 

63.6 

30 

.0 

. 1 

20 1.7 

97.3 


31 

.0 


200.4 

88.1 


TOTAL 


65. 

7397. 

3475. 

2612. 

IN/AREA 

.000 

.086 

9.77 

4.59 

3.45 

WATER YEAR 

1955' 

-56 

AC- 

FT 29378 



MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

57.9 8.1 4.3 2.1 .6 .2 .1 

53.5 7.7 4.1 2.0 .6 .2 .1 

49.7 7.3 25.5 2.0 .6 .2 .1 

46.4 6.9 29.6 1.9 .6 .2 .1 

43.4 6.5 4.7 1.8 .6 .2 .1 

40.7 6.2 4.7 1.7 .5 .2 .1 

38.1 5.9 4.7 1.7 .5 .2 .1 

35.7 5.6 14.1 1.6 .5 .2 .0 

33.4 5.3 7.8 1.5 ,5 .1 .0 

31.3 5.8 5.0 1.5 .5 .1 .0 

29.3 73.7 5.0 1.4 .4 .1 .0 

27.4 1C.4 4.9 1.4 .4 .1 .0 

25.6 6.6 4.8 1.3 .4 .1 .0 

24.0 8.6 4.6 1.2 .4 .1 .0 

22.4 8.6 4.4 1.2 .4 .1 .0 

21.0 6.5 4.2 1.2 .4 .1 .0 

19.7 8.2 4.0 1.1 .3 .1 .0 

18.5 8.0 3.8 1.1 .3 .1 .0 

17.4 7.6 3.7 1.0 .3 .1 4.8 

16.3 7.3 3.5 1. .3 .1 .1 

15.4 7.0 3.4 .9 .3 .1 .0 

14.4 6.6 3.2 .9 .3 .1 .0 

13.6 6.3 3.1 .9 .3 .1 .0 

12.8 6.0 3.0 .R .3 .1 .0 

12.1 5.7 2.8 .8 .3 .1 .0 

11.4 5.5 2.7 .8 .2 .1 .0 

10.8 5.2 2.6 .7 .2 .1 .0 

10.2 5.0 2.5 .7 .2 .1 .0 

9.6 4.8 2.4 .7 .2 .1 .0 

9.1 4.5 2.3 .7 .2 .1 .0 

8.6 2.2 .2 .1 

780. 271. 178. 38. 12. 4. 6. 

1.03 .358 .235 .050 .016 .005 .008 

1NCHES/AKEA 19.59 


GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED OAILY FLCW WATER YEAR 1956-57 DISCHARGE IN CUBIC FEE 1 PER SECOND 


DAY CCT NOV DEC JAN FEB 

1 .0 .1 .1 .0 2.6 

2 .0 .1 .1 .0 2.5 

* -0 .1 .1 .0 2.5 

4 .0 .1 3.3 .0 2.4 

8 .0 .2 9.8 12.9 2.4 

6 .0 .2 .2 8.1 2.3 

7 .0 .2 .1 .1 5.5 

8 .0 .2 .1 .1 9.6 

9 .0 .2 .1 .1 2.2 

10 .0 .2 .1 .1 2.2 

11 .0 .2 .1 .1 2.1 

12 .0 .1 .1 119.1 2.1 

13 .0 .1 .1 82.4 2.1 

14 .0 .1 .1 1.6 2.0 

18 .0 .1 .1 1.3 2.0 

16 .0 .1 .1 1.4 1.9 

17 .0 .1 .1 1.4 1.9 

18 .0 .1 .1 1.4 1.8 

19 .0 .1 .1 1.5 1.7 

20 .0 .1 .1 44.6 1.7 

21 .0 .1 .1 2.7 4.6 

22 .0 .1 .1 2.4 9.8 

23 .0 .1 .1 2.4 256.5 

24 .0 .1 .1 2.4 315.8 

25 .0 .1 .1 7.9 154.5 

26 .0 .1 .1 5.3 87.6 

27 .0 .1 .1 2.6 55.3 

28 .0 .1 .1 2.6 42.5 

29 .0 .1 .1 2.6 - 

30 84.1 .1 .1 2.6 

31 3.0 .1 2.6 

TOTAL 87. 4. 15. 313. 980. 

IN/AREA .115 .005 .020 .413 1.29 

WATER YEAR 1956-57 AC-FT 4507. 


MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

29.7 7.1 3.4 1.6 .5 .2 .1 

23.9 6.8 35.8 1.5 .5 .2 .0 

20.7 6.5 3.7 1.5 .5 .1 .0 

18.9 6.2 3.3 1.4 .5 .1 .0 

17.9 6.0 3.2 1.3 .4 .1 .0 

17.3 5.7 3.1 1.3 .4 .1 .0 

16.7 5.5 3.0 1.2 .4 .1 .0 

16.2 5.2 2.9 1.2 .4 .1 .0 

15.9 5.0 2.7 5.5 .4 .1 .0 

15.7 4.8 2.6 1.8 .4 .1 .0 

15.5 4.6 2.5 1.1 .3 .1 .0 

15.2 4.4 2.4 1.0 .3 .1 .0 

14.9 5.1 2.3 1 . .3 .1 .0 

14.6 4 G .6 2.2 1 . .3 .1 .0 

14.2 4.2 2.2 .9 .3 .1 .0 

13.9 4.0 2.1 .9 .3 .1 .0 

13.5 37.0 2.0 .9 .3 .1 .0 

13.0 31.8 39.6 . 8 , .3 .1 .0 

12.6 4.6 9.8 .8 .3 .1 .0 

12.1 4.6 2.6 .8 .2 .1 .0 

11.6 4.7 2.1 .7 .2 .1 .0 

11.1 4.7 2.2 .7 .2 .1 .0 

10.6 4.6 2.2 .7 .2 .1 .0 

10.1 4.5 2.1 .7 .2 .1 .0 

9.7 4.4 2.1 .6 .2 .1 .0 

9.3 4.2 2.0 .6 .2 .1 .0 

8.8 4.0 1.9 .6 .2 .1 .0 

8.5 3.9 1.8 .6 .2 .1 .0 

8.1 3.7 1.8 .5 .2 .1 .0 

7.7 3.6 1.7 .5 .2 .1 .0 

7.4 1.6 .2 .1 

435 . 242 . 153 . 34 . 9 . 3 . 0 

.575 .320 .202 .044 .013 .004 .001 

INCHES/AREA 3.01 






GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL ANO WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1957-58 

DISCHARGE 

IN CU8IC 

FEET PER 

SECONO 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

4.9 

24.9 

93.0 

702.2 

26.1 

3.7 

.9 

.2 

.1 

2 

.0 

.0 

.0 

24.7 

225.0 

78.4 

1419.1 

24.2 

3.5 

.8 

.2 

.1 

3 

.0 

.0 

• 0 

3.7 

289.4 

68.7 

1006.4 

22.4 

3.3 

.8 

.2 

.1 

4 

.0 

.0 

11.1 

3.7 

161.3 

61.7 

508.7 

20.8 

3.2 

.8 

.2 

.1 

5 

.0 

.0 

23.6 

3.7 

136.4 

56.4 

437.6 

19.3 

3.0 

.7 

.2 

.1 

6 

.0 

.0 

.2 

3.6 

80.2 

52.1 

454.3 

18.0 

2.8 

.7 

.2 

. 1 

7 

.0 

.0 

.0 

3.6 

97.4 

48.4 

292.5 

16.7 

2.7 

.7 

.2 

.1 

8 

.0 

.0 

.0 

3.5 

83.4 

46.6 

227. 1 

15.6 

2.6 

.6 

.2 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

30.8 

63.8 

42.7 

186.8 

14.5 

2.4 

.6 

.2 

.1 

10 

11.2 

.0 

.0 

43. 1 

54.7 

40.2 

159.9 

13.6 

2.3 

.6 

.2 

. 1 

1 1 

.2 

.0 

.0 

5.3 

49.6 

37.7 

14C.7 

12.7 

2.2 

.6 

.2 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

4.9 

117.3 

35.5 

126.1 

11.9 

2.1 

.5 

.2 

.0 

13 

.9 

.0 

.0 

4.8 

75.5 

33.5 

114.3 

11.1 

2.0 

.5 

. 1 

.0 

14 

. 1 

.0 

.6 

4.8 

62.0 

82.6 

104.3 

10.4 

1.9 

.5 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

130. 1 

4.7 

53.9 

247.6 

95.6 

9.7 

1.8 

.5 

. 1 

.0 

16 

.0 

.0 

115.9 

4.6 

48.5 

317.8 

87.9 

9. 1 

1.7 

.5 

. 1 

.0 

17 

.0 

.0 

20.1 

4.5 

44.7 

161.6 

80.9 

8.6 

1 .6 

.4 

. 1 

.0 

18 

.0 

.0 

61.8 

4.4 

295.0 

113.8 

74.6 

8.0 

1.6 

.4 

. 1 

.0 

19 

.0 

.0 

8.9 

4.3 

671.4 

86.4 

68.8 

7.6 

1 .5 

.4 

.1 

.0 

20 

.0 

.0 

6.1 

4.2 

288.0 

181.5 

63.4 

7.1 

1.4 

.4 

. 1 

.0 

21 

.0 

.0 

11.4 

4. 1 

189.1 

411.3 

58.6 

6.7 

1.4 

.4 

. 1 

.0 

22 

.0 

.0 

5.7 

4.0 

133.7 

313.8 

54.0 

23.3 

1 .3 

.4 

.1 

.0 

23 

2.5 

.0 

4.2 

4.5 

101.6 

202. 1 

49.8 

7. 1 

1.2 

.3 

. 1 

.0 

24 

.3 

.0 

4. 1 

94.4 

1498.9 

148.9 

45.8 

5.8 

1.2 

.3 

. i 

.0 

25 

.0 

.0 

4.0 

39.3 

685.4 

118.0 

42.2 

5.5 

1.1 

.3 

.1 

.0 

26 

.0 

.0 

3.9 

393.6 

228.2 

99.1 

38.8 

5.2 

1.1 

.3 

.1 

.0 

27 

.0 

.0 

3.9 

131 .8 

157.0 

168.2 

35.8 

4.9 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

28 

.0 

.0 

3.8 

78.6 

116.8 

116.5 

33.0 

4.6 

1. 

.3 

. 1 

.0 

29 

.0 

.0 

3.8 

63.6 

-— 

100.2 

30.5 

4.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

30 

.0 

.0 

3.7 

51.9 


188.6 

28.2 

4. 1 

.9 

.3 

.1 

.0 

31 

.0 


3.6 

31.7 


137.0 


3.9 


.2 

.1 


TOTAL 

16. 


431 . 

1069. 

6033. 

3890. 

6768. 

363. 

59. 

15. 

4. 

1. 

IN/AREA 

.021 

.000 

.569 

1.41 

7.96 

5.13 

8.93 

.479 

.077 

.020 

.006 

.002 


WATER YEAR 1957-58 AC-FT 36924. INCHES/AREA 24.62 


GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL ANO WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1958- 

59 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEE! PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

12.5 

54.6 

9.3 

2.5 

.7 

.2 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

12.0 

51.6 

8.8 

2.4 

.7 

.2 

. 1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.1 

11.6 

48.6 

8.4 

2.3 

.7 

.2 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

11.1 

45.8 

8.0 

2.2 

.6 

.2 

. i 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

200.5 

10.7 

43.1 

7.6 

2.1 

.6 

.2 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

176.6 

10.2 

40.5 

7.2 

2.0 

.6 

.2 

. 1 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

26.3 

9.8 

38.1 

6.9 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

49.0 

9.4 

35.8 

6.5 

1.8 

.5 

.2 

. 1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

666.7 

1 1.7 

33.7 

6.2 

1.8 

.5 

.2 

. 1 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

330.0 

77.1 

31.7 

5.9 

1.7 

.5 

.2 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

161 .8 

65.9 

29.8 

5.7 

1.6 

.5 

.2 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

138.6 

28.9 

28.0 

5.4 

1.6 

.5 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

77.7 

23.3 

26.3 

5.2 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

51.5 

20.4 

24.8 

4.9 

1.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

37.3 

166.1 

23.4 

4.7 

1.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

29.2 

1322.8 

22.1 

4.5 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

24.5 

359.9 

20.8 

U.3 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

21.6 

327.6 

19.6 

1 

1.2 

.4 

.1 

.0 

242.1 

19 

.0 

.0 

.0 

19.7 

179.6 

18.6 

3.9 

1.2 

.4 

.1 

.0 

22.6 

20 

.0 

.0 

.0 

18.4 

145.7 

17.5 

3.8 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.5 

21 

.0 

.0 

.0 

17.4 

187.6 

16.6 

3.6 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.6 

22 

.0 

.0 

.0 

16.5 

111.8 

15.7 

3.4 

1 .0 

.3 

.1 

.0 

.7 

23 

.0 

.0 

.0 

15.7 

92.1 

14.9 

3.3 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.8 

24 

.0 

.0 

.0 

15.0 

80.2 

14.1 

3. 1 

1 . 

.3 

.1 

.0 

.8 

25 

.0 

.0 

.0 

33.8 

72.2 

13.3 

4.5 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.9 

26 

.0 

.0 

10.3 

15.2 

66.4 

12.6 

22.5 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.9 

27 

.0 

.0 

29.2 

14.4 

61.9 

12.0 

3.0 

.9 

.3 

.1 

.0 

.8 

28 

.0 

.0 

. 1 

14.0 

53.0 

1 1 .4 

2.8 

.8 

.3 

.1 

.0 

.8 

29 

.0 

.0 

.0 

13.7 

— 

10.8 

2.7 

.8 

.2 

.1 

.0 

.8 

30 

.0 

.0 

.0 

13.3 


10.2 

2.6 

.8 

.2 

.1 

.0 

.8 

31 

.0 


.0 

12.9 


9.7 


.7 


.1 

.0 


TOTAL 



40. 

2212. 

3547. 

796. 

173. 

44. 

13. 

4. 

1. 

273. 

IN/AREA 

.001 

.000 

.052 

2.92 

4.68 

l.OS 

.228 

.058 

.017 

.006 

.002 

.361 


WATER YEAR 1958-59 AC-FT 14064. INCHES/AREA 9.38 


GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER OISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1959-60 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV DEC JAN FEB 

1 .8 .2 .1 .4 247.4 

2 .7 .2 .1 .1 105.2 

3 .7 .2 .1 .1 62.1 

4 .7 .2 .1 .1 36.1 

5 .6 .2 .1 .1 41.5 

6 .6 .2 .1 .1 20.7 

7 .6 .2 .1 .1 16.2 

8 .6 .2 .1 19.7 126.2 

9 .6 .2 .1 71.3 74.0 

10 .5 .2 .1 5.8 78.9 

11 .5 .2 .1 11.0 39.5 

12 .5 .2 .1 1.7 30.7 

13 .5 .2 .1 .6 25.8 

14 .5 .1 .0 18.7 22.8 

15 .4 .1 .0 1.3 21.0 

16 .4 .1 .0 .9 19.6 

17 .4 .1 .0 1.0 18.6 

18 .4 .1 .0 1.1 17.8 

19 .4 .1 .0 1.1 17.1 

20 .4 .1 .0 1.2 16.6 

2! .4 .1 .0 45.9 15.9 

22 .3 .1 .0 6.7 15.3 

23 .3 .1 18.2 1-6 14.7 

24 .3 .1 3.1 89.0 14.1 

25 .3 .1 1.6 23.6 13.4 

26 .3 .1 .1 10.4 12.8 

27 .3 .1 .1 5.6 12.2 

28 .3 .1 .1 5.1 11.7 

29 .3 .1 .1 4.7 11.1 

30 .3 .1 .1 4.6 

31 .2 1.6 4.5 

TOTAL 14. 4. 26. 338. 1159. 

IN/AREA .019 .006 .034 .446 1.53 

WATER YEAR 1959-60 AC-FT 3702. 


MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

10.6 2.9 1.2 .4 .1 .0 .0 

10.2 2.8 1.1 .4 .1 .0 .0 

9.7 2.7 1.5 .3 .1 .0 .0 

9.3 2.6 1.1 .3 .1 .0 .0 

8.9 2.5 1.0 .3 .1 .0 .0 

8.5 2.4 1. .3 .1 .0 .0 

8.1 2.3 1. .3 .1 .0 .0 

7.7 2.2 .9 .3 .1 .0 .0 

7.4 2.1 .9 .3 -1 .0 .0 

7.1 2.0 .9 .3 .1 .0 .0 

6.8 2.0 .8 .3 .1 .0 .0 

6.5 1.9 .8 .2 .1 .0 .0 

6.2 1.8 .8 .2 .1 .0 .0 

6.0 1.7 .7 .2 .1 .0 .0 

5.7 1.7 .7 .2 .1 .0 .0 

5.5 1.6 .7 .2 .1 .0 .0 

5.3 1.6 .7 .2 .1 .0 .0 

5.0 1.5 .6 .2 .1 .0 .0 

4.8 1.4 .6 .2 .1 .0 .0 

4.6 1.4 .6 .2 .1 .0 .0 

4.4 1.3 .6 .2 .1 .0 .0 

4.3 1.6 .5 .2 .1 .0 .0 

4.1 2.3 .5 .2 .1 .0 .0 

3.9 1.2 .5 -2 .1 .0 .0 

3.8 1.1 .5 .2 .1 .0 .0 

3.6 12.5 .5 .1 .0 .0 .0 

8.6 3C.7 .4 .1 .0 .0 .0 

12.5 2.4 .4 .1 .0 .0 .0 

3.3 1.2 .4 .1 .0 .0 .0 

3.2 1.2 .4 .1 .0 .0 .0 

3.1 .4 .0 .0 

199. 97. 23. 7. 2. 0 

.262 .128 .030 -009 .003 .001 .000 

INCHES/AREA 2.47 


GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL ANO WATER QISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1960-61 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY CCT NOV 

1 .0 .0 

2 .0 .0 

3 .0 .0 

4 .0 .0 

5 .0 2.9 

6 .0 7.3 

7 .0 .0 

8 .0 .0 

9 .0 .0 

10 .0 .0 

11 .0 .0 

12 .0 31.2 

13 .0 66.9 

14 .0 1.3 

15 .0 .1 

16 .0 .2 

17 .0 .2 

18 .0 .2 

19 .0 .3 

20 .0 .3 

21 .0 .3 

22 .0 .3 

23 .0 .3 

24 .0 .3 

25 .0 13.8 

26 .0 81.9 

27 .0 .8 

28 .0 .7 

29 .0 .7 

30 .0 .8 

3! .0 

TOTAL . 211. 

IN/AREA .000 .278 

WATER YEAR 1960-61 


DEC JAN FEB MAR APR 

67.0 1.1 1.6 1.3 1.9 

22.9 1.1 19.3 1.3 1.8 

2.9 1.0 2.1 1.2 1.7 

2.1 1. 1.9 1.2 1.7 

2.2 .9 1.9 1.2 1.6 

2.2 .9 2.0 1.1 1.6 

2.2 .9 2.0 1.1 1-5 

2.2 .8 2.0 l.l 1.4 

2.2 .8 2.0 1.0 1.4 

2.2 .8 2.0 1.0 1.3 

2.1 .8 2.4 1. 1.3 

2.1 .7 3.3 1. 1.2 

2.1 .7 2.0 .9 1.2 

2.0 .7 2.0 14.1 1.1 

2.0 .7 3.9 48.1 1.1 

1.9 .6 2.1 1.5 1.1 

1.9 .6 1.9 17.4 1.0 

1.8 .6 1.9 1.8 1. 

1.8 .6 1.9 1.9 1. 

1.7 .5 1.8 2.0 .9 

1.7 .5 1.8 2.0 1.7 

1.6 .5 1.7 2.1 25.5 

1.5 .5 1.7 2.1 9.0 

1.5 .5 1.6 3.0 1.2 

1.4 37.0 1.6 5.4 .9 

1.4 28.8 1.5 2.1 .9 

1.3 .8 1.4 2.1 .9 

1.3 .8 1.4 2.1 .8 

1.2 8.0 - 2.1 .8 

1.2 3.0 2.0 .8 

1.1 8.7 1.9 

143. 105. 73. 128. 69. 

.188 .139 .096 .169 .092 

AC-FT 1500. INCHES/AREA 


MAY JUN JUL AUG SEPT 

.7 .2 .1 .0 .0 

.7 .2 .1 .0 .0 

.7 .2 .1 .0 .0 

.7 .2 .1 .0 .0 

.6 .2 .1 .0 .0 

6.2 .2 .1 .0 .0 

3.3 .2 .1 .0 .0 

.6 .2 .1 .0 .0 

.6 .2 .1 .0 .0 

.5 .2 .1 .0 .0 

.5 .2 .1 .0 -0 

.5 .2 .1 .0 .0 

.5 .2 .1 .0 .0 

.5 .1 .0 .0 -0 

.4 .1 .0 .0 .0 

.4 .1 .0 .0 .0 

.4 .1 .0 .0 .0 

.4 .1 .0 .0 .0 

.4 .1 .0 .0 .0 

.4 .1 .0 .0 .0 

.4 .1 .0 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 .0 

.2 .0 .0 

22. 4. 1. 

.029 .006 .002 .001 .000 

1.0 










GUADALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1961 

-62 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

33.2 

.9 

2.2 

55.0 

19.6 

4.0 

1.1 

.3 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

23.2 

.9 

2.1 

84.4 

18.5 

3.9 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

3 

.0 

.0 

2.0 

.9 

2.1 

61.0 

17.4 

3.7 

1. 

.3 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

1.3 

.8 

2.0 

55.6 

16.4 

3.5 

.9 

.3 

. 1 

.0 

5 

.0 

.0 

1.4 

.8 

2.0 

246.7 

15.5 

3.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

1.5 

.8 

1.9 

616.8 

14.6 

3.2 

.9 

.3 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

1.6 

.8 

31.3 

300.3 

13.8 

3.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

1.7 

.7 

2.5 

197.1 

13. 1 

2.9 

.8 

.2 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

1.7 

.7 

1097.1 

143.0 

12.3 

2.8 

.8 

.2 

. 1 

.0 

10 

.0 

.0 

1.7 

.7 

462.3 

111.0 

11.7 

2.7 

.7 

.2 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

1.7 

.6 

229.7 

91.4 

11.1 

2.6 

.7 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

1.7 

.6 

128.7 

78.5 

1C.5 

2.5 

.7 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

1.7 

.6 

274.7 

69.6 

9.9 

2.3 

.7 

.2 

.1 

.0 

14 

.0 

.0 

1.7 

.6 

340.2 

62.9 

9.4 

2.2 

.6 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

1.6 

.6 

1050.5 

57.6 

8.9 

2.2 

.6 

.2 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

1.6 

.5 

431.0 

53.1 

8.5 

2.1 

.6 

.2 

.1 

.0 

17 

.0 

.0 

1.6 

.5 

244.1 

49.2 

e.o 

2.0 

.6 

.2 

. 1 

.0 

18 

.0 

.0 

1.5 

.5 

178.5 

45.7 

7.6 

1.9 

.5 

.2 

. 1 

.0 

19 

.0 

1.7 

1.5 

60.5 

125.1 

42.5 

7.3 

1.8 

.5 

.2 

. 1 

.0 

20 

.0 

53.2 

1.4 

52.8 

96.7 

39.6 

fc .9 

1.7 

.5 

.2 

.0 

.0 

21 

.0 

.4 

1.4 

13.2 

80.6 

37.0 

6.6 

1.7 

.5 

.2 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

1.3 

2.8 

70.6 

67.2 

6.2 

1.6 

.5 

. 1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

1.3 

1.9 

64.0 

34.5 

5.9 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

1.3 

2.0 

59.4 

31 .8 

5.7 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

12.5 

1.2 

2.0 

56.2 

30.0 

5.4 

1.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

1.6 

1.2 

2.1 

53.7 

28.3 

5. 1 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

. 1 

1.1 

2. 1 

51.3 

26.6 

4.9 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

. 1 

1. 1 

2.2 

48.9 

25.0 

4.7 

1.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

32.3 

1.1 

2.2 

— 

23.5 

4.4 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

101.8 

1.0 

2.2 


22.1 

4.2 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


1. 

2.2 


20.8 


1.1 


.1 

.0 


TOTAL 


204. 

98. 

161. 

5189. 

2808. 

294. 

69 . 

19 . 

6. 

2. 

0 

IN/AREA 

.000 

.269 

.130 

.212 

6.85 

3.71 

.388 

.092 

.025 

.008 

.003 

.001 


WATER YEAR 1961-62 AC-FT 17524. INCHES/aREA 11.68 


GUAOALUPE CREEK NEAR ALAMITOS, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WAIEK DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1962-63 DISCHARGE IN CUBIC FEE 1 PER SECOND 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

1 

.0 

5.9 

1.8 

4.0 

1162.8 

26.8 

42.6 

35.7 

6.3 

1.6 

.5 

2 

.0 

5.6 

1.7 

3.8 

601.1 

25.3 

39. 1 

33.6 

6.0 

1.6 

.5 

3 

.0 

5.4 

1.7 

3.7 

353.! 

23.8 

36.4 

31.5 

5.7 

I.S 

.4 

4 

.0 

5.2 

1.6 

3.6 

216.3 

22.5 

34.2 

29.6 

5.4 

1.4 

.4 

5 

.0 

5.0 

1.5 

3.4 

140.3 

21.2 

32.2 

27.8 

5.2 

1.4 

.4 

6 

• 0 

4.8 

1.5 

3.3 

97.6 

20.1 

72.4 

26. 1 

4.9 

1.3 

.4 

7 

.0 

4.6 

1.4 

3.2 

73.2 

19.0 

46.7 

24.6 

4.7 

1.3 

.4 

8 

.0 

4.4 

1.4 

3.1 

58.8 

17.9 

35.8 

23.1 

4.5 

1.2 

.4 

9 

.0 

4.2 

1.3 

2.9 

99.1 

17.0 

34.0 

21.8 

4.3 

1.2 

.3 

10 

.0 

4.1 

1.3 

2.8 

103.3 

16.1 

59.0 

21.7 

4.1 

1.1 

.3 

1 1 

51.6 

3.9 

1.2 

2.7 

69.3 

15.2 

42.3 

19.4 

3.9 

1.1 

.3 

12 

110.7 

3.7 

1.2 

2.6 

74.4 

14.4 

38.0 

18.2 

3.7 

1.0 

.3 

13 

1057.1 

3.6 

1.1 

2.5 

115.9 

13.7 

36.7 

17.2 

3.6 

1. 

.3 

14 

401.6 

3.5 

1.1 

2.4 

73.0 

13.7 

233.2 

16.3 

3.4 

1. 

.3 

IS 

159.0 

3.3 

41.5 

2.3 

63.S 

12.6 

132.9 

15.4 

3.3 

.9 

.3 

16 

91.0 

3.2 

74.2 

2.2 

57.3 

186.0 

92.5 

14.5 

3.1 

.9 

.3 

17 

53.9 

3.1 

18.8 

2.1 

53.2 

84.0 

73.2 

13.7 

3.0 

.9 

.3 

18 

33.6 

2.9 

6.4 

2.1 

50.1 

53.3 

62.1 

13.0 

2.9 

.8 

.2 

19 

22.4 

2.8 

5.4 

2.0 

47.4 

38.4 

7C.9 

12.3 

2.7 

.8 

.2 

20 

16.2 

2.7 

5.2 

1 .9 

44.9 

29.8 

92.6 

11.7 

2.6 

.8 

.2 

21 

12.7 

2.6 

5.0 

1.8 

42.6 

24.8 

79.8 

11.0 

2.5 

.7 

.2 

22 

10.6 

2.5 

5.0 

1 .8 

40.3 

52.9 

66.2 

10.5 

2.4 

.7 

.2 

23 

9.4 

2.4 

4.9 

1.7 

38. 1 

65.5 

59.7 

9.9 

2.3 

.7 

.2 

24 

8.6 

2.3 

4.8 

1 .6 

36.0 

32.4 

55.0 

9.4 

2.2 

.6 

.2 

25 

8.0 

2.2 

4.7 

1 .6 

33.9 

29.2 

51.2 

8.9 

2.1 

.6 

.2 


26 7.6 2.2 4.7 1.5 32.0 27.2 48.1 8.5 2.0 .6 .2 .1 

27 7.3 2.1 4.6 1.5 30.2 93.6 45.4 8.1 1.9 .6 .2 .1 

28 6.9 2.0 4.5 1.4 28.4 135.7 42.8 7.7 1.9 .6 .2 .1 

29 6.6 1.9 4.3 20.2 - 67.9 40.4 7.3 1.8 .5 .2 .1 

30 6.4 1.9 4.2 1930.1 55.2 38.0 6.9 1.7 .5 .2 .0 

31 6.1 4.1 2468.4 47.5 6.6 .5 .2 

TOTAL 2088. 104. 222. 4480. 3836. 1303. 1E33. 522. 104. 29. 9. 3. 

IN/AREA 2.76 .137 .293 5.93 5.06 1.72 2.42 .689 .138 .039 .012 .004 

WATER YEAR 1962-63 AC-FT 28791. INCHES/AREA 19.20 


SYNTHESIZED STREAMFLOW 
DRAINAGE AREA H 

LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON DAM 


Record Site 
Latitude 37° 12.30' 

Longitude 121° 39.70' 

Approximately 0.9 mile downstream of the intersection 
of San Felipe Creek and Las Animas Creek, and 
approximately 0. 5 mile downstream of the San Felipe 
Road crossing. 


Drainage Area 


44. 82 square miles 



October 1923 to September 1963 



Precipitation Station 


Morgan Hill Bossana recording gage-index No. 584700 
(a composite record of Morgan Hill near #1, Morgan Hill 
Bossana Ranch, and Morgan Hill 6 WNW) 

Synthesized hourly data was used for the period October 1923 
to November 1944, recorded hourly data was used thereafter. 
Mean annual station precipitation-26. 57 inches 


Basin Precipitation Factor 


0. 815 


Impervious Area 
None 










PEAK FLOOD FLOWS 
Maximum-Water Year-Instantaneous 

DRAINAGE AREA H 

LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON DAM 


Water 

Year 

Month 

Day 

Hour 

Flow 
in cfs 

1923-24 

Apr 

-- 

---- 

i 

1924-25 

Apr 

-- 

---- 

4 

1925-26 

F eb 

12 

2245 

2140 

1926-27 

Nov 

26 

1745 

336 

1927-28 

Feb 

3 

2145 

118 

1928-29 

Mar 

9 

1915 

13 

1929-30 

Mar 

4 

2045 

1100 

1930-31 

Feb 

14 

1700 

8 

1931-32 

Dec 

28 

0345 

1120 

1932-33 

Jan 

29 

0045 

264 

1933-34 

Dec 

31 

2145 

333 

1934-35 

Mar 

7 

1745 

1030 

1935-36 

Feb 

11 

1845 

622 

1936-37 

Mar 

22 

0215 

2390 

1937-38 

Dec 

11 

0345 

2360 

1938-39 

Mar 

-- 

— 

4 

1939-40 

F eb 

27 

2245 

1310 

1940-41 

Feb 

9 

0345 

499 

1941-42 

Jan 

24 

0345 

435 

1942-43 

Jan 

21 

2345 

430 

1943-44 

Mar 

3 

1945 

49 

1944-45 

Feb 

2 

0445 

5520 

1945-46 

Dec 

22 

0045 

1580 

1946-47 

Feb 

12 

1445 

409 

1947-48 

May 

-- 

— 

9 

1948-49 

Mar 

11 

1445 

739 

1949-50 

Feb 

6 

0145 

63 

1950-51 

Dec 

8 

0145 

554 

1951-52 

Jan 

12 

0445 

1960 

1952-53 

Dec 

7 

0645 

255 

1953-54 

Feb 

17 

2045 

85 

1954-55 

Feb 

27 

0245 

235 

1955-56 

Dec 

23 

0145 

4120 

1956-57 

Feb 

24 

1445 

229 

1957-58 

Feb 

24 

2045 

6050 

1958-59 

F eb 

16 

0745 

3340 

1959-60 

Feb 

1 

1645 

123 

1960-61 

Dec 

-- 

— 

2 

1961-62 

Feb 

15 

0145 

1490 

1962-63 

Jan 

30 

1745 

3 870 


'W 


LAS ANIMAS 

CREEK 

ABOVE 

ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

synthesized 

DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 

1923- 

24 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECONO 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.5 

.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.5 

.9 

.5 

.2 

. 1 

.0. 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.S 

1.0 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.6 

1.1 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.6 

1.1 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.6 

1.1 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.6 

1.1 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.6 

1.1 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.6 

1. 1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.6 

1.1 

.4 

.2 

. I 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.6 

1.0 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.6 

1.0 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.5 

1. 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.5 

1. 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.5 

.9 

.4 

. 1 

.1 

.0 

.0 

16 

.0, 

.0 

.0 

.0 

.8 

.5 

.9 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.5 

.9 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.S 

.8 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.5 

.8 

.3 

. 1 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.4 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.4 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.4 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.4 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.5 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

. 1 

.6 

.6 

.6 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

.3 

.5 

.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

.4 

.5 

.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

.5 


.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

.6 


.7 


.2 


.0 

.0 


TOTAL 

. 

. 

. 

2. 

21. 

16. 

26. 

11. 

4. 

2. 

0 


IN/AREA 

.000 

.000 

.000 

.002 

.017 

.014 

.022 

.010 

.004 

.001 

.001 

.000 

WATER YEAR 

1923- 

24 

AC- 

FT 167 

. 

INCHES/AREA 

.07 






LAS ANIMAS 

CREEK 

ABOVE 

ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FL000 CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1924- 

25 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.1 

.2 

. 1 

3.7 

2.5 

2.3 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

2 

.0 

.0 

. 1 

.2 

.1 

3.7 

2.6 

2.3 

1.3 

.5 

.2 

.1 

3 

.0 

.0 

. 1 

.2 

. 1 

3.7 

2.7 

2.2 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

4 

.0 

.0 

. 1 

.2 

.1 

3.6 

2.8 

2. 1 

1.2 

.5 

.2 

.1 

5 

.0 

.0 

.1 

.2 

.1 

3.5 

3. 1 

2. 1 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

6 

.0 

.0 

. 1 

.2 

.2 

3.5 

3.3 

2.0 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

7 

.0 

.0 

. 1 

.2 

.2 

3.5 

3.4 

1.9 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

8 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

3.5 

3.4 

1.9 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

9 

.0 

. 1 

. 1 

.2 

.3 

3.5 

3.4 

1.8 

1.0 

.4 

.2 

. 1 

10 

.0 

.1 

.2 

.2 

.3 

3.5 

3.4 

1.8 

1. 

.4 

.2 

. 1 

11 

.0 

.2 

.2 

.2 

.3 

3.5 

3.6 

1.7 

1. 

.4 

.1 

. 1 

12 

.0 

.2 

.2 

.2 

.5 

3.4 

3.7 

1.7 

.9 

.4 

.1 

. 1 

13 

.0 

.2 

.2 

.2 

.8 

3.4 

3.8 

1.6 

.9 

.4 

.1 

.1 

14 

.0 

.2 

.2 

.2 

1.1 

3.3 

3.8 

1.6 

.9 

.3 

. 1 

. 1 

15 

.0 

.2 

.2 

.2 

1.4 

3.2 

3.8 

1.6 

.8 

.3 

.1 

. 1 

16 

.0 

.2 

.2 

.2 

1.6 

3. 1 

3.7 

1.5 

.8 

.3 

. 1 

.0 

17 

.0 

.2 

.2 

.2 

1.9 

3.0 

3.6 

1.5 

.8 

.3 

. 1 

.0 

18 

.0 

.2 

.2 

. I 

2.0 

2.9 

3.5 

1.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

19 

.0 

.2 

.2 

. 1 

2.1 

2.8 

3.4 

1.4 

.7 

.3 

. 1 

.0 

20 

.0 

.2 

.2 

. 1 

2.2 

2.7 

3.3 

1.4 

.7 

.3 

. 1 

.0 

21 

.0 

.2 

.2 

. 1 

2.4 

2.6 

3.2 

1.5 

.7 

.3 

. 1 

.0 

22 

.0 

.2 

.2 

. 1 

2.5 

2.5 

3.1 

1.6 

.7 

.3 

. 1 

.0 

23 

.0 

.2 

. 1 

. 1 

2.9 

2.5 

3.0 

1.6 

.7 

.3 

. 1 

.0 

24 

.0 

.2 

. 1 

.1 

3.3 

2.4 

2.9 

1.6 

.6 

.3 

. 1 

.0 

25 

.0 

.2 

. 1 

. 1 

3.5 

2.3 

2.8 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

26 

.0 

.2 

. 1 

. 1 

3.6 

2.2 

2.8 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

27 

.0 

.2 

. 1 

. 1 

3.7 

2.2 

2.7 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

.0 

28 

.0 

.2 

. 1 

. 1 

3.7 

2. 1 

2.6 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

29 

.0 

. 1 

. 1 

. 1 

--- 

2. 1 

2.5 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

30 

.0 

.1 

. 1 

. 1 


2. 1 

2.4 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

31 

.0 


.1 

. 1 


2.3 


1.3 


.2 

. 1 


TOTAL 


4 . 

4 . 

5. 

41 . 

92. 

95. 

53. 

26. 

10. 

4 . 

2. 

IN/AREA 

.000 

.003 

.004 

. 004 

.034 

.0 76 

.079 

.044 

.022 

.009 

.003 

.00 1 


WATER YEAR 1924-25 


AC-FT 


666 


INCHE S/AREA 


28 

















LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON OAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1925-26 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.4 

6.6 

48.4 

12.3 

23.7 

7.0 

2.5 

.9 

.4 

2 

.0 

.0 

.0 

.4 

166.2 

46.0 

11.9 

22.7 

6.8 

2.4 

.9 

.3 

3 

.0 

.0 

.1 

.4 

191.4 

43.8 

11.4 

21.8 

6.5 

2.4 

.9 

.3 

4 

.0 

.0 

.1 

.4 

124.2 

41.7 

11.3 

20.9 

6.3 

2.3 

.9 

.3 

5 

.0 

.0 

.1 

.4 

76.9 

39.7 

261.6 

20.0 

6.1 

2.2 

.8 

.3 

6 

.0 

.0 

.1 

.3 

46.4 

37.8 

192.1 

19.2 

5.9 

2.1 

.8 

.3 

7 

.0 

.0 

.1 

.3 

31.9 

36.1 

284.0 

18.4 

5.7 

2.1 

.8 

.3 

8 

.0 

.0 

.1 

.3 

24.7 

34.4 

274.1 

17.6 

5.5 

2.0 

.8 

.3 

9 

.0 

.0 

.1 

.3 

21.1 

32.8 

164.0 

16.9 

5.3 

1.9 

.7 

• 3 

10 

.0 

.0 

. 1 

.3 

19.7 

31.3 

110.7 

16.2 

5.1 

1.9 

.7 

.3 

11 

.0 

.0 

.1 

.3 

83.1 

29.9 

83.3 

15.6 

4.9 

1.8 

.7 

.3 

12 

.0 

.0 

.1 

.3 

475.5 

28.6 

68.8 

15.0 

4.8 

1.8 

.7 

.3 

13 

.0 

.0 

.1 

.3 

796.4 

27.3 

60.5 

14.4 

4.6 

1.7 

.6 

.2 

14 

.0 

.0 

.1 

.3 

363.3 

26.1 

55.3 

13.8 

4.4 

1.7 

.6 

.2 

15 

.0 

.0 

.1 

.3 

215.2 

25.0 

51.6 

13.3 

4.3 

1.6 

.6 

.2 

16 

.0 

.0 

.1 

.3 

141.7 

23.9 

48.6 

12.8 

4.2 

1.6 

.6 

.2 

17 

.0 

.0 

.1 

.3 

104.4 

22.9 

46.0 

12.3 

4.0 

1.5 

.6 

.2 

18 

.0 

.0 

.1 

.3 

84.7 

21.9 

43.6 

11.6 

3.9 

1.5 

.6 

.2 

19 

.0 

.0 

.2 

.3 

103.5 

21.0 

41.4 

11.4 

3.8 

1.4 

.5 

.2 

20 

.0 

.0 

.3 

.3 

87.8 

20.1 

39.4 

10.9 

3.6 

1 .4 

.5 

.2 

21 

.0 

.0 

.3 

.3 

77.1 

19.3 

37.5 

10.5 

3.5 

1.3 

.5 

.2 

22 

.0 

.0 

.3 

.3 

70.5 

18.5 

35.8 

10.1 

3.4 

1.3 

.5 

.2 

23 

.0 

.0 

.3 

.3 

65.9 

17.7 

34. 1 

9.8 

3.3 

1.2 

.5 

.2 

24 

.0 

.0 

.4 

.3 

62.2 

17.0 

32.6 

9.4 

3.2 

1.2 

.5 

.2 

25 

.0 

.0 

.4 

.3 

59.1 

16.3 

31.1 

9. 1 

3.1 

1.2 

.4 

.2 

26 

.0 

.0 

.4 

.3 

56.2 

15.7 

29.7 

8.7 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

27 

.0 

.0 

.4 

.3 

53.4 

15.1 

28.4 

8.4 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

28 

.0 

.0 

.4 

.3 

50.8 

14.5 

27.1 

8.1 

2.8 

1.1 

.4 

.2 

29 

.0 

.0 

.4 

2.4 

— 

13.9 

25.9 

7.8 

2.7 

1.0 

.4 

.2 

30 

.0 

.0 

.4 

2.2 


13.4 

24.8 

7.5 

2.6 

1. 

.4 

.1 

31 

.0 


.4 

9.3 


12.8 


7.3 


1. 

.4 


TOTAL 

0 

, 

7. 

23. 

3660. 

813. 

2179. 

425. 

133. 

50. 

19. 

7. 

IN/AREA 

.001 

.000 

.005 

.019 

3.04 

.674 

1.81 

.353 

.110 

.042 

.016 

.006 

WATER YEAR 

192S-: 

26 

AC-FT 

14487. 

INCHES/AREA 

6.07 






LAS ANIMAS CREEK ABOVE 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 

ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 
WATER 

SANTA CLARA 
YEAR 1927-28 

COUNTY FLOOD CONTROL AND 
DISCHARGE IN CUBIC 

WATER DISTRICT 
FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

. 1 

1.0 

2.5 

2.4 

5.4 

6.0 

4.8 

1.8 

.7 

• 3 



* ] 

. 1 

1.0 

2.6 

2.5 

5.3 

6.4 

4.6 

1.7 

.7 

. 3 

. i 


■ ] 

. 1 

1.0 

2.7 

29.3 

5.1 

10.1 

4.5 

1.7 

.7 

.3 

m \ 

5 

' J 

. 1 

1. 

2.7 

59.0 

4.9 

9.9 

4.3 

1.6 

.6 

.2 

. j 


* 

• 1 

1. 

2.8 

31.0 

4.8 

10.0 

4.2 

1.6 

.6 

.2 

.1 

6 

. 1 

.1 

.9 

2.8 

20.4 

4.7 

10.1 

4.1 

1.5 

.6 

.2 

, i 

1. 

• j 

• 1 

.9 

2.8 

15.1 

4.6 

10. 1 

3.9 

1.5 

.6 

.2 



• ' 

. 1 

.9 

2.8 

12.6 

4.5 

10 

3.8 

1.4 

.6 

, 2 


10 

* | 

. 1 

.9 

2.7 

11.3 

4.3 

9.9 

3.7 

1.4 

.5 

.2 

, j 


.2 

.9 

2.7 

10.6 

4.2 

9.7 

3.6 

1.3 

.5 

.2 

.1 

11 

12 

13 

.1 

.1 

.2 

.2 

.9 

.9 

2.7 

2.6 

10. 1 
9.8 

4.1 

3.9 

9.4 

9. 1 

3.5 

3.3 

1.3 

1.2 

.5 

.5 

.2 

.2 

.1 
. 1 


* ] 

• 3 

1. 

2.6 

9.5 

3.8 

6.8 

3.2 

1.2 

.5 

.2 

. ] 

15 

*: 

• 4 

1. 

2.6 

9.2 

3.7 

8.5 

3. 1 

1.2 

.5 

.2 

. T 

* 

. 5 

1. 

2.5 

9.0 

3.6 

6.2 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

.1 

16 

17 

18 

19 

20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.6 

.6 

.7 

.7 

I. 

1. 

1. 

1. 

1. 

2.5 

2.5 

2.4 

2.4 

2.3 

8.7 

8.4 

8.2 

7.9 

7.6 

3.5 

3.4 

3.2 

3. 1 

3.0 

7.9 

7.7 

7.4 

7.2 

6.9 

2.9 

2.8 

2.8 

2.7 

2.6 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

1. 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.2 

.2 

.2 

.2 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

21 

22 

23 

24 

25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.8 

.9 

1 . 
1.0 

.9 

.9 

.9 

.9 

.9 

2.3 

2.2 

2.3 

2.3 

2.4 

7.4 
7.1 
6.9 
6.7 

6.4 

2.9 

2.9 

2.8 

3. 1 

3.4 

6.7 

6.5 

6.2 

6.0 

5.8 

2.5 

2.4 

2.3 

2.3 

2.2 

.9 

.9 

.9 

.9 

.8 

.4 

.4 

.4 

.3 

.3 

. 1 
.1 
.1 
. 1 
. 1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.0 

1.0 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.2 

1.6 

1.9 

2. 1 
2.3 

2.4 

2.4 

2.3 

2.4 

2.4 

2.4 

6.2 

6.0 

5.8 

5.6 

4.8 

6.0 

5.9 

5.9 

6.0 

5.9 

5.6 

5.5 

5.3 

5.1 

4.9 

2.1 

2. 1 
2.0 
1.9 
1.9 
1.8 

.8 

.8 

.8 

.7 

.7 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.1 
. 1 
.1 
.1 
.1 
.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TOTAL 

IN/AREA 

2. 

001 

16. 

.013 

34. 

.028 

78. 

.065 

341. 

.283 

133. 

.110 

231. 

.192 

95. 

.079 

35. 

.029 

14. 

.012 

5. 

.005 

2. 

.002 

WATER YEAR 

1927-28 


AC- 

FT 1950, 


INCHES/AREA 

.82 






LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON DAM, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
1926-27 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

1 

.1 

.1 

18.9 

8.5 

9.8 

65.8 

21.0 

10.5 

3.5 

1.3 

2 

.1 

. 1 

18.5 

8.3 

18.0 

61.5 

24.9 

10. 1 

3.4 

1.3 

3 

.1 

. 1 

18. 1 

8.0 

76.2 

58.1 

28.0 

9.8 

3.3 

1.3 

4 

.1 

. 1 

16.4 

7.7 

155.2 

55.8 

27.5 

9.4 

3.2 

1.2 

5 

.1 

. 1 

15.6 

7.5 

83.5 

53.5 

26.6 

9. 1 

3.1 

1.2 

6 

.1 

. 1 

15.0 

7.5 

53.3 

51.1 

26.0 

8.7 

3.0 

1.2 

7 

.1 

. 1 

14.6 

7.6 

38. 1 

48.8 

25.3 

8.4 

2.9 

1.1 

8 

.1 

.1 

14.2 

7.6 

30.3 

46.5 

24.5 

8.2 

2.8 

1.1 

9 

.1 

. 1 

13.7 

7.5 

26.2 

44.8 

23.8 

7.9 

2.7 

1 .0 

10 

.1 

.1 

13.4 

7.8 

23.9 

44.1 

23.5 

7.6 

2.6 

1 .0 

1 1 

.2 

.1 

12.9 

8.3 

22.3 

42.9 

23.0 

7.3 

2.6 

1. 

12 

.2 

.1 

12.5 

8.7 

21.2 

41.4 

22.4 

7.1 

2.5 

1 . 

13 

.2 

. 1 

12.1 

8.9 

20.3 

39.9 

21.6 

6.8 

2.4 

.9 

14 

.2 

. 1 

11.7 

9.0 

53.4 

38.6 

20.8 

6.6 

2.3 

.9 

15 

.2 

.1 

11.3 

9.0 

194.9 

37.3 

19.9 

6.4 

2.3 

.9 

16 

.2 

.1 

10.9 

9.0 

199.9 

36.0 

19.1 

6.1 

2.2 

.8 

17 

.2 

. 1 

10.5 

8.9 

124.7 

34.7 

18.3 

5.9 

2.1 

.8 

18 

.2 

. 1 

10.2 

8.8 

140. 1 

33.3 

17.6 

5.7 

2.0 

.8 

19 

.2 

.1 

10 

8.6 

106.0 

31.9 

16.9 

5.5 

2.0 

.8 

20 

.2 

. 1 

9.7 

11.8 

84.8 

30.6 

16.2 

S.3 

1.9 

.7 

21 

.2 

. 1 

9.5 

12.0 

73.7 

29.2 

15.5 

5.2 

1.9 

.7 

22 

.2 

. 1 

9.6 

11.4 

67.6 

27.9 

14.9 

5.0 

1.8 

.7 

23 

.2 

.2 

9.8 

11.2 

142.8 

26.7 

14.4 

4.8 

1.7 

.7 

24 

.2 

38.0 

9.9 

11.0 

169.7 

25.5 

13.8 

4.6 

1.7 

.7 

2S 

.2 

20.8 

10 

10.7 

119.6 

24.4 

13.3 

4.5 

1.6 

.6 

26 

.1 

140.8 

9.9 

10.6 

94.3 

23.3 

12.8 

4.3 

1.6 

.6 

27 

. 1 

114.6 

9.7 

10.6 

80.2 

22.3 

12.3 

4.2 

1.5 

.6 

28 

.1 

60.9 

9.6 

10.5 

71.6 

21.4 

11.8 

4. 1 

1.5 

.6 

29 

.1 

36.6 

9.3 

10.3 

-— 

20.5 

11.4 

3.9 

1.4 

.6 

30 

.1 

24.7 

9.1 

10.2 


19.6 

10.9 

3.8 

1.4 

.5 

31 

.1 


8.8 

10.1 


18.8 


3.7 


.5 

TOTAL 

5. 

439. 

376. 

288. 

2302. 

1156. 

578. 

201. 

69. 

27. 

IN/AREA 

.004 

.364 

.311 

.239 

1.91 

.959 

.479 

. 166 

.057 

.022 

WATER YEAR 

1926 

-27 

AC - 

FT 10797 

. 

INCHES/AREA 

4.52 




AUG SEPT 

.5 .2 

.S .2 

.5 .2 

.5 .2 

.5 .2 

.4 .2 

• 4 .2 

.4 .2 

.4 .2 

.4 .1 

.4 .1 

.4 .1 

.4 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.2 -1 

.2 .1 

.2 . 1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 

10. 4. 

.009 .003 


LAS ANIMAS CREEK 
SYNTHESIZED DAILY 

ABOVE 

FLOW 

ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 
WATER 

SANTA CLARA 
YEAR 1928-29 

COUNTY FLOOD CONTROL AND 
DISCHARGE IN CUBIC 

WATER DISTRICT 
FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

2 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

1.3 

3.6 

3.6 

3.6 

3.8 

3.6 

3.5 

4.3 

4.2 

2.6 

2.5 

1. 

1. 

.4 

.4 

.2 

. 1 


.0 

.0 

1.5 

3.5 

5.2 

3.4 

4.1 

2.4 

. 9 

.4 


* ] 


.0 

.0 

1.7 

3.5 

7.3 

3.3 

4.1 

2.4 

. 9 

.4 

* j 

* | 


.0 

.0 

1.8 

3.4 

6.6 

3.2 

4.4 

2.3 

.9 

.4 

. 1 

.1 

6 

.0 

.0 

2.0 

3.4 

6.4 

3. 1 

4.6 

2.2 

. 8 

. 3 




.0 

.0 

2.0 

3.3 

6.4 

3.0 

4.8 

2. 1 

.8 

.3 

’ | 

" 1 

g 

9 

10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2. 1 
2.1 
2.1 

3.3 

3.2 

3.2 

6.4 

6.3 

6.3 

2.9 

5.5 

8.0 

4.8 

4.8 

4.8 

2. 1 

2.0 

2.0 

.8 

.8 

.8 

.3 

.3 

.3 

. 1 
. 1 
. 1 

.0 

.0 

.0 

11 

12 

13 

14 

15 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
.0 
. 1 
.3 
.5 

2.3 

2.4 
3.3 

3.5 

3.6 

3.1 
3.0 
2.9 
2.9 
2.8 

6.2 

6. 1 
6.0 
5.8 
5.7 

7.2 

6. 9 

6.9 

6.9 

6.9 

4.8 

4.7 

4.6 

4.4 

4.3 

1.9 

1.8 

1.8 

1.7 

1.7 

.7 

.7 

.7 

.7 

.7 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

17 

18 

19 

20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.9 

1.1 

1.2 

1.3 

3.8 

3.9 
4.0 
4.0 
4.0 

2.8 

2.8 

2.9 

3.2 

3.4 

5.5 

5.3 

5.1 

5.0 

4.8 

6.8 

6.7 

6.6 

6.5 

6.4 

4. 1 

4.0 

3.9 

3.8 

3.7 

1.6 

1.6 

1.5 

1.5 

1.4 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.3 

.2 

.2 

.2 

.2 

. 1 
. 1 
. 1 
.1 
. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

22 

23 

24 

25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

1.4 
1.4 
1.4 
1.4 

4.0 

4.0 

3.9 

3.9 

3.9 

3.6 

3.7 
3.7 
3.7 
3.7 

4.7 

4.5 

4.4 

4.2 

4.1 

6.2 

6.0 

5.8 

5.6 

5.5 

3.6 

3.5 

3.4 

3.3 

3.2 

1.4 

1.3 

1.3 

1.3 

1.2 

.5 

.5 

.5 

.5 

.5 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.3 

3.9 

3.8 

3.8 

3.8 

3.7 

3.7 

3.8 

3.8 

3.7 

3.7 

3.6 

3.5 

4.0 

3.8 

3.7 

5.3 

5. 1 

4.9 

4.8 

4.6 

4.5 

3.1 

3.0 

2.9 

2.8 

2.7 

1.2 

1. 1 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

.5 

.5 

.4 

.4 

.4 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

total 

IN/AREA 

0 

001 

20. 

.017 

95. 

.079 

104. 

.087 

147. 

. 122 

165. 

.137 

118. 

.098 

52. 

.043 

20. 

.016 

8. 

.007 

3. 

.003 

1. 

.001 


WATER YEAR 1928-29 


AC-FT 


1456. 


INCHES/AREA .61 











LAS ANIMAS 

CREEK 

ABOVE 

ANDERSON 

OAM, CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

LAS ANIMAS 

CREEK ABOVE ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL ANO 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1929- 

30 

D1SCHARGE 

IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 



WAFER YEAR 1931-32 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEE I PER 

iECUNU 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 


JUL 

AUG 


SEPT 

DAY 

OCT NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.8 

10.0 

18.6 

23.5 

8.4 

3.0 


1.2 

.4 


.2 

1 

.0 .0 

.2 

84. C 

55.3 

36.6 

9.7 

3.3 

1.2 

.5 

.2 

.1 

2 

.0 

.0 

.0 

.8 

9.7 

18.1 

22.5 

8.1 

2.9 


1.1 

.4 


.2 

2 

.0 .0 

.2 

71.0 

46.1 

34.9 

9.4 

3.2 

1.2 

.S 

.2 

. 1 

3 

.0 

.0 

.0 

.7 

9.4 

20.3 

21.6 

7.8 

2.8 


1.1 

.4 


.2 

3 

.0 .0 

.2 

57.3 

42.3 

33.2 

9.0 

3. 1 

1.1 

.4 

.2 

. I 

4 

.0 

.0 

.0 

.8 

9.0 

258.1 

20.7 

7.7 

2.7 


1.1 

.4 


.2 

4 

.0 .0 

.2 

50.8 

40.2 

31.6 

6.7 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

5 

.0 

.0 

.0 

1.1 

8.7 

547.5 

19.9 

7.5 

2.7 


1.0 

.4 


.2 

5 

.0 .0 

.2 

47.2 

42.5 

30.1 

8.3 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

6 

.0 

.0 

.0 

2.4 

8.4 

271.1 

19.0 

7.3 

2.6 


1. 

.4 


.1 

6 

.0 .0 

.2 

45.0 

53.4 

28.8 

8.0 

2.8 

1.0 

.4 

. .2 

. 1 

7 

.0 

.0 

.0 

19.4 

8.1 

159.7 

18.3 

7.1 

2.5 


1. 

.4 


.1 

7 

.0 .0 

.2 

43.4 

54.1 

27.4 

7.7 

2.7 

1. 

.4 

.2 

. 1 

8 

.0 

.0 

.0 

9.8 

7.9 

103.9 

17.6 

6.8 

2.4 


.9 

.4 


.1 

8 

.0 .0 

.2 

42.0 

244.5 

26.2 

7.5 

2.6 

1. 

.4 

. 1 

. 1 

9 

.0 

.0 

.0 

10.3 

7.6 

75.4 

16.9 

6.6 

2.3 


.9 

.3 


.1 

9 

.0 .0 

.2 

40.8 

411.8 

25.0 

7.2 

2.5 

.9 

.4 

. 1 

. 1 

10 

.0 

.0 

.0 

7.5 

7.3 

60.5 

16.2 

6.4 

2.3 


.9 

.3 


.1 

10 

.0 .0 

.2 

39.5 

232.3 

23.9 

6.9 

2.5 

.9 

.4 

. 1 

. 1 

11 

.0 

.0 

.0 

6.6 

7.1 

52.2 

15.6 

6.1 

2.2 


.8 

.3 


.1 

11 

.0 .0 

.2 

38.2 

157.9 

22.8 

6.7 

2.4 

.9 

.3 

. 1 

. 1 

12 

.0 

.0 

. 1 

13.5 

6.9 

47.2 

15.0 

5.9 

2.1 


.8 

.3 


.1 

12 

.0 .0 

.2 

47.5 

119.7 

21.8 

6.4 

2.3 

.9 

.3 

. 1 

. 1 

13 

.0 

.0 

. 1 

10.9 

6.6 

43.8 

14.5 

5.7 

2.1 


.8 

.3 


.1 

13 

.0 .0 

.2 

53.4 

99.3 

20.9 

6.2 

2.2 

.8 

.3 

. 1 

.0 

14 

.0 

.0 

.2 

10.8 

6.4 

46.0 

14.6 

5.5 

2.0 


.8 

.3 


.1 

14 

.0 .0 

.3 

54.8 

87.8 

20.1 

6.0 

2.2 

.8 

.3 

. 1 

• 0 

15 

.0 

.0 

.2 

10.4 

6.2 

48.5 

14.5 

5.3 

1.9 


.7 

.3 


.1 

15 

.0 .0 

.4 

333.5 

80.5 

19.4 

5.8 

2. 1 

.8 

.3 

. 1 

.0 

16 

.0 

.0 

.3 

19.5 

6.0 

46.3 

14.3 

5.2 

1.9 


.7 

.3 


.1 

16 

.0 .0 

.5 

191.1 

75.4 

18.6 

5.6 

2.0 

.8 

.3 

.1 

.0 

17 

.0 

.0 

.4 

17.0 

5.8 

44.7 

14.0 

5.0 

1.8 


.7 

.3 



17 

.0 .1 

.5 

122.0 

71.3 

17.9 

5.4 

2.0 

.7 

.3 


.0 

18 

.0 

.0 

.5 

14.8 

5.6 

43.1 

13.6 

4.8 

1.7 


.7 

.3 



18 

.0 .1 

.6 

87.0 

67.7 

17.1 

5.2 

1.9 

.7 

.3 

. 1 

.0 

19 

.0 

.0 

.6 

14.0 

5.4 

41.5 

13.1 

4.7 

1.7 


.7 

.3 


.1 

19 

.0 . 1 

.6 

68.7 

64.4 

16.4 

5.0 

1.8 

.7 

.3 

. 1 

.0 

20 

.0 

.0 

.6 

13.6 

5.4 

39.9 

12.6 

4.5 

1.6 


.6 

.2 



20 

.0 . 1 

.6 

58.7 

61.3 

15.7 

4.8 

1.8 

.7 

.3 

. 1 

.0 

21 

.0 

.0 

.7 
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. 1 

5.2 

12.4 

16.9 

12.5 

4.2 

1.6 

.6 

.3 

. 1 

.0 

22 

. 1 .0 

.1 

3.2 

127.6 

26.8 

14.1 

4.8 

1.9 

.7 

.3 

.1 

23 

.0 

. 1 

5.2 

12.0 

40.6 

12. 1 

4. 1 

1 .6 

.6 

.2 

.1 

.0 

23 

. 1 .0 

. 1 

3.2 

93.1 

25.6 

13.6 

4.6 

1.8 

.7 

.3 

. 1 

24 

.0 

. 1 

5.2 

1 1.5 

146.2 

11.6 

4.0 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

.0 

24 

. 1 .0 

. 1 

3.2 

74.1 

24.8 

13. 1 

4.4 

1 .8 

.7 

.3 

.1 

25 

.0 

. 1 

5.2 

11.1 

92.0 

11.2 

3.9 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

.0 

25 

.1 .0 

.1 

3.1 

73.9 

24.2 

12.6 

4.3 

1.7 

.7 

.3 

. 1 

26 

.0 

. 1 

5. 1 

10.7 

136.1 

10.8 

3.7 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

26 

.1 .0 

.1 

3. 1 

63.4 

23.4 

12.1 

4.1 

1.7 

.6 

.2 

.1 

27 

.0 

. 1 

5.1 

10.4 

76.5 

10.4 

3.6 

1.4 

.6 

.2 

. 1 

.0 

27 

. 1 .0 

. 1 

3.0 

56.9 

22.6 

1 1.6 

4.0 

1.6 

.6 

.2 

.1 

28 

.0 

. 1 

5.0 

10 

51.7 

10.1 

3.5 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

28 

. 1 .0 

. 1 

2.9 

52.8 

21.7 

11.2 

3.9 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

29 

.0 

. 1 

5.4 

9.6 

— 

9. 7 

3.4 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

29 

. 1 .0 

.1 

2.8 

49.9 

20.8 

1C.8 

3.8 

1.5 

.6 

.2 

.1 

30 

.0 

. 1 

14. 1 

9.3 


9.4 

2.3 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

30 

.1 .0 

.2 

2.8 


20.2 

1C.4 

3.7 

1.5 

.6 

.2 

.1 

31 

.0 


131.9 

9.0 


9.0 


1.3 


.2 

. 1 


31 

. 1 

.2 

2.7 


19.8 


3.7 


.6 

.2 


TOTAL 


4. 

233. 

809. 

715. 

542. 

166. 

64. 

25. 

0 

4. 

1. 

TOTAL 

4. 2. 

2. 

60. 

1925. 

1258. 

560. 

192. 

73. 

29. 

11. 

4. 

IN/AREA 

.000 

.003 

. 193 

.671 

.593 

.450 

.138 

.053 

.020 

.009 

.003 

.001 

IN/AREA 

.003 .001 

.002 

.050 

1.60 

1 .04 

.464 

.159 

.060 

.024 

.009 

.003 

HATER YEAR 

1933- 

34 

AC- 

FT 5096 

. 

INCHES/AREA 

2.13 





WATER YEAR 

1935-36 

AC- 

-FT 8156. 

INCHES/AREA 

3.42 






LAS ANIMAS 

CREEK 

ABOVE 

ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRIC! 

LAS ANIMAS 

CREEK ABOVE 

ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOO CONTROL AND 

WATER 

01 STRICT 

SYN1HESIZEC 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1934 

-35 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEE! PER SECONO 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1936 

-37 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

CCT 

NUV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

StPT 

DAY 

OCT NGV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.6 

3.2 

25.0 

24.9 

34.4 

36.6 

9.7 

3.3 

1.2 

.5 

1 

. 1 .0 

.0 

1 . 

13.3 

42.0 

109.2 

26.3 

7.1 

2.4 

.9 

.3 

2 

.0 

.0 

. 6 

3.3 

24.0 

21.3 

32.7 

34.8 

9.3 

3.2 

1 .2 

.4 

2 

.1 .0 

.0 

1.2 

15.0’ 

40.8 

104.2 

25.2 

6.8 

2.4 

.9 

.3 

3 

.0 

.0 

.6 

3.4 

23.0 

181.9 

36.0 

33.2 

9.0 

3.1 

1.1 

.4 

3 

. 1 .0 

.0 

-1.3 

12.0 

39.5 

99. 1 

24.1 

6.6 

2.3 

.8 

.3 

4 

.0 

.0 

.6 

18.0 

22.1 

17.6 

40.9 

31.7 

8.7 

3.0 

1.1 

.4 

4 

. 1 .0 

.0 

1 .4 

21.0 

38.2 

94.0 

23.0 

6.3 

2.2 

.8 

.3 

5 

.0 

.0 

.5 

21.5 

21.2 

17.9 

38.7 

30.2 

8.3 

2.9 

1 . 1 

.4 

5 

.1 .0 

.0 

1 .6 

38.2 

36.8 

88.9 

21.9 

6.1 

2. 1 

.8 

.3 

6 

.0 

.0 

.5 

14.1 

20.3 

18.5 

51.0 

28.8 

8.0 

2.8 

1.0 

.4 

6 

. 1 .0 

.0 

1.7 

36.2 

35.4 

84.2 

20.9 

5.9 

2.1 

.8 

.3 

7 

.0 

.0 

.5 

16.1 

19.5 

5S0.9 

6C.0 

27.5 

7.7 

2.7 

1.0 

.4 

7 

. 1 .0 

.0 

1.9 

27.4 

33.9 

80.0 

20.0 

5.6 

2.0 

.7 

.3 

8 

.0 

.0 

• S 

33.0 

18.8 

262.0 

56.9 

26.3 

7.5 

2.6 

1. 

.4 

8 

.1 .0 

.0 

2.0 

23.5 

32.5 

75.8 

19. 1 

5.4 

1.9 

.7 

.3 

9 

.0 

.0 

. 5 

45.7 

18.0 

149.3 

82.9 

25.1 

7.2 

2.6 

.9 

.4 

9 

. 1 .0 

.0 

2.1 

21.5 

31.1 

72.1 

18.3 

5.2 

1 .9 

.7 

.3 

10 

.0 

.0 

.5 

39.9 

17.3 

93.1 

69.6 

24.0 

6.9 

2.5 

.9 

.3 

10 

. 1 .0 

.0 

2. 1 

20.3 

29.7 

68.5 

17.5 

5.1 

1 .8 

.7 

.3 

11 

.0 

.0 

.5 

28.6 

16.7 

64.5 

62.0 

23.0 

6.7 

2.4 

.9 

.3 

1 1 

. 1 .0 

.0 

2.1 

19.5 

28.5 

65.0 

16.7 

4.9 

1.7 

.6 

• 2 

12 

.0 

.0 

.4 

23.6 

16.0 

49.fa 

57.5 

22.0 

6.5 

2.3 

.9 

.3 

12 

. 1 .0 

.0 

2.2 

25.4 

99.3 

61.5 

16.0 

4.7 

1.7 

.6 

.2 

13 

.0 

.0 

.5 

22.2 

15.4 

41.8 

54.8 

21.0 

6.2 

2.2 

.3 

.3 

13 

. 1 .0 

.0 

2.3 

189.1 

105.7 

58.1 

15.3 

4.5 

1.6 

.6 

.2 

14 

.0 

.0 

.5 

30.9 

14.9 

37.1 

95.9 

20.1 

6.0 

2.2 

.8 

.3 

14 

.1 .0 

.0 

2.4 

465.6 

75.3 

54.9 

14.6 

4.4 

1.6 

.6 

.2 

15 

.0 

.0 

.6 

34.3 

14.6 

34.2 

124.0 

19.3 

5.8 

2.1 

.8 

.3 

15 

.1 .0 

.0 

2.5 

226.2 

68.1 

51.8 

14.0 

4.2 

1.5 

.6 

.2 

16 

.0 

.0 

.6 

32.3 

14.2 

32.1 

96.6 

18.5 

5.6 

2.0 

.8 

.3 

16 

.1 .0 

.0 

2.7 

134.2 

78.4 

49.0 

13.4 

4.1 

1.5 

.6 

.2 

17 

.0 

.0 

.7 

33.3 

13.8 

30.4 

82.7 

17.7 

5.4 

2.0 

.7 

.3 

17 

.1 .0 

.0 

2.8 

87.8 

76.6 

46.3 

12.9 

3.9 

1.4 

.5 

• 2 

18 

.0 

.0 

.7 

41.0 

13.3 

29. 1 

74.5 

17.0 

5.2 

1.9 

.7 

.3 

18 

.0 .0 

.0 

2.8 

64.1 

74.7 

43.9 

12.4 

3.8 

1.4 

.5 

.2 

19 

.0 

. 1 

.7 

44.3 

12.9 

28.1 

68.9 

16.3 

5.0 

1.8 

.7 

.3 

19 

.0 .0 

.0 

2.9 

51.7 

64.4 

41.5 

11.8 

3.7 

1.3 

.8 

.2 

20 

.0 

.2 

.7 

39.6 

12.4 

27.1 

64.7 

15.6 

4.9 

1.8 

.7 

.3 

20 

.0 .0 

.0 

3.0 

44.8 

58.3 

39.4 

11.4 

3.5 

1 .3 

.5 

.2 

21 

.0 

.3 

.7 

37.4 

12.0 

28.0 

61.2 

15.0 

4.7 

1.7 

.6 

.2 

21 

.0 .0 

.0 

3.0 

40.7 

361.2 

37.3 

10.9 

3.4 

1.3 

.5 

.2 

22 

.0 

.3 

.7 

35.9 

11.7 

106.3 

57.9 

14.4 

4.5 

1.7 

.6 

.2 

22 

.0 .0 

.0 

3. 1 

37.9 

1270.7 

35.4 

10.5 

3.3 

1.2 

.5 

.2 

23 

.0 

.4 

.7 

34.fa 

11.9 

181.7 

54.9 

13.8 

4.4 

1.6 

.6 

.2 

23 

.0 .0 

.0 

3.1 

37.2 

705.9 

33.6 

10. 1 

3.2 

1.2 

.4 

.2 

24 

.0 

.5 

.7 

33.7 

1 1 .9 

109.6 

52.0 

13.3 

4.2 

1.6 

.6 

.2 

24 

.0 .0 

.0 

3.1 

55.7 

528. 1 

32.0 

9.7 

3.1 

1.1 

.4 

.2 

25 

.0 

.5 

.7 

32.6 

11.7 

76.4 

49.3 

12.7 

4.1 

1.5 

.6 

.2 

25 

.0 .0 

.1 

3.1 

48.4 

327.3 

3C.4 

9.3 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

26 

.0 

.6 

.7 

31.5 

1 1.5 

59.2 

46.8 

12.3 

3.9 

1.5 

.6 

.2 

26 

.0 .0 

. 1 

3.1 

45.4 

226.7 

28.9 

8.9 

2.9 

1.1 

.4 


27 

.0 

.6 

.9 

30.4 

1 1 .3 

49.9 

44.5 

1 1 .8 

3.8 

1.4 

,5 

.2 

27 

.0 .0 

.2 

3.0 

44. 1 

179.6 

28.0 

8.6 

2.8 

1.0 

.4 

.2 

28 

.0 

.6 

1.2 

29.3 

1 1.0 

44.5 

42.3 

11.3 

3.7 

1 .4 

.5 

.2 

28 

.0 .0 

.3 

3.2 

43.1 

151.4 

28.3 

8.3 

2.7 

1 .0 

.4 

. 1 

29 

.0 

.6 

2.5 

28.2 

— 

41.0 

4C.3 

10.9 

3.6 

1 .3 

.5 

.2 

29 

.0 .0 

• 3 

6 .8 

— 

134.7 

27.9 

7.9 

2.6 

1. 

.4 

.1 

30 

.0 

.6 

3.6 

27.1 


38.4 

38.4 

10.5 

3.4 

1.3 

.5 

.2 

30 

.0 .0 

.5 

26.8 


123.7 

27.2 

7.6 

2.5 

.9 

.4 

. 1 

31 

.0 


3.2 

26.0 


36.3 


10.1 


1.3 

.5 


31 

.0 

.7 

14.9 


115.5 


7.3 


.9 

.3 


TOTAL 

0 

5. 

27. 

975. 

446. 

2320. 

1773. 

625. 

180. 

66. 

24. 

9. 

TOTAL 

2. 0 

3. 

1 15. 

1889. 

5214. 

1696. 

4 54. 

131. 

48. 

18. 

7. 

IN/AREA 

.001 

.005 

.022 

.726 

.370 

1.92 

1.47 

.518 

. 149 

.055 

.020 

.008 

IN/AREA 

.001 .001 

.002 

.095 

1.57 

4.32 

1.41 

.376 

. 109 

.040 

.015 

.006 

WATER YEAR 

1934- 

35 

AC- 

FT 12575 

. 

INCHES/AREA 

5.27 




- 

WATER YEAR 

1936-37 

AC- 

FT 18962. 

INCHES/AREA 

7.94 






















LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW HATER YEAR 1937-38 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY CCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 


1 .1 .1 .1 

2 .1 .1 .1 

3 .1 .1 .1 

4 .1 .1 .1 

5 .1 .1 .0 

6 .1 .1 .0 

7 .1 .1 .0 

8 .1 .0 .0 

9 .1 .0 .1 

10 .1 .0 26.0 

11 .1 .1 912.1 

12 .1 .1 233.4 

13 .1 .1 119.7 

14 .1 .1 63.6 

15 .1 .1 35.8 

16 .1 .1 22.0 

17 .1 .1 15.1 

18 .1 .1 11.7 

19 .1 .1 9.9 

20 .1 .1 8.9 

21 .1 .1 8.4 

22 .1 .1 8.0 

23 .1 .1 7.6 

24 .1 .1 7.4 

25 .1 .1 7.2 

26 .1 .1 7.0 

27 .1 .1 6.8 

28 .1 .] 6.6 

29 .1 .1 6.4 

30 .1 .1 6.2 

31 .1 6.0 

TOTAL 3. 2. 1536. 

IN/AREA .003 .002 1.27 


5.8 

66.1 

250.6 

68.9 

5.7 

111.4 

319.7 

64.6 

5.6 

254.2 

234.5 

6C.5 

5.5 

731.7 

185.8 

56.7 

5.4 

304.8 

158.4 

53.7 

5.3 

184.5 

141.3 

50.8 

5.2 

124.3 

129.7 

47.9 

5.0 

93.6 

121.9 

45.1 

4.9 

184.6 

115.1 

42.4 

4.8 

381.2 

108.7 

40.0 

4.6 

589.8 

123.2 

37.7 

4.5 

470.4 

248.1 

35.5 

4.3 

545.5 

219.2 

33.7 

4.2 

760.0 

178.3 

32.0 

4. 1 

430.1 

155.1 

30.3 

4.0 

301.1 

155.7 

28.7 

4.0 

232.4 

157.3 

27.1 

3.9 

204.8 

140.9 

25.7 

3.9 

178.8 

129.7 

24.4 

4.2 

161.9 

122.0 

23.1 

4.3 

149.5 

116.0 

21.9 

4.4 

139.3 

110.4 

20.8 

4.5 

130.5 

104.8 

19.8 

4.4 

122.6 

114.5 

18.8 

4.4 

115.2 

109.3 

17.9 

4.3 

108.2 

101.2 

17.0 

4.2 

101.6 

94.6 

16.2 

10.1 

114.9 

88.7 

15.4 

43.7 

— 

83.3 

14.7 

64.9 


78.3 

14.1 

50.6 


73.4 


295. 

7293. 

4470. 

1C05. 

.245 

6.05 

3.71 

.834 


3.7 1.3 .5 .2 

3.6 1.3 .5 .2 

3.5 1.2 .4 .2 

3.3 1.2 .4 .2 

3.2 1.1 .4 .2 

3.1 1.1 .4 .2 

3.0 1.1 .4 .2 

2.9 1.0 .4 .1 

2.8 1. .4 .1 

2.7 1. .4 .1 

2.6 .9 .3 .1 

2.5 .9 .3 .1 

2.4 .9 .3 .1 

2.3 .8 .3 .1 

2.2 .8 .3 .1 

2.2 .8 .3 .2 

2.1 .8 .3 .3 

2.0 .7 .3 .3 

2.0 .7 .3 .3 

1.9 .7 .3 .3 

1.8 .7 .3 .3 

1.8 .7 .2 .3 

1.7 .6 .2 .3 

1.6 .6 .2 .3 

1.6 .6 .2 .3 

1.5 .6 .2 .3 

1.5 .6 .2 .3 

1.4 .5 .2 .3 

1.4 .5 .2 .3 

1.3 .5 .2 ,3 

.5 .2 

70. 26. 0 7. 

.058 .021 .008 .006 


13.5 

12.9 

12.3 

11.7 
11.2 

10.7 

10.3 

9.8 
9.4 
9.0 

8.6 

8.2 

7.9 

7.6 

7.3 

7.0 

6.7 

6.4 
6.2 

5.9 

5.7 

5.5 

5.3 

5.1 

4.9 

4.7 

4.5 

4.3 

4.2 
4.0 

3.9 

234. 
. 194 


WATER YEAR 1937-38 AC-FT 29601. INCHES/AREA 12.40 


LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1938-39 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV OEC JAN FEB 

1 .3 .1 .1 .4 .9 

2 .2 .2 .1 .3 1. 

3 .2 .2 .1 .3 1.2 

4 .2 .2 .2 .3 1.5 

5 .2 .2 .2 .4 1.8 

6 .2 .2 .2 .5 2.1 

7 .2 .2 ,2 .7 2.4 

8 .2 .2 .2 .8 2.9 

9 .2 .2 .2 .9 3.2 

10 .2 .2 .2 .9 3.5 

11 .2 .2 .2 1. 3.7 

12 .2 .2 .2 1. 3.8 

13 .2 .2 .2 1.0 3.8 

14 .2 .2 .2 1.0 3.8 

15 .2 .2 .2 1.0 3.7 

18 .2 .2 .2 1.0 3.7 

17 .2 .1 .2 1.0 3.6 

18 .2 .1 .2 1. 3.5 

19 .2 .1 .2 1. 3.4 

20 .1 .1 .3 1. 3.3 

21 .1 .1 .3 .9 3.2 

22 .1 .1 .3 .9 3.1 

23 .1 .1 .3 .9 3.0 

24 .1 .1 .3 .9 2.9 

25 .1 .1 .4 .8 2.8 

26 .1 .1 .4 .8 2.7 

27 .1 .1 .4 .8 2.6 

28 .1 .1 .4 .8 2.6 

29 .1 .1 .4 .8 - 

30 .1 .1 .4 .8 

31 .1 .4 .9 

TOTAL 5. 4. 8. 25. 80. 

IN/AREA .004 .004 .006 .021 .066 


MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

2.5 2.8 1.1 .4 .2 .1 .0 

2.4 2.7 1.1 .4 .2 .1 .0 

2.3 2.7 1.1 .4 .2 .1 .0 

2.3 2.6 1.0 .4 .2 .1 .0 

2.2 2.6 1.0 .4 .2 .1 .0 

2.1 2.5 1. .4 .2 .1 .0 

2.1 2.4 .9 .4 .1 .1 .0 

2.0 2.3 .9 .4 .1 .1 .0 

2.6 2.3 .9 .3 .1 .1 .0 

3.2 2.2 .9 .3 .1 .1 .0 

3.7 2.1 .8 .3 .1 .1 .0 

4.0 2.1 .8 .3 .1 .0 .0 

4.2 2.0 .8 .3 .1 .0 .0 

4.3 1.9 .8 .3 .1 .0 .0 

4.3 1.9 .7 .3 .1 .0 .0 

4.3 1.8 .7 .3 .1 .0 .0 

4.3 1.8 .7 .3 .1 .0 .0 

4.2 1.7 .7 .3 .1 .0 .0 

4.1 1.7 .7 .3 .1 .0 .0 

4.0 1.6 .6 .2 .1 .0 .0 

3.9 1.6 .6 .2 .1 .0 .0 

3.8 1.5 .6 .2 .1 .0 .0 

3.7 1.5 .6 .2 .1 .0 .0 

3.6 1.4 .6 .2 .1 .0 .0 

3.5 1.4 .5 .2 .1 .0 .0 

3.4 1.3 .5 .2 .1 .0 .0 

3.3 1.3 .5 .2 .1 .0 .0 

3.2 1.3 .5 .2 .1 .0 .0 

3.1 1.2 .5 .2 .1 .0 .0 

3.0 1.2 .5 .2 .1 .0 .0 

2.9 .5 .1 .0 

102. 57. 23. 9. 4. 1. 0 

.085 .047 .019 .007 .003 .001 .000 


WATER YEAR 1938-39 


AC-FT 


631 


INCHES/AREA 


26 


LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOO CONTROL AND HATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1939-40 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECONO 


DAY 

CCT 

NGV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

. 1 

70.9 

293.6 

229.2 

20.2 

5.8 

2.1 

.8 

.3 

?. 

.0 

.0 

.0 

.2 

44.9 

200.8 

153.8 

19.3 

5.6 

2.0 

.7 

.3 

3 

.0 

.0 

.0 

.2 

44.3 

153.3 

114.7 

18.5 

5.4 

1.9 

.7 

.3 

4 

.0 

.0 

.0 

.3 

34.9 

128.0 

93.7 

17.7 

5.2 

1.9 

.7 

.3 

5 

.0 

.0 

.0 

.4 

30.7 

113.5 

8 1.9 

17.0 

5.0 

1.8 

.7 

.3 

6 

.0 

.0 

.0 

.5 

28.4 

104.4 

74.4 

16.2 

4.9 

1.8 

.7 

.2 

7 

.0 

.0 

.0 

.7 

27.0 

97.9 

69. 1 

15.6 

4.7 

1.7 

.6 

.2 

8 

.0 

.0 

.0 

4.8 

26.1 

92.6 

64.8 

14.9 

4.5 

1.6 

.6 

.2 

9 

.0 

.0 

.0 

5.5 

25.3 

88.1 

61.2 

14.3 

4.4 

1.6 

.6 

.2 

10 

.0 

.0 

.0 

8.5 

24.5 

83.9 

57.8 

13.7 

4.2 

1.5 

.6 

.2 

11 

.0 

.0 

.0 

18.3 

23.7 

80.0 

54.7 

13.1 

4.1 

1.5 

.6 

• 2 

12 

.0 

.0 

.0 

12.4 

22.9 

76.2 

51.7 

12.6 

3.9 

1.4 

.5 

.2 

13 

.0 

.0 

.1 

9.6 

22.1 

72.5 

49.0 

12.1 

3.8 

1.4 

.5 

.2 

14 

.0 

.0 

. 1 

8.4 

35.3 

68.7 

46.4 

11.6 

3.7 

1.4 

.5 

.2 

15 

.0 

.0 

. 1 

7.8 

33.1 

65.1 

44.0 

11.2 

3.5 

1.3 

.5 

.2 

16 

.0 

.0 

. 1 

7.5 

39.2 

61.7 

41.8 

10.7 

3.4 

1.3 

.5 

.2 

17 

.0 

.0 

.1 

7.4 

48.2 

58.4 

35.6 

10.3 

3.3 

1.2 

.5 

.2 

18 

.0 

.0 

. 1 

7.2 

3H.0 

55.3 

37.7 

9.9 

3.2 

1.2 

.4 

• 2 

19 

.0 

.0 

. 1 

7.0 

33. 1 

52.4 

35.8 

9.5 

3.1 

1.2 

.4 

.2 

20 

.0 

.0 

.1 

6.9 

30.2 

49.6 

34.0 

9.2 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

21 

.0 

.0 

. 1 

6.8 

28.4 

47,1 

32.4 

8.8 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

22 

.0 

.0 

. 1 

6.6 

27.0 

44.6 

30.8 

8.5 

2.3 

1.0 

.4 

.2 

23 

.0 

.0 

. 1 

6.5 

26.1 

42.4 

29.3 

8.1 

2.7 

1 .0 

.4 

. 1 

24 

.0 

.0 

. 1 

6.3 

25.3 

40.2 

28.0 

7.8 

2.6 

1. 

.4 

. 1 

25 

.0 

.0 

. 1 

9.6 

27.3 

38.3 

26.7 

7.6 

2.5 

1. 

.4 

. 1 

26 

.0 

.0 

.1 

25.6 

277.8 

38.5 

25.4 

7.3 

2.4 

.9 

.4 

.1 

27 

.0 

.0 

. 1 

16.7 

767. 1 

38.6 

24.3 

7.0 

2.4 

.9 

.3 

.1 

28 

.0 

.0 

. 1 

13.7 

802.2 

37.3 

23.2 

6.7 

2.3 

.9 

.3 

.1 

29 

.0 

.0 

. 1 

12.3 

425.9 

94.5 

22. i 

6.5 

2.2 

.8 

.3 

.1 

30 

.0 

.0 

. 1 

1 1 .9 


301.1 

2 1.1 

6.3 

2.1 

.8 

.3 

. 1 

31 

.0 


. 1 

44.3 


391.8 


6.0 


.8 

.3 


TOTAL 


. 

2. 

274. 

3090. 

31 10. 

1 699. 

358. 

1 10. 

41. 

15. 

6. 

IN/AREA 

.000 

.000 

.002 

.227 

2.56 

2.58 

1.41 

.297 

.091 

.034 

.013 

.005 

WATER YEAR 

1939- 

-40 

AC* 

FT 17238. 

INCHES/AREA 

7.22 






LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON OAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLCW 



WATER 

YEAR 1940 

-4 1 

01 SCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

CCT 

NDV 

DEC 

JAN 

FEB 

M«k 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

.0 

.0 

15.9 

33.9 

95.2 

129.6 

28.0 

7.4 

2.5 

.9 

.3 

2 

. 1 

.0 

.0 

14.8 

32.8' 

108.3 

117.0 

26.7 

7.1 

2.4 

.9 

.3 

3 

. 1 

.0 

.0 

14.0 

31.7 

175.8 

99.7 

25.4 

6.8 

2.3 

.9 

.3 

4 

.1 

.0 

.0 

13.5 

30.5 

139.5 

9C.3 

24.2 

6.6 

2.3 

.8 

.3 

5 

. 1 

.0 

.0 

13.6 

30.1 

122.0 

84.2 

23. 1 

6.3 

2.2 

.8 

.3 

6 

.1 

.0 

.0 

>4.6 

38.0 

111.5 

79.4 

22.0 

6.1 

2.1 

.8 

.3 

7 

. 1 

.0 

.0 

14.6 

34.6 

104.3 

75.1 

21.0 

5.9 

2.1 

.8 

.3 

8 

.1 

.0 

.0 

14.S 

92.7 

98.6 

71.1 

20. 1 

5.7 

2.0 

.7 

.3 

9 

. 1 

.0 

.0 

14.3 

355.4 

93.7 

93.2 

19.2 

5.4 

1.9 

.7 

.3 

10 

.1 

.0 

.0 

14.0 

204.2 

89.0 

102.1 

18.3 

5.3 

1.9 

.7 

.3 

11 

. 1 

.0 

.0 

13.7 

161.9 

84.5 

89. 1 

17.5 

5.1 

1.8 

.7 

.3 

12 

. 1 

.0 

.0 

13.3 

115.4 

83.1 

81.0 

16.7 

4.9 

1.7 

.6 

.2 

13 

.1 

.0 

.0 

12.9 

92.5 

82.5 

75.1 

16.1 

4.7 

1.7 

.6 

.2 

14 

. 1 

.0 

.0 

13.0 

80.6 

77.9 

70.4 

15.4 

4.5 

1.6 

.6 

.2 

15 

.1 

.0 

.0 

13.5 

74.1 

73.7 

66.3 

14.7 

4.4 

1.6 

.6 

.2 

16 

.1 

.0 

.0 

13.8 

70.0 

69.8 

62.5 

14.1 

4.2 

1.5 

.6 

.2 

17 

.1 

.0 

.0 

13.9 

89.9 

66.1 

59. 1 

13.5 

4.1 

1.5 

.6 

.2 

18 

.1 

.0 

.1 

16.9 

79.2 

62.5 

55.8 

12.9 

3.9 

1.4 

.5 

.2 

19 

. 1 

.0 

.2 

36.2 

73.0 

59. 1 

52.8 

12.4 

3.8 

1 .4 

.5 

.2 

20 

. 1 

.0 

.3 

29.7 

70.2 

55.8 

49.9 

11.9 

3.7 

1.3 

.5 

• 2 

21 

. 1 

.0 

.5 

47.9 

70.1 

52.8 

47.2 

11.4 

3.5 

1.3 

.5 

• 2 

22 

. 1 

.0 

1. 

67.1 

67.8 

49.9 

44.7 

11.0 

3.4 

1.3 

.5 

-2 

23 

.1 

.0 

23.7 

73.4 

68.2 

47.3 

42.3 

10.5 

3.3 

1.2 

.5 

.2 

24 

. 1 

.0 

26.0 

53.8 

99.8 

44.8 

40.1 

10. 1 

3.2 

1.2 

.4 

.2 

25 

.1 

.0 

15. 1 

44.7 

85.3 

42.4 

36.0 

9.7 

5.1 

1.1 

.4 

.2 

26 

.1 

.0 

79.8 

41.1 

82.8 

40.2 

36.1 

9.3 

3.0 

1. 1 

.4 

.2 

27 

. 1 

.0 

78.7 

39.3 

78.4 

38.2 

34.3 

9.0 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

28 

. 1 

.0 

44.5 

38.1 

88. 1 

40.1 

32.6 

8.6 

2.8 

1.0 

.4 

.2 

29 

. 1 

.0 

29.0 

37.1 

— 

95.3 

3 1.0 

8.3 

2.7 

1.0 

.4 

.1 

30 

.1 

.0 

21.6 

36.1 


136.5 

29.5 

8.0 

2.6 

1. 

.4 

. 1 

31 

.0 


17.8 

35.1 


130.1 


7.7 


.9 

.4 


TOTAL 

2. 

0 

339. 

834. 

2431. 

2570. 

1979. 

477. 

136. 

50. 

18. 

7. 

IN/AREA 

.002 

.001 

.281 

.692 

2.02 

2.13 

1.64 

.395 

.113 

.041 

.015 

.006 


WATER YEAR 1940-41 AC-FT 17514. INCHES/AREA 7.34 
















LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANOERSON DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

OAILY FLOW 



HATER 

YEAR 1941 

-42 

DISCHARGE 

IN CU8IC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT NCV 

DEC 

^ AN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 .1 

.0 

9.5 

27.9 

19. 1 

16.4 

19.5 

6.2 

2.3 

.9 

.3 

2 

.1 .1 

.0 

9.3 

33.3 

18.3 

15.7 

18.7 

6.0 

2.2 

.8 

.3 

3 

.1 .1 

.0 

9.2 

31.6 

17.6 

15.4 

18.0 

S.8 

2.1 

.8 

.3 

4 

.1 .1 


9.2 

31.0 

16.9 

23.4 

17.2 

5.6 

2.1 

.8 

.3 

5 

.1 .1 


9.0 

43.5 

16.2 

76.0 

16.6 

5.4 

2.0 

.8 

.3 

6 

.1 .1 

4 ] 

9.0 

58.7 

15.6 

5C.6 

15.9 

5.2 

1.9 

.7 

.3 

7 

.1 .1 

. 1 

9.0 

48.6 

15.0 

39.0 

15.3 

5.0 

1.9 

.7 

.3 

8 

.1 .1 


9.0 

44.2 

14.4 

33. 1 

14.7 

4.9 

1.8 

.7 

.3 

9 

.1 .1 


8.9 

41.6 

13.9 

29.7 

14.2 

4.7 

1.8 

.7 

-3 

10 

.1 .1 


8.8 

39.8 

13.5 

27.7 

13.6 

4.5 

1.7 

.6 

.2 

11 

.1 .1 

, J 

8.6 

38.3 

14.2 

26.2 

13.2 

4.4 

1.7 

.6 

.2 

12 

.1 .0 


8.4 

37.0 

14.7 

25.0 

12.7 

4.3 

1.6 

.6 

.2 

13 

. 1 .0 


8.2 

35.6 

43.4 

2U.7 

12.3 

4.1 

1.6 

.6 

.2 

14 

.1 .0 

.2 

8.0 

34.2 

86.0 

34.0 

11 .8 

4.0 

1.5 

.6 

• 2 

15 

.1 .0 

.3 

7.7 

32.9 

55.0 

32.7 

11.4 

3.8 

1.5 

.6 

.2 

16 

. 1 .0 

.4 

7.5 

31.6 

41.6 

31.6 

11.0 

3.7 

1.4 

.5 

.2 

17 

. 1 .0 

.5 

7.3 

30.3 

34.7 

31.2 

10.6 

3.6 

1 .4 

• 5 

-2 

18 

. 1 .0 

.7 

7.1 

29.0 

31.0 

30.8 

10.2 

3.5 

1.3 

.5 

.2 

19 

. 1 .0 

.7 

6.8 

27.8 

28.7 

3C.3 

9.8 

3.4 

1.3 

.5 

.2 

20 

.1 .0 

.9 

6.6 

26.6 

27.1 

29.6 

9.S 

3.3 

1.2 

.5 

.2 

21 

.1 .0 

1. 

6.4 

25.7 

25.9 

28. 8 

9. 1 

3.2 

1.2 

.5 

• 2 

22 

.1 .0 

1.1 

15.6 

24.9 

24.8 

27.9 

8.8 

5. 1 

1.2 

.4 

• 2 

23 

.1 .0 

1.2 

81.1 

24.1 

23.6 

27.C 

8.5 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

24 

.1 .0 

1.3 

246.5 

23.3 

22.6 

25.9 

8.2 

2.9 

1.1 

.4 

-2 

25 

.1 .0 

1.5 

113.9 

22.4 

21.7 

24.9 

7.9 

2.8 

1. 1 

.4 

.2 

26 

.1 .0 

1.6 

72.7 

21.5 

20.9 

23.9 

7.6 

2.7 

1.0 

.4 

.2 

27 

. 1 .0 

5.0 

51.3 

20.7 

20.0 

22.9 

7.4 

2.6 

1 . 

.4 

. 1 

28 

.1 .0 

29.4 

38.9 

19.8 

19.2 

22.0 

7. 1 

2.5 

1. 

.4 

.1 

29 

. 1 .0 

15.6 

32.3 

— 

18.5 

2 1.1 

6.9 

2.4 

.9 

.4 

.1 

30 

. 1 .0 

12.0 

29.6 


17.7 

2C.2 

6.6 

2.4 

.9 

.3 

.1 

31 

. 1 

10. 1 

28.6 


17.0 


6.4 


.9 

.3 


TOTAL 

3. 1. 

84. 

884. 

906. 

769. 

£68. 

361. 

1 19. 

46. 

17. 

7. 

IN/AREA 

.002 .001 

.070 

.733 

.751 

.638 

.720 

. 299 

.098 

.033 

.014 

.005 

HATER YEAR 

1941-42 

AC- 

FT 8047 


INCHES/AREA 

3.37 






LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLCW 



HA 1 EK 

YEAR 1942 

-43 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

PEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

. 1 

.2 

.5 

15.6 

18.2 

28.2 

14.0 

4.7 

1.8 

.7 

.3 

2 

. 1 

. 1 

.2 

.6 

14.5 

17.6 

27.2 

13.6 

4.6 

1.7 

.7 

.3 

3 

. 1 

.0 

.2 

.6 

14.5 

17.5 

26.2 

13.2 

4.4 

1.7 

.6 

.2 

4 

. 1 

.0 

.2 

.6 

13.9 

17.7 

25.2 

12.8 

4.3 

1.6 

.6 

.2 

5 

. 1 

.0 

.2 

.6 

13.5 

17.6 

24.3 

12.3 

4. i 

1.6 

.6 

.2 

6 

. 1 

.0 

.2 

.6 

13.2 

17.4 

23.5 

11.9 

4.0 

1.5 

.6 

.2 

7 

. 1 

.0 

.2 

.6 

13.2 

17.2 

22.7 

11.4 

3.9 

1.5 

.6 

.2 

8 

. 1 

.0 

.2 

.6 

13.6 

138.3 

21.9 

11.0 

3.7 

1.4 

.5 

.2 

9 

. 1 

.0 

.2 

.6 

13.8 

90.8 

21.2 

10.6 

3.6 

1 .4 

.5 

.2 

10 

. 1 

.0 

.2 

.6 

13.8 

59.7 

2C.4 

10.2 

3.5 

1.3 

.5 

.2 

1 1 

. 1 

.0 

.2 

.6 

13.7 

44.1 

19.6 

9.9 

3.4 

1.3 

.5 

.2 

12 

. 1 

.0 

.2 

.6 

13.5 

36.0 

IE.8 

9.5 

3.3 

1.3 

.5 

.2 

13 

. 1 

.0 

.2 

.5 

13.2 

31.7 

1£.0 

9.2 

3.2 

1.2 

.5 

.2 

14 

. 1 

.0 

.2 

.5 

12.9 

29.3 

17.3 

8.8 

3.1 

1.2 

• 5 

.2 

IS 

.1 

.0 

.2 

.5 

12.6 

27.8 

16.6 

8.5 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

16 

.1 

.0 


.S 

12.2 

30.8 

16.0 

8.2 

2.9 

1.1 

.4 


17 

.1 

.0 

.2 

.5 

11.8 

79.3 

15.4 

7.9 

2.8 

1.1 

.4 

'.2 

18 

.1 

. 1 

.2 

.5 

1 1 .5 

60.2 

14.8 

7.7 

2.7 

1.0 

.4 

.2 

19 

. 1 

. 1 

• 2 

.5 

11.1 

49.0 

14.2 

7.4 

2.6 

1.0 

.4 

. 1 

20 

. 1 

. 1 

.2 

.6 

10.7 

43.1 

13.7 

7.1 

2.5 

1. 

.4 

.1 

21 

. 1 

.2 

.2 

67.6 

10.6 

39.6 

13.2 

6.9 

2.5 

.9 

.4 

. 1 

22 

. 1 

.2 

.2 

175. 5 

10.4 

37.4 

12.7 

6.7 

2.4 

.9 

.4 

. 1 

23 

. 1 

.2 

.2 

72.8 

11.1 

35.6 

12.2 

6.4 

2.3 

.9 

.3 

. 1 

24 

. 1 

.2 

.2 

40.3 

11.7 

34. 1 

1 1.8 

6.2 

2.2 

.9 

-3 

. 1 

25 

. 1 

.2 

.3 

26.6 

15.4 

32.6 

11.3 

6.0 

2.2 

.8 

.3 

. 1 

26 

. 1 

.2 

.3 

19.0 

26.4 

31.2 

1C.9 

5.8 

2.1 

.8 

.3 

. 1 

27 

. 1 

.2 

.4 

14.9 

21.2 

29.9 

14.5 

5.6 

2.0 

.8 

.3 

.1 

28 

.1 

.2 

.4 

12.9 

19.3 

28.9 

14.8 

5.4 

2.0 

.8 

.3 

..1 

29 

. 1 

.2 

.4 

25.2 

— 

31.4 

14.5 

5.2 

1 .9 

.7 

.3 

.1 

30 

. 1 

.2 

.5 

20.3 


30.1 

14.2 

5. 1 

1.8 

.7 

.3 

.1 

31 

. 1 


.5 

17.2 


29.2 


4.9 


.7 

.3 


TOTAL 

3. 

3. 

8. 

503. 

389. 

1203. 

535. 

269. 

92. 

36. 

14. 

5. 

IN/AREA 

.002 

.003 

.007 

.417 

.323 

.998 

.444 

.22 5 

.076 

.030 

.U1 1 

.004 


WATER YEAR 1942-43 


AC-FT 6060 


INCHES/AREA 2.54 


LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSGN CAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1943- 

44 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECONO 

DAY 

OCT NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 .0 

.0 

.2 

1.1 

11.1 

7.3 

2.0 

1 .0 

.4 

.2 

.1 

2 

.1 .0 

.0 

.2 

1.3 

11.2 

7.1 

2.7 

1.0 

.4 

.2 

. 1 

3 

.1 .0 

.0 

.3 

1.5 

23.4 

6.8 

2.6 

1. 

.4 

. 1 

. 1 

4 

. 1 .0 

.0 

.4 

1.7 

28.0 

6.6 

2.5 

.9 

.4 

.1 

. 1 

5 

. 1 .0 

.0 

.4 

1.9 

21.7 

6.4 

2.4 

.9 

.4 

. 1 

.1 

6 

. 1 .0 

.0 

.5 

1.9 

18.9 

6.2 

2.4 

.9 

.4 

.1 

. 1 

7 

.1 .0 

.0 

.6 

2.0 

17.5 

6.0 

2.3 

.9 

.3 

.1 

. I 

8 

. 1 .0 

.0 

.6 

2.1 

16.6 

5.8 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

9 

.1 .0 

.0 

.7 

2.3 

16.1 

5.6 

2.1 

.8 

.3 

. 1 

.0 

10 

. 1 .0 

.0 

.7 

2.6 

15.6 

5.4 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

1 1 

.1 .0 

.0 

.8 

2.7 

15.1 

5.2 

2.0 

.8 

.3 

.1 

.0 

12 

.1 .0 

.0 

.8 

2.9 

14.7 

5.1 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

13 

. 1 .0 

.0 

.8 

2.9 

14.3 

4.9 

1 .9 

.7 

.3 

.1 

.0 

14 

.1 .0 

.0 

.9 

3.0 

13.8 

4.7 

1.8 

.7 

.3 

.1 

.0 

15 

. 1 .0 

.0 

.9 

3.0 

13.4 

4.6 

1.8 

.7 

.3 

.1 

.0 

16 

.1 .0 

.0 

.9 

2.9 

12.9 

4.4 

1.7 

.7 

.3 

. 1 

.0 

17 

. 1 .0 

.0 

.9 

2.9 

12.4 

4.3 

1.7 

.6 

.3 

.1 

.0 

18 

. 1 .0 

.0 

.9 

2.9 

12.0 

4.2 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

19 

.1 .0 

.0 

.9 

3.0 

11.6 

4.0 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

20 

.1 .0 

.0 

.9 

3.2 

11.1 

3.9 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

.0 

21 

. 1 .0 

.0 

.8 

5.4 

10.8 

3.8 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

22 

. 1 .0 

.0 

• 8 

7.9 

10.4 

3.7 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

23 

.1 .0 

.0 

.8 

7.8 

10.0 

3.6 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

24 

.1 .0 

.0 

.8 

7.1 

9.7 

3.5 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

25 

.0 .0 

.0 

.9 

6.8 

9.3 

3.3 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

26 

.0 .0 

.0 

.9 

6.6 

9.0 

3.2 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

27 

.0 .0 

.0 

.9 

6.6 

8.7 

3. 1 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

28 

.0 .0 

.0 

.9 

12.7 

8.4 

5.0 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

29 

.0 .0 

. 1 

.9 

11.2 

8.1 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

.0 

30 

.0 .0 

. 1 

1. 


7.8 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

. I 

.0 

31 

.0 

.2 

1.1 


7.6 


1.1 


.2 

.1 


TOTAL 

2. 0 

0 

23. 

120. 

41 1. 

142. 

55. 

21. 

8. 

3. 

1. 

IN/AREA 

.002 .001 

.001 

.0 19 

.099 

.341 

. 118 

.046 

.017 

.007 

.003 

.001 

WATER YEAR 

1943-44 

AC-FT 

1561. 

INCHES/AREA 

.65 






LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLCW HATER YEAR 1944-45 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECONO 

OAY CCT NCV DEC JAN FEB MaR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 *0 .1 .7 1.9 2186.5 21.4 36.5 11.5 4.2 1.6 .6 .2 

2 .0 .1 .8 2.0 3055.1 20.6 37.0 11.1 4.1 1.5 .6 .2 

3 .0 .1 .8 2.1 1094.5 19.7 35.5 10.7 3.9 1.5 .6 .2 

*» *0 .2 .8 2.2 556.6 19.0 34.0 10.3 3.8 1.4 .5 .2 

5 *0 -2 .8 2.2 301.2 18.2 32.6 9.9 3.7 1.4 .5 .2 

6 .0 .2 .8 2.2 174.8 17.5 31.2 9.6 3.6 1.4 .5 .2 

7 .0 .2 .8 2.3 111.4 16.9 29.8 9.2 3.5 1.3 .5 .2 

8 -0 .3 .8 2.3 79.3 16.2 26.7 8.9 3.3 1.3 .5 .2 

* .0 .3 .8 2.2 62.7 15.6 27.8 8.6 3.2 1.2 .5 .2 

10 .0 .3 .8 2.2 53.7 15.0 26.8 8.3 3.1 1.2 .5 .2 

11 -0 .4 .8 2.2 48.5 14.4 25.8 8.0 3.0 1.2 .4 .2 

12 .0 .5 .8 2.2 45.0 13.9 24.7 7.7 2.9 1.1 .4 .2 

15 »0 .5 .8 2.1 42.5 13.4 23.7 7.5 2.8 1.1 .4 .2 

1A .0 .6 .7 2.1 40.5 12.9 22.7 7.5 2.7 1.1 .4 .2 

15 .0 .7 .7 2.1 38.9 12.9 21.7 7.4 2.7 1.0 .4 .2 

16 .0 .7 .7 2.0 37.3 17.9 20.9 7.2 2.6 1. .4 .1 

1? .0 .7 .7 2.0 35.8 22.7 2C.0 7.0 2.5 1. .4 .1 

18 .0 .8 .7 1.9 34.3 20.4 15.2 6.8 2.4 .9 .4 .1 

19 .0 .8 .7 1.9 32.9 19.4 18.4 6.6 2.3 .9 .3 .1 

20 .0 .8 .6 1.8 31.5 18.8 17.7 6.4 2.3 .9 .3 .1 

21 *0 .8 .6 1.8 30.2 18.4 17.0 6.1 2.2 .8 .3 .1 

22 .0 .8 .6 1.7 28.9 59.7 16.3 5.9 2.1 .8 .3 .1 

23 .0 .8 .7 1.7 27.7 79.4 15.7 5.7 2.1 .8 .3 .1 

2A .0 .8 .7 1.6 26.5 52.2 15.1 5.5 2.0 .8 .3 .1 

25 .0 .6 .7 1.6 25.4 68.0 1M.5 5.4 1.9 .7 .3 .1 

26 .0 .7 .7 1.6 24.3 84.0 13.9 5.2 1.9 .7 .3 .1 

27 .0 .7 .8 1.5 23.3 61.9 13.4 5.0 1.8 .7 .3 .1 

28 .0 .7 .9 1.5 22.3 51.2 12.9 4.8 1.7 .7 .3 .1 

29 .0 .7 1.2 1 .4 - 45.5 12.4 4.7 1 .7 .7 .3 .1 

30 .0 .7 1.5 1.4 42.3 12.0 4.5 1.6 .6 .2 .1 

31 .0 1.7 1.4 40.1 4.4 .6 .2 

TOTAL 0 16. 25. 59. 8272. 949. 680. 227. 82. 32. 12. 5. 

IN/AREA .000 .013 .021 .049 6.86 .7e7 .564 .189 .068 .027 .010 .004 


WATER YEAR 1944-45 


AC-FT 20513 


INCHES/AREA 8.59 














r 


LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON OAM, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRIC1 
1945-46 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 



AUG Sc PT 

.5 .2 

.5 .2 

.5 .2 

.5 .2 

.5 .2 

.5 .2 

.4 .2 

.4 .2 

.4 .2 

.4 .2 

.4 .2 

.4 .1 

.4 .1 

.4 . 1 

.5 .1 

.3 .1 

.3 . I 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

-5 .1 

.3 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 


11. 4. 

009 .003 


LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANOERSGN DAM, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WAIER YEAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
1946-47 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT 

1 .1 

2 .1 

3 .1 

4 . 1 

5 .1 

6 .1 

7 . I 

8 .1 

9 .1 

10 .1 

n .i 

12 .1 

13 .1 

14 . 1 

15 .1 

16 .1 

17 . 1 

18 .0 

19 .0 

20 .0 

21 .0 

22 .0 

23 .0 

24 .0 

25 .0 

26 .0 

27 .0 

28 .0 

29 .0 

30 .0 

31 .0 

TOTAL 2. 

IN/AREA .001 


NOV DEC 

.0 10.5 

.0 10.3 

.0 10.0 

.0 9.8 

.0 9.8 

.0 14.7 

.0 14.3 

.0 13.6 

.0 13.2 

.0 13.0 

.0 12.8 

.0 12.6 

.0 12.4 

.0 12.2 

.0 11.9 

.0 11.7 

.0 11.4 

.0 11.1 

4.6 10.8 

6.0 10.5 

3.7 10.2 

29.7 9.9 

167.9 9.6 

68.5 9.5 

38.8 9.8 

24.2 10.2 

17.1 10.7 

13.6 11.2 

11.8 11.4 

10.9 11.5 
1 1.4 

397. 352. 

.330 .292 


JAN FEB 

11.3 10.8 

11.2 10.3 

11.0 9.9 

10.7 9.7 

10.5 9.4 

10.2 9.2 

9.9 9.0 

9.6 8.8 

9.3 28.0 

9.1 35.7 

8.8 24.5 

8.5 176.6 

8.2 159.3 

8.0 92.7 

7.7 60.5 

7.5 44.4 

7.2 36.2 

7.0 32.0 

6.7 29.5 

6.5 27.9 

6.3 26.7 

6.1 25.7 

5.9 24.7 

5.7 23.8 

5.5 22.9 

5.3 22.1 

5.1 21.2 

25.2 20.4 

19.0 - 

14.2 
1 1.9 

289. 1012. 

.240 .839 


MAR APR 

20.6 16.8 

25.9 18.2 

80.9 17.8 

64.4 17.5 

45.7 17.1 

36.2 16.6 

31.1 16.1 

28.3 15.6 

26.4 15.0 

25.6 14.4 

25.1 13.9 

24.6 13.4 

23.9 12.9 

23.2 12.4 

22.4 12.0 

21.7 11.5 

20.9 11.1 

20.1 1C.7 

19.3 1C.3 

18.5 9.9 

17.8 9.6 

17.1 9.2 

16.5 8.9 

15.8 8.6 

15.2 8.3 

14.6 8.0 

14.1 7.7 

14.6 7.5 

15.6 7.2 

21.4 7.0 

19.5 

787. 367. 

•653 .305 


MAY JUN 

6.7 2.4 

6.5 2.3 

6.3 2.3 

6.1 2.2 

5.9 2.1 

5.7 2.1 

5.5 2.0 

5.3 1.9 

5.1 1.9 

4.9 1.8 

4.8 1.8 

4.6 1.7 

4.5 1.6 

4.3 1.6 

4.2 1.5 

4.0 1.5 

3.9 1.5 

3.8 1.4 

3.7 1.4 

3.5 1.3 

3.4 1.3 

3.3 1.2 

3.2 1.2 

3.1 1.2 

3.0 1.1 

2.9 1.1 

2.8 1.1 

2.7 1.0 

2.7 1. 

2.6 1 . 

2.5 

132. 47. 

.109 .039 


JUL 

.9 

.9 

.9 

.9 

.8 

.8 

.8 

.8 

.7 

.7 

.7 

.7 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.6 

.5 

.5 

.5 
• 5 
.5 
.5 
.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 


19. 

.016 


AUG SEPT 

.4 . 1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

*3 . 1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.2 . I 

.2 .1 

.2 .1 

• 2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 . 1 

.2 .1 

• 2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 . 1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.1 .1 


7. 3. 

006 .002 


WATER YEAR 1946-47 


AC-FT 6760, 


INCHES/AREA 2.83 


LAS ANIMAS 

CREEK ABOVE 

ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 



WATER YEAR 

194 7- 

48 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 .1 

. i 

.2 

.1 

. 1 

1.9 

8.3 

3.6 

1.4 

.5 

.2 

2 

.1 .1 


.2 

. 1 

. 1 

1.9 

8.5 

3.4 

1.3 

.5 

.2 

3 

.1 .1 


.2 

. 1 

. 1 

2. 1 

8.6 

3.3 

1.3 

.5' 

• 2 

4 

.1 .1 


.2 

. 1 

. 1 

2.9 

8.5 

3.2 

1.2 

.5 

.2 

5 

.1 .1 


.2 

. 1 

. 1 

3.3 

8.4 

3. 1 

1.2 

.5 

.2 

6 

.1 .1 

.1 

.2 

. 1 

. 1 

3.6 

8.2 

3.0 

1.2 

.4 

.2 

7 

.1 .1 

.0 

.2 

. 1 

. 1 

4.0 

8.0 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

8 

.1 .1 

.0 

.2 

.1 

. 1 

4.6 

7.8 

2.8 

1.1 

.4 

.2 

9 

.1 .1 

.0 

.2 

. 1 

.1 

6.3 

7.5 

2.7 

1.1 

.4 

.2 

10 

.1 .1 

.0 

.2 

. 1 

. 1 

6.4 

7.3 

2.7 

1.0 

.4 

.2 

11 

.1 .1 

.0 

.2 

. 1 

. 1 

6.9 

7.0 

2.6 

1.0 

.4 

. 1 

12 

.1 .1 

.0 

.2 

. 1 

.1 

7. 1 

6.8 

2.5 

1. 

.4 

. 1 

13 

.1 .1 

.0 

.2 

.1 

. 1 

7.4 

6.6 

2.4 

.9 

.4 

. 1 

14 

.1 .1 

.0 

.2 

.1 

. 1 

7.5 

6.3 

2.3 

.9 

.4 

. 1 

IS 

.1 .1 

.0 

.2 

.1 

. 1 

7.6 

6. 1 

2.3 

.9 

.3 

. 1 

16 

.1 .1 

.0 

. 1 

. 1 

.2 

7.5 

5.9 

2.2 

.9 

.3 

. 1 

17 

.1 .1 

.0 

. 1 

. 1 

,2 

7.4 

5.7 

2. 1 

.8 

.3 

. 1 

18 

.1 .1 

.0 

. 1 

. 1 

.2 

7.3 

5.5 

2. 1 

.8 

.3 

. 1 

19 

.1 .1 

.0 

. 1 

. 1 

.2 

7.2 

5.4 

2.0 

.8 

.3 

. 1 

20 

.1 .1 

.0 

. 1 

. 1 

.3 

7.0 

5.2 

1.9 

.8 

.3 

. 1 

21 

.1 .1 

. 1 

. 1 

. I 

.3 

6.8 

5.0 

1.9 

.7 

.3 

. 1 

22 

.1 .1 

.1 

. 1 

. 1 

.3 

6.6 

4.9 

1.8 

.7 

.3 

.1 

23 

.1 .1 

. 1 

. 1 

.1 

.3 

6.4 

4.7 

1.8 

.7 

.3 

. 1 

24 

.1 .1 

. 1 

. 1 

. 1 

.6 

6.2 

4.5 

1.7 

.7 

.3 

. 1 

25 

.1 .1 

.2 

. 1 

. 1 

.9 

6.0 

4.4 

1.7 

.7 

.3 

. 1 

26 

.1 .1 

.2 

. 1 

. 1 

1.2 

5.8 

4.3 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

27 

.1 .1 

.2 

. 1 

.1 

1.4 

5.6 

4. 1 

1 .6 

.6 

.2 

.1 

28 

.1 .1 

.2 

. 1 

. 1 

1.6 

5.4 

4.0 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

29 

.1 .1 

.2 

. 1 

. 1 

1.7 

6.2 

3.9 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

30 

.1 .1 

.2 

. 1 


1.8 

8. 1 

3.8 

1.4 

.6 

.2 

. 1 

31 

. 1 

.2 

. 1 


1.9 


3.7 


.5 

.2 


TOTAL 

3. 3. 

3. 

5. 

3. 

14. 

173. 

189. 

70. 

28. 

1). 

4. 

IN/AREA 

.003 .002 

.002 

.004 

.003 

.012 

.143 

.157 

.058 

.023 

.009 

.003 

WATER YEAR 

1947-48 

AC- 

FT 998 

. 

INCHES/AREA 

.42 






LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANOERSUN OAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER OISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1948 

-49 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEEI PER 

SECCNO 

DAY 

GCT 

NOV 

occ 

JAN 

FER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 

.0 

.0 

1.2 

2.6 

5.0 

51.1 

13.1 

4.2 

1.6 

.6 

.2 

2 

. 1 

.0 

.0 

3.4 

2.5 

32.9 

48.5 

12.6 

4.1 

1.5 

.6 

.2 

3 

. 1 

.0 

.0 

3.6 

2.5 

151 .3 

46. 1 

12.1 

3.9 

1.5 

.6 

.2 

4 

. 1 

.0 

.0 

3.7 

2.4 

105.1 

43.8 

11.6 

3.8 

1.4 

.5 

.2 

5 

.1 

.0 

.0 

3.7 

2.5 

60.6 

41.7 

11.2 

3.7 

1.4 

.5 

.2 

6 

. 1 

.0 

.0 

3.7 

2.7 

40.3 

39.6 

10.8 

3.5 

1.3 

• 5 

.2 

7 

. 1 

.0 

.0 

3.7 

5.1 

30.2 

37.7 

10.4 

3.4 

1.3 

.5 

.2 

8 

.1 

.0 

.0 

3.7 

4.4 

25.2 

35.9 

10 

3.3 

1.2 

.5 

• 2 

9 

.1 

.0 

.0 

3.6 

4.4 

23.3 

34.2 

9.6 

3.2 

1.2 

.5 

.2 

10 

.1 

.0 

.0 

3.6 

4.5 

162.9 

32.6 

9.2 

3.1 

1 .2 

.4 

.2 

1 1 

.1 

.0 

.0 

3.5 

4.7 

464.2 

31.1 

8.9 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

12 

. 1 

.0 

.0 

3.4 

5.2 

407.6 

2S.7 

8.6 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

13 

. 1 

.0 

.0 

3.3 

5.5 

235.0 

28.4 

8.3 

2.8 

1.1 

.4 

.2 

14 

. 1 

.0 

.0 

3.2 

5.6 

151.9 

27.1 

8.0 

2.7 

1.0 

.4 

.2 

15 

.1 

.0 

.0 

3.1 

5.7 

109.4 

25.9 

7.7 

2.6 

1. 

.4 

.1 

16 

. 1 

.0 

.1 

3.0 

5.8 

101.1 

24.7 

7.4 

2.5 

1. 

.4 

.1 

17 

.1 

.0 

. 1 

2.9 

5.7 

86. 1 

23.7 

7.1 

2.5 

.9 

.4 

. 1 

18 

.0 

.0 

.2 

2.9 

5.7 

76.8 

22.6 

6.9 

2.4 

.9 

.3 

.1 

19 

.0 

.0 

.2 

2.8 

5.6 

105.2 

21.7 

6.6 

2.3 

.9 

.3 

.1 

20 

.0 

.0 

.2 

2.8 

5.5 

100.6 

20.7 

6.4 

2.2 

.9 

.3 

.1 

21 

.0 

.0 

.3 

2.8 

5.4 

86.7 

19.9 

6.2 

2.2 

.8 

.3 

• 1 

22 

.0 

.0 

.3 

2.8 

5.2 

81.9 

15.0 

6.0 

2.1 

.8 

.3 

. 1 

23 

.0 

.0 

.3 

2.9 

5.1 

79.7 

18.2 

5.7 

2.0 

.8 

.3 

.1 

24 

.0 

.0 

.3 

3.0 

5.0 

75.3 

1 7.5 

5.5 

2.0 

.8 

.3 

. 1 

25 

.0 

.0 

.4 

3.0 

5.0 

71.8 

16.8 

5.4 

1.9 

.7 

.3 

.1 

26 

.0 

.0 

2.4 

3.0 

5.0 

68.6 

16.1 

5.2 

1.8 

.7 

.3 

.1 

27 

.0 

.0 

3.9 

2.9 

5.0 

65.6 

15.4 

5.0 

1.8 

.7 

.3 

.1 

28 

.0 

.0 

3.0 

2.9 

5.1 

62.5 

14.8 

4.8 

1.7 

.7 

.3 

.1 

29 

.0 

.0 

2.9 

2.8 

— 

59.5 

14.2 

4.7 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

30 

.0 

.0 

3.0 

2.7 


56.6 

13.7 

4.5 

1.6 

.6 

.2 

.1 

31 

.0 


3. 1 

2.7 


53.8 


4.3 


.6 

.2 


TOTAL 

2. 

0 

21. 

98. 

129. 

3237. 

833. 

244. 

81. 

31 . 

12. 

4. 

IN/AREA 

.001 

.001 

.017 

.081 

. 107 

2.68 

.691 

.202 

.067 

.026 

.010 

.004 


WATER YEAR 1948-49 


AC-FT 


9291 


INCHES/AREA 3.89 















LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW HATER YEAR 1949-50 01SCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY CCT NGV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 • * *0 .3 .4 4.4 7.1 2.9 2.1 1. .4 .2 .1 

2 .1 -O .3 .4 4.4 6.9 2.8 2.2 1. .4 .1 .1 

3 .1 .0 .3 .4 4.3 6.6 2.7 2.3 .9 .4 .1 .1 

** - 1 -0 *3 .4 8.5 6.4 2.6 2.3 .9 .4 .1 .1 

5 -1 .0 .3 .4 12.9 6.2 2.5 2.2 .9 .3 .1 .1 

6 .1 .0 .3 .4 37.2 6.0 2.4 2.2 .8 .3 .1 .1 

7 .1 .0 .3 .4 21.2 5.8 2.4 2.2 .8 .3 .1 .0 

8 .0 .3 .4 16.0 5.6 2.7 2.1 .8 .3 .1 .0 

9 .1 .1 .3 .4 13.4 5.4 3.1 2.0 .8 .3 .1 .0 

10 .1 .2 .3 .5 12.4 5.2 3.4 2.0 .7 .3 .1 .0 

11 •1 .2 .3 .6 12.0 5.1 3.5 1.9 .7 .3 .1 .0 

12 .1 .3 .3 .8 11.8 4.9 3.6 1.8 .7 .3 .1 .0 

13 .1 .3 .3 1.0 11.6 4.7 3.6 1.8 .7 .3 .1 .0 

14 •! .4 .3 7.9 11.3 4.6 3.6 1.7 .7 .3 .1 .0 

15 .1 .4 .3 4.8 11.1 4.4 3.5 1.7 .6 .3 .1 .0 

16 -1 -4 .3 3.9 10.9 4.3 3.4 1.6 .6 .2 .1 .0 

17 .1 .4 .3 3.7 10.6 4.2 3.3 1.6 .6 .2 .1 .0 

18 .1 .4 .3 3.7 10.3 4.0 3.2 1.5 .6 .2 .1 .0 

,9 *1 .4 .3 3.8 10.0 3.9 3.1 1.5 .6 .2 .1 .0 

20 .1 .4 .3 3.9 9.7 3.8 3.0 1.4 .5 .2 .1 .0 

21 .0 .4 .4 4.0 9.4 3.6 2.9 1.4 .5 .2 .1 .0 

22 .0 .4 .4 4.0 9.1 3.5 2.8 1.3 .5 .2 .1 .0 

23 .0 .4 .4 4.0 8.7 3.4 2.7 1.3 .5 .2 .1 .0 

24 .0 .4 .4 4.0 8.4 3.4 2.6 1.3 .5 .2 .1 .0 

25 .0 .4 .4 4.0 8.2 3.4 2.6 1.2 .5 .2 .1 .0 

26 .0 .4 .4 4.0 7.9 3.4 2.5 1.2 .5 .2 .1 .0 

27 .0 .4 .4 4.0 7.6 3.3 2.4 1.2 .4 .2 .1 .0 

28 -0 .3 .4 4.1 7.4 3.2 2.3 1.1 .4 .2 .1 .0 

29 .0 .3 .4 4.3 - 3.1 2.2 1.1 .4 .2 .1 .0 

SO .0 .3 .4 4.4 3.0 2.2 1.1 .4 .2 .1 .0 

31 .0 .4 4.4 3.0 1.0 .2 .1 

TOTAL 2. 8. 10. 83. 310. 142. 87. 51. 20. 8. 3. 1. 

IN/AREA .002 .007 .008 .069 .257 .117 .072 .043 .016 .007 .003 .001 

WATER YEAR 1949-50 AC-FT 1435. INCHES/AREA .60 




LA $ ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1951-52 DISCHARGE IN CU8IC FEET PER SECOND 


DAY 

CCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.1 

2.5 

34.9 

105.0 

28.6 

49.6 

13.5 

4.1 

1.5 

.6 

.2 

2 

.0 

.1 

2.5 

31.7 

98.9 

27.4 

46.9 

13.0 

4.0 

1.5 

.5 

.2 

3 

.0 

. 1 

1 1.0 

29.9 

93.2 

26.2 

44.5 

12.5 

3.9 

1.4 

.5 

.2 

4 

.0 

. 1 

52.0 

28.7 

88.0 

25.1 

42. 1 

11.9 

3.7 

1.4 

.5 

.2 

5 

.0 

. 1 

48.2 

27.7 

83.1 

24.1 

4C.0 

11.5 

3.6 

1 .3 

.5 

.2 

6 

.0 

. 1 

27.5 

31.5 

78.5 

34.0 

37.9 

1 1 .0 

3.5 

1.3 

,5 

.2 

7 

.0 

. 1 

18.4 

35.0 

74.2 

47.0 

36.7 

10.6 

3.4 

1.2 

.5 

.2 

8 

.0 

.1 

14.0 

48.4 

70.1 

38.6 

35.4 

10.2 

3.2 

1.2 

.5 

.2 

9 

.0 

. 1 

1 1.9 

39. 1 

66.3 

34.7 

34.0 

9.8 

3.1 

1.2 

.4 

.2 

10 

.0 

.1 

10.8 

35.2 

62.7 

32.5 

33.5 

9.4 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

11 

.0 

.1 

10.3 

231.8 

59.2 

31 .3 

32.5 

9.0 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

12 

.0 

. 1 

10 

1173.4 

56.2 

30.6 

31.2 

8.7 

2.8 

1.1 

.4 

.2 

13 

.0 

.1 

9.7 

525.7 

53.7 

30.3 

3C.0 

8.3 

2.7 

1 .0 

.4 

.1 

14 

.0 

. 1 

9.5 

807.0 

51.2 

259.9 

2e.9 

8.0 

2.6 

1. 

.4 

.1 

15 

.0 

.1 

9.3 

509.1 

48.8 

494.4 

27.7 

7.7 

2.6 

1. 

.4 

.1 

16 

.0 

.1 

9.1 

333.6 

46.5 

275.5 

26.5 

7.4 

2.5 

.9 

.4 

.1 

17 

.0 

.1 

8.9 

284.3 

44.3 

177.6 

25.3 

7.2 

2.4 

.9 

.3 

.1 

18 

.0 

. 1 

8.7 

209.8 

42.3 

160.4 

24.2 

6.9 

2.3 

.9 

.3 

.1 

19 

.0 

. 1 

8.6 

171.9 

40.5 

140.3 

23.0 

6.6 

2.2 

.8 

.3 

.1 

20 

.0 

. 1 

8.4 

152.4 

39.0 

112.7 

22.0 

6.4 

2.2 

.8 

.3 

.1 

21 

.0 

.3 

8.2 

140.8 

38.3 

97.6 

21.0 

6.2 

2.1 

.8 

.3 

.1 

22 

.0 

.4 

8.0 

131.2 

37.5 

88.4 

2C. 1 

5.9 

2.0 

.8 

.3 

.1 

23 

.0 

.6 

7.8 

122.9 

36.7 

82.1 

19.2 

5.7 

2.0 

.7 

.3 

.1 

24 

.0 

.7 

7.6 

159.3 

35.8 

77.2 

18.3 

5.5 

1.9 

.7 

.3 

.1 

25 

.0 

.7 

7.4 

326.5 

34.8 

72.9 

17.5 

5.3 

1.8 

.7 

.3 

.1 

26 


.8 

13.2 

235.6 

33.6 

69.1 

16.8 

5.1 

1.8 

.7 

.3 

.1 

27 

. 1 

.9 

11.9 

184.7 

32.4 

65.4 

16. 1 

4.9 

1.7 

.7 

.3 

.1 

28 

. 1 

1 . 

79.0 

155.2 

31.1 

61.9 

15.4 

4.8 

1.7 

.6 

.2 

.1 

29 


1. 

70.2 

136.5 

29.8 

58.6 

14.7 

4.6 

1.6 

.6 

.2 

.1 

30 


1.0 

53.3 

123.3 


55.4 

14.1 

4.4 

1 .6 

.6 

.2 

.1 

31 

• 1 


41.2 

113. 1 


52.4 


4.3 


.6 

.2 


TOTAL 

1. 

9. 

600. 

6570. 

1612. 

2812. 

845. 

246. 

79. 

30. 

11. 

4. 

IN/AREA 

.001 

.007 

.498 

5.45 

1.34 

2.33 

.701 

.204 

.066 

.025 

.009 

• 004 

WATER YEAR 

- 1951 

-52 

AC- 

FT 25384 


INCHES/AREA 

10.63 






LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 

SYNIHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1952-53 DISCHARGE IN CUBIC FEET P£R SECOND 


OAY 

CCT 

NGV 

DEC 

JAN 

FCB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

.0 

1.9 

16.7 

21.4 

7.4 

7.4 

3.9 

1 .6 

.6 

.2 

.1 

2 

.1 

.0 

2.0 

15.6 

20.6 

7.2 

7. I 

4.0 

1.5 

.6 

.2 

.1 

3 

.1 

.0 

1.8 

1S.0 

19.7 

6.9 

6.9 

3.9 

1.5 

.6 

.2 

.1 

4 

.1 

.0 

1.8 

14.7 

19.0 

6.7 

6.7 

3.8 

1 .4 

.6 

.2 

. 1 

5 

.1 

.0 

3.2 

14.5 

18.2 

6.5 

6.4 

3.7 

1.4 

.5 

.2 

.1 

6 

. 1 

.0 

3.4 

19.3 

17.5 

6.3 

6.2 

3.6 

1.3 

.5 

.2 

.1 

7 

. 1 

.0 

137. 1 

65.6 

16.8 

6.0 

6.0 

3.5 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

8 

. 1 

.0 

65.2 

77.3 

16.2 

5.8 

5.8 

3.4 

1.3 

.5 

.2 

.1 

9 

.1 

.0 

37.2 

76.2 

15.6 

5.6 

5.6 

3.3 

1.2 

.5 

.2 

.1 

10 

.1 

.0 

23.6 

54.5 

15.0 

5.7 

5.5 

3.2 

1.2 

.5 

.2 

.1 

11 

.1 

.0 

16.9 

44.1 

14.4 

5.9 

5.3 

3.1 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

12 

.1 

.0 

13.6 

38.7 

13.9 

6.0 

5.2 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

.1 

13 

.1 

.0 

1 1.9 

36.2 

13.3 

6.1 

5.0 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

.1 

14 

. 1 

.0 

11.0 

35.5 

12.8 

6.0 

4.8 

2.8 

1.0 

.4 

.2 

.1 

15 

. 1 

. 1 

10.4 

35.4 

12.4 

5.9 

4.7 

2.7 

1.0 

.4 

.2 

.1 

16 

. 1 

.2 

10 

35.1 

1 1.9 

5.7 

4.5 

2.6 

1. 

.4 

.2 

.1 

17 

. 1 

.3 

9.6 

34.5 

11.5 

5.6 

4.4 

2.5 

1. 

.4 

. 1 

. 1 

18 

. 1 

.4 

9.2 

33.8 

11.1 

5.4 

4.2 

2.4 

.9 

.4 

.1 

.1 

19 

.0 

.4 

9.0 

33.1 

10.7 

9.3 

4.1 

2.4 

.9 

.4 

. 1 

.1 

20 

.0 

.5 

9. 1 

32.2 

10.3 

11.4 

4.0 

2.3 

.9 

.3 

. 1 

. 1 

21 

.0 

.5 

9.2 

31.5 

9.9 

10.3 

3.8 

2.2 

.8 

.3 

.1 

. 1 

22 

.0 

.5 

9.2 

30.6 

9.5 

9.8 

3.7 

2.2 

.8 

.3 

. 1 

.0 

23 

.0 

.5 

9. 1 

29.8 

9.2 

9.5 

3.6 

2.1 

.8 

.3 

. 1 

.0 

24 

.0 

.5 

8.9 

28.8 

8.9 

9.4 

3.5 

2.0 

.8 

.3 

.1 

.0 

25 

.0 

.5 

8.8 

27.9 

8.6 

9. 1 

3.4 

2.0 

.7 

.3 

. 1 

.0 

26 

.0 

.5 

8.7 

26.9 

8.3 

8.9 

2.3 

1.9 

.7 

.3 

. 1 

.0 

27 

.0 

.5 

8.9 

26.0 

8.0 

8.7 

3.3 

1.8 

.7 

.3 

. 1 

.0 

28 

.0 

.5 

9.5 

25.0 

7.7 

8.5 

3.6 

1 .8 

.7 

.3 

.1 

.0 

29 

.0 

.5 

9.8 

24.1 

— 

8.2 

3.7 

1.7 

.7 

.3 

. 1 

.0 

30 

.0 

.5 

21.7 

23.2 


7.9 

3.8 

1 .7 

.6 

.3 

. 1 

.0 

31 

.0 


19.2 

22.3 


7.7 


1 .6 


.2 

. 1 


TOTAL 

2. 

7. 

511 . 

1024. 

372. 

230. 

146. 

84. 

31. 

13. 

5. 

2. 

IN/AREA 

.001 

.006 

.424 

.849 

.309 

.190 

.121 

.070 

.026 

.010 

.004 

.002 


WATER YEAR 1952-53 


AC-FT 4803. 


INCHES/AREA 2.01 
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LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL ANO HATER OISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1955-54 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .4 .2 4.0 12.0 16.5 6.T 2.4 .9 .4 .1 

2 .0 .0 .4 .2 3.9 11.6 16.1 6.5 2.3 .9 .3 .1 

3 .0 .0 .4 .2 3.9 11.2 15.7 6.2 2.3 .9 .3 .1 

4 .0 .0 .4 .2 3.8 10.8 15.3 6.0 2.2 .9 .3 .1 

5 .0 .0 .4 .2 3.8 10.4 15.0 5.8 2.1 .8 .3 .1 


6 

.0 

.0 

.4 

.2 

3.7 

10.1 

14.7 

5.6 

2.1 

.8 

.3 

7 

.0 

.0 

.4 

.2 

3.6 

9.7 

14.4 

5.5 

2.0 

.8 

.3 

8 

.0 

.0 

.4 

.2 

3.5 

9.4 

14.1 

5.3 

1.9 

.8 

.3 

9 

.0 

.0 

.4 

.2 

3.4 

9.3 

13.6 

5.1 

1.9 

.7 

.3 

10 

.0 

.0 

.4 

.2 

3.3 

9.5 

13.2 

4.9 

1.8 

.7 

.3 

1 1 

.0 

.0 

.3 

.1 

3.2 

9.8 

12.8 

4.8 

1.8 

.7 

.3 

12 

.0 

.0 

.3 

.1 

3.1 

10 

12.3 

4.6 

1.7 

.7 

.3 

13 

.0 

.0 

.3 

.1 

28.1 

10 

1 1.9 

4.5 

1.6 

.6 

.2 

14 

.0 

. 1 

.3 

.1 

32.3 

9.9 

11.4 

4.3 

1.6 

.6 

.2 

15 

.0 

.1 

.3 

.1 

20.7 

9.8 

11.0 

4.2 

1.5 

.6 

.2 

16 

.0 

.2 

• 3 

.2 

15.3 

10.5 

10.6 

4.0 

1.5 

.6 

.2 

17 

.0 

.2 

.3 

8.8 

28.7 

10.9 

10.3 

3.9 

1.4 

.6 

.2 

18 

.0 

.3 

.3 

4.5 

42.4 

11.2 

9.9 

3.8 

1.4 

.6 

.2 

19 

.0 

.3 

.3 

3.1 

27.2 

15.3 

9.5 

3.7 

1 .4 

.5 

.2 

20 

.0 

.4 

.3 

2.6 

20.8 

14.8 

9.2 

3.5 

1.3 

.5 

.2 

21 

.0 

.4 

.3 

2.4 

17.5 

14.6 

8.9 

3.4 

1.3 

.5 

.2 

22 

.0 

.4 

.2 

2.4 

15.8 

14.8 

8.6 

3.3 

1.2 

.5 

.2 

23 

.0 

.5 

.2 

2.4 

14.8 

15.0 

8.3 

3.2 

1.2 

.5 

.2 

24 

.0 

.5 

.2 

2.7 

14.2 

14.9 

8.0 

3.1 

1.2 

.5 

.2 

25 

.0 

.5 

.2 

3.1 

13.7 

14.9 

7.7 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

26 

.0 

.5 

.2 

3.5 

13.2 

14.9 

7.5 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

27 

.0 

.5 

.2 

3.7 

12.7 

14.7 

7.3 

2.8 

1.1 

.4 

.2 

28 

.0 

.5 

.2 

3.8 

12.4 

14.4 

7.2 

2.7 

1.0 

.4 

.2 

29 

.0 

.5 

.2 

3.9 

— 

15.5 

7.1 

2.6 

1. 

.4 

.2 

30 

.0 

.5 

.2 

4.0 


17.4 

6.9 

2.6 

1. 

.4 

. 1 

31 

.0 


.2 

4.0 


16.8 


2.5 


.4 

.1 

TOTAL 

0 

6. 

9. 

57. 

373. 

384. 

335. 

131. 

47. 

19. 

7. 

IN/AREA 

.001 

.005 

.008 

.048 

.309 

.319 

.278 

. 109 

.039 

.016 

.006 

WATER YEAR 

1953- 

-54 

AC-FT 

2719, 


INCHES/AREA 

1. 14 





LAS ANIMAS 

CREEK 

ABOVE 

ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICf 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1954- 

55 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

CCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

.0 

1.2 

4.9 

8.9 

36.5 

5.1 

3.6 

1.4 

.5 

.2 

.1 

2 

. 1 

.0 

1.5 

4.9 

9.0 

24.5 

4.9 

3.5 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

3 

.1 

.0 

1.9 

4.8 

8.9 

16.5 

4.8 

3.4 

1.3 

.5 

.2 

.1 

4 

. 1 

.0 

2.3 

4.8 

8.9 

15.4 

4.6 

3.3 

1.3 

.5 

.2 

.1 

5 

.0 

.0 

2.7 

4.7 

8.7 

13.8 

4.4 

3.2 

1.2 

.5 

.2 

.1 

6 

.0 

.0 

3.0 

4.6 

8.6 

12.8 

4.3 

3.1 

1.2 

.5 

.2 

.1 

7 

.0 

.0 

3.4 

4.4 

8.4 

12.1 

4.2 

3.0 

1.1 

.5 

.2 

. 1 

8 

.0 

.0 

3.7 

4.3 

8.2 

11.6 

4.0 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

.1 

9 

.0 

.0 

16.5 

4.2 

8.0 

11.1 

3.9 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

.1 

10 

.0 

. 1 

1 9.8 

4.4 

7.8 

10.7 

3.8 

2.8 

1.0 

.4 

.2 

.1 

11 

.0 

.1 

12.9 

4.5 

7.5 

10.4 

3.7 

2.7 

1.0 

.4 

.2 

.1 

12 

.0 

.1 

10 

4.6 

7.3 

10.1 

3.5 

2.6 

1. 

.4 

. 1 

.1 

13 

.0 

. 1 

8.6 

4.6 

7.1 

9.7 

3.4 

2.5 

.9 

.4 

.1 

.1 

14 

.0 

.1 

7.9 

4.6 

6.8 

9.4 

3.3 

2.4 

.9 

.4 

. 1 

. 1 

15 

.0 

.2 

7.6 

4.5 

6.6 

9.1 

3.2 

2.4 

.9 

.4 

.1 

.1 

16 

.0 

.5 

7.4 

4.6 

6.4 

8.8 

3.1 

2.3 

.9 

.3 

.1 

.1 

l r 

.0 

.7 

7.2 

4.6 

6.2 

8.5 

3.0 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

18 

.0 

.8 

7. 1 

9. 1 

6.1 

8.2 

2.9 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

19 

.0 

.9 

7.0 

8.8 

5.9 

7.9 

2.8 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

20 

.0 

1.0 

6.9 

8.7 

5.7 

7.6 

2.7 

2.0 

.8 

.3 

.1 

.0 

21 

.0 

1.1 

6.7 

B. 7 

5.6 

7.4 

2.8 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

22 

.0 

1.2 

6.6 

8.8 

5.4 

7. 1 

3.1 

1.9 

.7 

.3 

. 1 

.0 

23 

.0 

1.2 

6.4 

8.9 

5.2 

6.9 

3.3 

1.8 

.7 

.3 

.1 

.0 

24 

.0 

1.2 

6.2 

8.9 

5.0 

6.6 

3.4 

1.8 

.7 

.3 

.1 

.0 

25 

.0 

1.2 

6. 1 

8.9 

4.9 

6.4 

3.4 

1.7 

.7 

.3 

.1 

.0 

26 

.0 

1.2 

5.9 

8.9 

6.9 

6.2 

3.6 

1.7 

.6 

.3 

.1 

.0 

27 

.0 

1.2 

5.7 

8.8 

130.2 

6.0 

3.7 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

28 

.0 

1.2 

5.5 

8.7 

60.7 

5.8 

3.7 

1 .6 

.6 

.2 

.1 

.0 

29 

.0 

1.2 

5.4 

8.5 

— 

5.6 

3.7 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

30 

.0 

1.2 

5.2 

8.5 


5.4 

3.6 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

31 

.0 


5.0 

8.7 


5.2 


1 .4 


.2 

.1 


TOTAL 

1. 

17. 

203. 

201. 

375. 

326. 

110. 

73. 

27. 

11. 

4. 

2. 

IN/AREA 

.001 

.014 

. 169 

. 167 

.31 1 

.270 

.091 

.061 

.02 3 

.009 

.004 

.001 


WATER YEAR 1954-55 


AC-FT 2673, 


INCHES/AREA 1.12 


L AS ANIMAS 

CREEK ABOVE ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

synthesized 

DAILY FLOW 



WATER YEAR 1955- 

56 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEE! PER SECOND 

DAY 

OCT NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

ADO 

SEPT 

1 

.0 .0 

. 1 

138.5 

103.5 

76.1 

15.5 

6.7 

2.9 

1 . 1 

.4 

. 2 

2 

.0 .0 

. 1 

120. 1 

98.9 

72.0 

14.8 

6.5 

2.8 

1.1 

.4 

.2 

3 

.0 .0 

.1 

109.2 

94.5 

68.2 

14.2 

6.2 

2.7 

1.0 

.4 

.2 

4 

.0 .0 

. 1 

102.1 

90. 1 

64.7 

13.6 

6.4 

2.6 

1. 

.4 

.1 

5 

.0 .0 

.1 

101.4 

85.7 

61.2 

13.0 

6.6 

2.6 

1. 

.4 

. 1 

6 

.0 .0 

.1 

101.0 

81.5 

58.0 

12.4 

6.5 

2.5 

.9 

.4 

.1 

7 

.0 .0 

.1 

131.3 

77.4 

54.9 

1 1.9 

6.4 

2.4 

.9 

.3 

.1 

8 

.0 .0 

.1 

183.0 

73.4 

52.0 

11.4 

6.3 

2.3 

.9 

.3 

. 1 

9 

.0 .0 

. 1 

140.2 

69.6 

49.2 

11.0 

6.3 

2.2 

.9 

.3 

. 1 

10 

.0 .0 

. 1 

1 19.9 

65.9 

46.5 

1C.5 

6.2 

2.2 

.8 

.3 

. 1 

11 

.0 .0 

.1 

109.1 

62.3 

44.0 

11.2 

6.0 

2.1 

.8 

.3 

. 1 

12 

.0 .0 

.2 

101.7 

58.8 

41.6 

12.0 

5.8 

2.0 

.8 

.3 

. 1 

13 

.0 .0 

.2 

95.9 

55.5 

39.4 

12. 1 

5.6 

2.0 

.8 

.3 

. 1 

14 

.0 .0 

.2 

97.3 

52.4 

37.3 

12.2 

5.4 

1.9 

.7 

.3 

. 1 

15 

.0 .0 

.2 

96.7 

49.5 

35.4 

12.1 

5.3 

1.8 

.7 

.3 

. 1 

16 

.0 .1 

.2 

96.0 

46.7 

33.6 

1 1.9 

5.1 

1.8 

.7 

.3 

. 1 

17 

.0 . 1 

.2 

92.8 

44.2 

31.9 

11.5 

4.9 

1.7 

.7 

.3 

.1 

18 

.0 .1 

.2 

89.6 

4 1.8 

30.3 

11.1 

4.7 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

19 

.0 .1 

123.8 

86.5 

39.6 

28.7 

10.7 

4.6 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

20 

.0 . 1 

198.2 

85.1 

116.1 

27.3 

1C.2 

4.4 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

21 

.0 .1 

95.5 

83.1 

108.3 

26.0 

9.8 

4.3 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

22 

.0 . 1 

34 1.0 

80.6 

274.9 

24.7 

9.5 

4. 1 

1 .5 

.6 

.2 

. I 

23 

.0 . 1 

2410.4 

78.3 

38 7.3 

23.6 

9. 1 

4.0 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

24 

.0 . 1 

944.7 

77.3 

219.6 

22.4 

8.7 

3.8 

1.4 

.5 

.2 

.1 

25 

.0 .1 

488.7 

280. 1 

152.8 

21 .4 

8.4 

3.7 

1 .3 

.5 

.2 

. 1 

26 

.0 .1 

517.9 

204.5 

118.2 

20.4 

e. i 

3.6 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

27 

.0 . 1 

326.8 

163.4 

99.5 

19.5 

7.8 

3.5 

1.2 

.5 

.2 

.1 

28 

.0 .1 

203.3 

136.3 

88.5 

18.6 

7.5 

3.3 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

29 

.0 . 1 

141.2 

122.9 

81.3 

17.7 

7.2 

3.2 

1.2 

.5 

.2 

.1 

30 

.0 . 1 

148.1 

1 14.6 


16.9 

7.0 

3.1 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

31 

.0 

179.2 

108.5 


16.2 


3.0 


.4 

.2 


TOTAL 

0 1. 

6121. 

3647. 

2938. 

1180. 

326. 

156. 

56. 

22. 

8. 

3. 

IN/AREA 

.001 .001 

5.08 

3.02 

2.44 

.978 

.271 

. 129 

.04 7 

.018 

.007 

.003 

WATER YEAR 

1955-56 

AC- 

-FT 28630. 

INCHES/AREA 

1 1.99 






LAS ANIMAS 

CREEK 

ABOVE ANDERSON 

OAM, CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1956- 

57 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

CCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

. 1 

.1 

.0 

2.5 

19.1 

7.6 

3.3 

1.4 

.6 

.2 

. 1 

2 

. 1 

. 1 

. 1 

.0 

2.5 

17.0 

7.3 

3.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

3 

. 1 

. 1 

. 1 

.0 

2.4 

15.9 

7. 1 

3.2 

i .3 

.5 

.2 

. 1 

4 

. 1 

.2 

. 1 

.0 

2.4 

15.4 

6.9 

3.1 

1 .3 

.5 

.2 

.1 

5 

.1 

.2 

. 1 

.0 

2.3 

15.2 

6.6 

3.0 

1 .3 

.5 

.2 

.1 

6 

.1 

.2 

.1 

.0 

2.3 

15.0 

6.4 

2.9 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

7 

. 1 

.2 

. 1 

. I 

2.2 

14.8 

6.2 

2.8 

1.2 

.5 

.2 

.1 

8 

.1 

.2 

.1 

.1 

2.2 

14.6 

6.0 

2.8 

1.2 

.5 

.2 

.1 

9 

.1 

.2 

.1 

. 1 

2.2 

14.5 

5.8 

2.7 

1.1 

.4 

.2 

.1 

10 

.0 

. 1 

.1 

. 1 

2.1 

14.5 

5.6 

2.6 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

11 

.0 

. 1 

.1 

. 1 

2.1 

14.3 

5.4 

2.5 

1.1 

.4 

.2 

.1 

12 

.0 

. 1 

. 1 

. 1 

2.0 

14. 1 

5.2 

2.4 

1.0 

.4 

.2 

.1 

13 

.0 

. 1 

.1 

.3 

2.0 

13.9 

5.1 

2.4 

1. 

.4 

.2 

.1 

14 

.0 

. 1 

. 1 

.6 

2.0 

13.7 

5.0 

2.3 

1. 

.4 

. 1 

.1 

15 

.0 

.1 

.1 

.8 

1.9 

13.4 

4.9 

2.2 

.9 

.4 

. 1 

.1 

16 

.0 

.1 

.1 

1 .0 

1.9 

13.1 

4.7 

2.1 

.9 

.4 

.1 

. 1 

17 

.0 

. 1 

. 1 

1.2 

1.8 

12.7 

4.6 

2.1 

.9 

.3 

.1 

. 1 

18 

.0 

.1 

.1 

1.3 

1.8 

12.4 

4.6 

2.0 

.8 

.3 

.1 

.1 

19 

.0 

. 1 

. 1 

1.4 

1.7 

12.0 

4.7 

2.0 

.8 

.3 

.1 

.0 

20 

.0 

. 1 

.1 

1 .6 

1.7 

11.6 

4.6 

2.0 

.8 

.3 

. 1 

.0 

21 

.0 

. 1 

. 1 

1 .8 

1 .6 

11.2 

4.5 

2.0 

.8 

.3 

. 1 

.0 

22 

.0 

. 1 

. 1 

2.0 

1.6 

10.8 

4.4 

1.9 

.7 

.3 

. 1 

.0 

23 

.0 

.1 

.1 

2.1 

15.8 

10.4 

4.3 

1 .9 

.7 

.3 

.1 

.0 

24 

.0 

. 1 

. 1 

2.2 

118.6 

10. 1 

4.2 

1.8 

.7 

.3 

. 1 

.0 

25 

.0 

. 1 

. 1 

2.3 

93.0 

9.7 

4.0 

1.8 

.7 

.3 

.1 

.0 

26 

.0 

. 1 

. 1 

2.4 

51.9 

9.4 

3.9 

1.7 

.7 

.3 

.1 

.0 

27 

.0 

. 1 

. 1 

2.4 

32.8 

9.1 

3.8 

1.7 

.6 

□ 3 

. 1 

.0 

28 

.0 

. 1 

. 1 

2.5 

23.5 

8.7 

3.7 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

29 

.0 

.1 

. 1 

2.5 

— 

8.4 

3.5 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

30 

.0 

. 1 

. 1 

2.5 


8.2 

3.4 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

31 

. 1 


.0 

2.5 


7.9 


1.5 


.2 

. 1 


TOTAL 

1. 

4. 

2. 

34. 

381. 

391. 

154. 

71. 

28. 

11. 

4 . 

2. 

IN/AREA 

.001 

.003 

.002 

.028 

.316 

.324 

.128 

.059 

.024 

.010 

.004 

.001 

WATER YEAR 

1956 

-57 

AC 

-FT 2146. 

INCHES/AREA 

.90 




















LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOO CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1957-58 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

3.6 

19.2 

106.6 

629.5 

47.0 

9.4 

2.8 

1. 

.4 

2 

.0 

.0 

.0 

3.6 

104-0 

91.6 

1272.0 

44.2 

9.0 

2.7 

.9 

.3 

3 

.0 

.0 

.0 

3.7 

223.6 

82.2 

1144.9 

41.6 

8.6 

2.6 

.9 

.3 

4 

.0 

.0 

.0 

3.7 

122.8 

75.7 

590.0 

39.1 

8.2 

2.5 

.9 

.3 

5 

.0 

.0 

.0 

3.7 

93.4 

70.7 

44C.7 

36.8 

7.9 

2.4 

.9 

.3 

6 

.0 

.0 

.0 

3.7 

64.7 

66.5 

481.2 

34.7 

7.5 

2.4 

.8 

.3 

7 

.0 

.0 

.0 

3.7 

55.5 

62.7 

328.5 

32.8 

7.2 

2.3 

.8 

.3 

8 

.0 

.0 

.0 

3.6 

51.2 

59.5 

262.3 

30.9 

6.9 

2.2 

.8 

.3 

9 

.0 

.0 

.0 

3.6 

47.5 

56.5 

224.0 

29.2 

6.6 

2.1 

.7 

.3 

10 

.0 

.0 

.0 

3.8 

45.7 

53.7 

199.7 

27.6 

6.4 

2.0 

.7 

.3 

1 1 

.0 

.0 

.0 

4.1 

44.8 

51.0 

182.3 

26.1 

6.1 

2.0 

.7 

.3 

12 

.0 

.0 

.0 

4.2 

68.6 

48.4 

168.6 

24.7 

5.9 

1.9 

.7 

.3 

13 

.0 

.0 

.0 

4.3 

63.0 

46.0 

157.0 

23.4 

5.6 

1.8 

.7 

.2 

14 

.0 

.0 

.0 

4.4 

55.4 

47.7 

146.6 

22.2 

5.4 

1.8 

.6 

.2 

15 

.0 

.0 

.1 

4.4 

51.0 

153.2 

137. 1 

21.1 

5.2 

1.7 

.6 

.2 

16 

.0 

.0 

.9 

4.4 

48.1 

302.2 

128.3 

20.0 

5.0 

1.7 

.6 

.2 

17 

.0 

.0 

1. 

4.4 

45.9 

174.0 

119.9 

19.0 

4.8 

1.6 

.6 

.2 

18 

.0 

.0 

4.4 

4.3 

177.9 

119.6 

112.2 

18.0 

4.6 

1.6 

.6 

.2 

19 

.0 

.0 

3.0 

4.3 

599.6 

91 .2 

104.9 

17.1 

4.4 

1.5 

.5 

.2 

20 

.0 

.0 

2.7 

4.2 

308.4 

1 18.6 

98. 1 

16.3 

4.3 

1.5 

.5 

.2 

21 

.0 

.0 

2.7 

4.1 

192.9 

313.1 

91.7 

15.5 

4.1 

1.4 

.5 

.2 

22 

.0 

.0 

3.0 

4.0 

134.0 

316.3 

85.6 

14.8 

4.0 

1 .4 

.5 

.2 

23 

.0 

.0 

3. 1 

3.9 

103.1 

206.3 

79.8 

14.2 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

24 

.0 

.0 

3.4 

5. 1 

1473.9 

152.8 

74.5 

13.6 

3.7 

1 .3 

.5 

.2 

25 

.0 

.0 

3.5 

8.1 

821.1 

124.7 

69.6 

12.9 

3.5 

1.2 

.4 

.2 

26 

.0 

.0 

3.6 

207.9 

281.3 

108.8 

65.0 

12.3 

3.4 

1.2 

.4 

.2 

27 

.0 

.0 

3.7 

101.2 

183.6 

132.3 

60.8 

11.8 

3.3 

1.1 

.4 

.2 

28 

.0 

.0 

3.7 

57.3 

133.4 

118.3 

57.0 

11.2 

3.2 

1.1 

.4 

.2 

29 

.0 

.0 

3.7 

36.8 

— 

105.6 

53.4 

10.7 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

30 

.0 

.0 

3.7 

29.5 


154.2 

5C.1 

10.2 

2.9 

1.0 

.4 

. 1 

31 

.0 


3.6 

22.5 


130.7 


9.8 


1.0 

.4 


TOTAL 

0 


50. 

560. 

5614. 

3741. 

7615. 

709. 

164. 

54. 

19. 

7. 

IN/AREA 

.001 

.000 

.042 

.465 

4.66 

3.10 

6.32 

.588 

.136 

.045 

.016 

.006 

WATER YEAR 

1957- 

-58 

AC- 

-FT 36698. 

INCHES/AREA 

15.37 






LAS ANIMAS CREEK ABGVE ANDERSON DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL ANO WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLCW 



WATER 

YEAR 1958- 

55 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

CCI 

NCV 

DEC 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

. 1 

.0 

. 1 

15.9 

63.8 

15.5 

5.1 

1.8 

.7 

.3 

.1 

2 

. 1 

. 1 

.0 

. 1 

15.4 

61.1 

14.9 

4.9 

1.8 

.7 

.3 

.1 

3 

. I 

. 1 

.0 

. 1 

14.9 

58.5 

14.5 

4.8 

1.7 

.7 

.3 

.1 

4 

.1 

.0 

.0 

.1 

14.4 

55.9 

13.8 

4.6 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

5 

. 1 

.0 

.0 

.3 

13.9 

53.3 

13.2 

4.5 

1.6 

.6 

.2 

.1 

6 

.1 

.0 

.0 

15.0 

13.4 

50.8 

12.7 

4.3 

1.5 

.6 

.2 

.1 

7 

.1 

.0 

.0 

6.9 

12.9 

48.3 

12.2 

4.2 

1.5 

.6 

.2 

.1 

8 

. 1 

.0 

.0 

7.5 

12.5 

45.9 

11.7 

4.0 

1.5 

.6 

.2 

.1 

9 

.1 

.0 

.0 

321.4 

12.0 

43.7 

11.3 

3.9 

1.4 

.5 

.2 

.1 

10 

. 1 

.0 

.0 

256.7 

14. 1 

41.6 

10.9 

3.8 

1 .4 

.5 

.2 

.1 

11 

. 1 

.0 

.0 

128.8 

24.2 

39.6 

1C.5 

3.6 

1.3 

.5 

.2 

.1 

12 

.1 

.0 

.0 

87.0 

22.8 

37.7 

1C. 1 

3.5 

1.3 

.5 

.2 

.1 

13 

.1 

.0 

.0 

57.8 

20.5 

35.9 

5.7 

3.4 

1.2 

.5 

.2 

.1 

14 

.1 

.0 

.0 

40.5 

19.3 

34.2 

9.3 

3.3 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

15 

. 1 

.0 

.0 

31.8 

71.3 

32.6 

5.0 

3.2 

1.2 

.5 

.2 

.1 

16 

. 1 

.0 

.0 

27.3 

1235.8 

31.2 

8.7 

3.1 

1.1 

.4 

.2 

.1 

17 

.1 

.0 

.0 

24.9 

372.2 

29.7 

8.3 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

18 

. 1 

.0 

.0 

23.4 

291.1 

28.4 

8.0 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

.1 

19 

. 1 

.0 

.0 

22.3 

175.6 

27. 1 

7.8 

2.8 

1.0 

.4 

.2 

.3 

20 

. 1 

.0 

.0 

21.5 

120. 1 

25.9 

7.5 

2.7 

1. 

.4 

.2 

.5 

21 

. 1 

.0 

.0 

20.8 

130.2 

24.8 

7.2 

2.6 

1. 

.4 

.1 

.7 

22 

. 1 

.0 

.0 

20.0 

104.0 

23.7 

6.9 

2.5 

.9 

.4 

.1 

.8 

23 

.1 

.0 

.0 

19.4 

89.5 

22.7 

6.7 

2.4 

.9 

.4 

. 1 

.8 

24 

. 1 

.0 

.0 

18.7 

81.4 

21.7 

6.5 

2.4 

.9 

.3 

. 1 

.9 

25 

. 1 

.0 

.0 

18.3 

76.3 

20.8 

6.2 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

.9 

26 

. 1 

.0 

.0 

18.1 

72.5 

19.9 

6.1 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.9 

27 

. 1 

.0 

.0 

17.9 

69.4 

19.1 

5.9 

2.1 

.8 

.3 

. 1 

.8 

28 

. 1 

.0 

.0 

17.5 

66.5 

18.3 

5.7 

2.1 

.8 

.3 

. 1 

.8 

29 

. 1 

.0 

.0 

17.2 

— 

17.6 

5.5 

2.0 

.7 

.3 

. 1 

.8 

30 

. 1 

.0 

.0 

16.8 


16.9 

5.3 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.8 

31 

. 1 


.0 

16.4 


16.2 


1.9 


.3 

. 1 


TOTAL 

3. 

1. 

0 

1274. 

3182. 

1067. 

281. 

0 

36. 

14. 

5. 

11. 

IN/AREA 

.002 

.001 

.000 

1 .06 

2.64 

.885 

.233 

.083 

.030 

.012 

.005 

.009 


WATER YEAR 1958-59 AC-FT 11831. INCHES/AREA 4.96 


LAS ANIMAS 

CREEK 

ABOVE 

ANDERSON 

DAM, CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

OAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1959- 

6C 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.8 

.3 

.1 

. 1 

47.0 

11.5 

4.0 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

2 

.7 

.3 

. 1 

. 1 

43.6 

11.1 

3.9 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

3 

.7 

.3 

.1 

.1 

25.1 

10.7 

3.8 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

4 

.7 

.3 

.1 

.1 

16.8 

10.4 

3.7 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

5 

.7 

.3 

. 1 

. 1 

13.7 

10 

3.5 

1.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

6 

.6 

.2 

. 1 

. 1 

11.7 

9.6 

3.4 

1.4 

.5 

.2 


.0 

7 

.6 

.2 

. 1 

. 1 

10.8 

9.3 

3.3 

1.4 

.5 

.2 

!i 

.0 

8 

.6 

.2 

. 1 

.1 

39.9 

9.0 

3.2 

1.3 

.5 

.2 

. i 

.0 

9 

.6 

.2 

. 1 

. 1 

34.6 

8.7 

3. 1 

1.3 

.5 

.2 

.i 

.0 

10 

.6 

.2 

.1 

.2 

33.6 

8.4 

3.0 

1.2 

.5 

.2 

. i 

.0 

11 

.6 

.2 

. 1 

.3 

25.7 

8.1 

2.9 

1.2 

.5 

.2 


.0 

12 

.5 

.2 

. 1 

.4 

21.9 

7.8 

2.8 

1.2 

.4 

.2 

.i 

.0 

13 

.5 

.2 

.1 

.4 

20.0 

7.5 

2.7 

1.1 

.4 

.2 

. i 

.0 

14 

.5 

.2 

. 1 

.5 

19.0 

7.3 

2.6 

1.1 

.4 

.2 

.i 

.0 

15 

.5 

.2 

. 1 

.7 

18.3 

7.1 

2.6 

1.1 

.4 

.2 

. i 

.0 

16 

.5 

.2 

. 1 

.8 

17.8 

6.8 

2.5 

1.0 

.4 

.2 

. i 

.0 

17 

.5 

.2 

.1 

.8 

17.3 

6.6 

2.4 

1. 

.4 

.2 

. i 

.0 

18 

.4 

.2 

. 1 

.9 

16.9 

6.4 

2.3 

1. 

.4 

.1 

. i 

.0 

19 

.4 

.2 

. 1 

1. 

16.6 

6. 1 

2.3 

.9 

.4 

.1 

.i 

.0 

20 

.4 

.2 

. 1 

1 . 

16.2 

5.9 

2.2 

.9 

.3 

.1 

.i 

.0 

21 

.4 

.2 

.1 

l.C 

15.8 

5.7 

2.1 

.9 

.3 

. I 

. i 

.0 

22 

.4 

.2 

. 1 

1 .2 

15.4 

5.6 

2.1 

.9 

.3 

.1 

. i 

.0 

23 

.4 

.1 

.1 

1.3 

14.9 

5.4 

2.0 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

24 

.4 

. 1 

.1 

1 .9 

14.4 

5.2 

1.9 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

.4 

. 1 

.1 

2.2 

13.9 

5.0 

1.9 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

26 

.3 

. 1 

. 1 

2.5 

13.4 

4.9 

1.8 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

27 

.3 

. 1 

.1 

2.9 

12.9 

4.7 

1.8 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

28 

.3 

. 1 

. 1 

3.2 

12.4 

4.6 

1.8 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

29 

.3 

. 1 

. 1 

3.4 

12.0 

4.4 

1.7 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

30 

.3 

.1 

.1 

3.5 


4.3 

1.7 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

31 

.3 


. 1 

3.6 


4.2 


.6 


.1 

.0 


TOTAL 

15. 

6. 

3. 

35. 

591. 

222. 

79. 

33. 

12. 

5. 

2. 

o 

IN/AREA 

.013 

.005 

.002 

.029 

.490 

. 184 

.066 

.027 

.010 

.004 

.002 

-001 


WATER YEAR 1959-60 AC-FT 1988. INCHES/AREA .83 


LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON CAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER OISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1960-61 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV DEC JAN FEB 

1 *0 .0 .9 1.1 1.0 

2 .0 .0 1.1 1.1 l.j 

3 .0 .0 1.4 1.1 1.2 

** .0 .0 1.6 1.0 1.3 

5 .0 .0 1.8 l. 1.4 

6 .0 .0 1.9 1. 1.4 

7 .0 .0 1.9 .9 1.4 

8 .0 .0 2.0 .9 1.4 

9 .0 .0 2.0 .9 1.4 

10 .0 .0 2.0 .8 1.4 

11 -o .0 2.0 .8 1.4 

12 .0 .0 1.9 .8 1.4 

13 .0 .0 1.9 .8 1.4 

1** *0 .1 1.9 .8 1.4 

15 .0 .1 1.8 .7 1.3 

16 .0 .2 1.8 .7 1.3 

17 .0 .2 1.8 .7 1.3 

18 .0 .2 1.7 .7 1.3 

19 .0 .3 1.7 .6 1.3 

20 .0 .3 1.6 . .6 1.2 

21 .0 .3 1.6 .6 1.2 

22 .0 .3 1.5 .6 1.2 

23 .0 .3 1.5 .6 1.1 

24 .0 .3 1.4 .6 1.1 

25 -0 .3 1.4 .5 1.1 

26 .0 .4 1.4 .6 1.0 

27 .0 .5 1.3 .6 1.0 

28 .0 .6 1.3 .7 1. 

29 .0 .7 1.2 .8 - 

30 .0 .7 1.2 .8 

31 .0 1.2 .9 

TOTAL . 6. 50. 24. 35. 

IN/AREA .000 .005 .041 .020 .029 

WATER YEAR 1960-61 AC-FT 348. 


MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

• 9 .9 .4 .2 .1 .0 .0 

•9 .9 .4 .2 .1 .0 .0 

•9 .9 .4 .2 .1 .0 .0 

.9 .9 .4 .1 .1 .0 .0 

*8 .8 .4 .1 .1 .0 .0 

•8 .8 .4 .1 .1 .0 .0 

•8 .8 .3 .1 .1 .0 .0 

•8 .8 .3 .1 .1 .0 .0 

.7 .7 .3 .1 .1 .0 .0 

•7 .7 .3 .1 .0 .0 .0 

•7 .7 .3 .1 .0 .0 .0 

•7 .7 .3 .1 .0 .0 .0 

•7 .6 .3 .1 .0 .0 .0 

•6 .6 .3 .1 .0 .0 .0 

•7 .6 .3 .1 .0 .0 .0 

.8 .6 .3 .1 .0 .0 .0 

•8 .6 .3 .1 .0 .0 .0 

•9 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

1*0 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

1.0 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

1-1 -5 .2 .1 .0 .0 .0 

1*1 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

1*1 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

1-1 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

1-1 -5 .2 .1 .0 .0 .0 

1.1 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

1*1 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

1*1 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

1*0 -4 .2 .1 .0 .0 .0 

1* .4 .2 .1 .0 .0 .0 

1. .2 .0 .0 

28. 19. 8. 3. 1. 0 

.023 .016 .007 .003 .001 .000 .000 

INCHES/AREA .15 


















r 


LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1961-62 DISCHARGE IN CUBIC FEE I PER SECOND 


DAY 

CCT 

NGV 

DEC 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.3 

1. 

1.8 

55.5 

29.6 

6.3 

2.8 

1.0 

.4 

.2 

2 

.0 

.0 

.6 

.9 

1.8 

63.7 

26.2 

8.0 

2.7 

1.0 

.4 

.1 

3 

.0 

.0 

.9 

.9 

1.7 

63.3 

26.9 

7.7 

2.6 

1. 

.4 

.1 

4 

.0 

.0 

1.1 

.9 

1.7 

60.2 

25.7 

7.4 

2.5 

1. 

.4 

.1 

s 

.0 

.0 

1.2 

.8 

1.7 

151.9 

24.6 

7.2 

2.4 

.9 

- 4 

.1 

6 

.0 

.0 

1.3 

.8 

1.6 

546.1 

23.5 

6.9 

2.4 

.9 

.3 

.1 

7 

.0 

.0 

1.4 

.8 

1.6 

322.6 

22.4 

6.7 

2.3 

.9 

.3 

.1 

8 

.0 

.0 

1.5 

.8 

1.7 

207.8 

21.4 

6.4 

2.2 

.8 

.3 

.1 

9 

.0 

.0 

1.5 

.7 

414.3 

149.0 

2C.5 

6.2 

2.1 

.8 

.3 

.1 

10 

.0 

.0 

1.6 

.7 

334.6 

117.5 

19.6 

6.0 

2.1 

.8 

.3 

.1 

11 

.0 

.0 

1.6 

.7 

168.9 

99.6 

18.8 

5.8 

2.0 

.8 

.3 

.1 

12 

.0 

.0 

1.6 

.7 

93.9 

88.6 

16.0 

5.6 

1.9 

.7 

.3 

.1 

13 

.0 

.0 

1.5 

.7 

167.9 

81.0 

17.2 

5.4 

1.9 

.7 

.3 

.1 

14 

.0 

.0 

1.5 

.6 

235.7 

75.2 

16.5 

5.2 

1.8 

.7 

.3 

. 1 

15 

.0 

.0 

1.5 

.6 

940.3 

70.4 

15.8 

5.0 

1.8 

.7 

.3 

.1 

16 

.0 

.0 

1.5 

.6 

430.5 

66.2 

15.1 

4.8 

1.7 

.7 

.3 

.1 

17 

.0 

.0 

1.5 

.6 

246.0 

62.4 

14.5 

4.6 

1.6 

.6 

.2 

.1 

18 

.0 

.0 

1.4 

.6 

156.4 

58.9 

13.9 

4.5 

1 .6 

.6 

.2 

.1 

19 

.0 

.0 

1.4 

.6 

112.4 

55.7 

13.4 

4.3 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

20 

.0 

.0 

1.4 

.7 

90. 1 

52.7 

12.8 

4.2 

1.5 

.6 

.2 

.1 

21 

.0 

.0 

1.3 

.9 

78.6 

50.0 

12.3 

4.0 

1 .4 

.6 

.2 

. 1 

22 

.0 

.0 

1.3 

1.1 

72.1 

47.7 

11.8 

3.9 

1.4 

.5 

.2 

.1 

23 

.0 

.0 

1.3 

1.3 

67.9 

45.9 

1 1.4 

3.8 

1.4 

.5 

.2 

.1 

24 

.0 

.0 

1.2 

1 .4 

64.9 

43.9 

1C.9 

3.6 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

25 

.0 

.0 

1.2 

1.5 

62.9 

41.8 

1C.5 

3.5 

1 .3 

.5 

.2 

.1 

26 

.0 

.1 

1.2 

1 .6 

61.2 

39.8 

1C. 1 

3.4 

1.2 

.5 

.2 

.1 

27 

.0 

.1 

1.1 

1.7 

59.3 

37.9 

9.7 

3.3 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

28 

.0 

. 1 

1.1 

1.7 

57.3 

36.0 

9.3 

3.2 

1.2 

.5 

.2 

.1 

29 

.0 

.1 

1.0 

1.8 

— 

34.3 

9.0 

3.1 

1.1 

.4 

.2 

.1 

30 

.0 

.2 

1.0 

1 .8 


32.6 

6.7 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

.1 

31 

.0 


1. 

1.8 


31.1 


2.9 


.4 

.2 


TOTAL 


0 

39. 

31. 

3929. 

2889. 

502. 

158. 

54. 

21. 

8. 

3. 

IN/AREA 

.000 

.001 

.032 

.026 

3.26 

2.40 

.417 

.131 

.045 

.018 

.007 

.003 


WATER YEAR 1961-62 AC-FT 15117. INCHES/AREA 6.33 


LAS ANIMAS CREEK ABOVE ANDERSON DAM, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CCNTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1962 

-63 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEEI PER 

SECOND 

DAY 

CCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

7. 1 

2.6 

3.7 

1241.1 

35.8 

4 1.5 

38.1 

10.1 

3.5 

1.3 

.5 

? 

.1 

6.8 

2.6 

3.6 

624.1 

34.2 

39.4 

36.3 

9.8 

3.4 

1.2 

.5 

3 

.1 

6.6 

2.5 

3.5 

340.6 

32.6 

37.6 

34.6 

9.4 

3.3 

1.2 

.5 

4 

. 1 

6.4 

2.4 

3.4 

198.6 

31.1 

36.0 

33.0 

9.0 

3.2 

1.2 

.4 

5 

. 1 

6.2 

2.3 

3.3 

127.2 

29.7 

34.4 

31.5 

8.7 

3.0 

1.1 

.4 

6 

.1 

6.0 

2.3 

3.2 

90.7 

28.4 

33.6 

30.0 

8.4 

2.9 

1.1 

.4 

7 

. 1 

5.8 

2.2 

3.1 

71.5 

27.1 

34.4 

28.7 

8.1 

2.9 

1.1 

.4 

8 

.0 

5.6 

2.1 

3.0 

61.0 

26.0 

34.1 

27.4 

7.8 

2.8 

1 .0 

.4 

9 

.0 

5.4 

2.0 

2.9 

66.5 

24.8 

33.5 

26.2 

7.5 

2.7 

i. 

.4 

10 

.0 

5.2 

2.0 

2.8 

82.4 

23.8 

34.3 

25.0 

7.2 

2.6 

1 . 

.4 

1 1 

.0 

5. 1 

1.9 

2.7 

68.6 

22.7 

34.9 

23.9 

7.0 

2.5 

.9 

.4 

12 

.1 

4.9 

1.9 

2.6 

63.1 

21.8 

34.3 

22.9 

6.7 

2.4 

.9 

.3 

13 

417.2 

4.7 

1.8 

2.5 

87.9 

20.9 

33.5 

21.9 

6.5 

2.3 

.9 

.3 

14 

346.8 

4.6 

1.7 

2.4 

73.8 

20.0 

115.8 

21.0 

6.3 

2.3 

.8 

.3 

15 

150. 1 

4.4 

1.7 

2.4 

67.2 

19.2 

93.1 

20.1 

6.1 

2.2 

.8 

.3 

16 

79.5 

4.3 

1.9 

2.3 

63.1 

60.4 

7C.7 

19.3 

5.8 

2.1 

.8 

.3 

17 

44.4 

4. 1 

2.5 

2.2 

60.4 

62.7 

59.5 

18.5 

5.6 

2.1 

.8 

.3 

18 

27. 1 

4.0 

3.1 

2.2 

58.3 

44.5 

53.3 

17.7 

5.4 

2.0 

.7 

.3 

19 

18.4 

3.9 

3.5 

2.1 

56.2 

35.3 

50.5 

17.0 

5.3 

1.9 

.7 

.3 

20 

14.1 

3.8 

3.8 

2.0 

54.2 

30.4 

55.2 

16.3 

5.1 

1.9 

.7 

.3 

21 

11.9 

3.6 

4.0 

2.0 

52.0 

27.5 

6 1.0 

15.6 

4.9 

1.8 

.7 

.3 

22 

10.6 

3.5 

4. 1 

1.9 

49.8 

26.4 

56.6 

15.0 

4.7 

1.7 

.7 

.3 

23 

9.9 

3.4 

4. 1 

1 .8 

47.7 

31.8 

53.8 

14.4 

4.6 

1.7 

.6 

.2 

24 

9.4 

3.3 . 

4.2 

1.8 

45.5 

30.7 

51.5 

13.9 

4.4 

1.6 

.6 

.2 

25 

9.0 

3.2 

4.2 

1.7 

43.4 

29.7 

49.4 

13.3 

4.3 

1.6 

.6 

.2 

26 

8.6 

3. 1 

4.1 

1.7 

4 1 .4 

28.9 

47.5 

12.8 

4.1 

1.5 

.6 

.2 

27 

8.4 

3.0 

4. 1 

1.6 

39.4 

36.1 

45.7 

12.3 

4.0 

1.5 

.6 

.2 

28 

8.1 

2.9 

4.0 

1 .6 

37.6 

72.6 

43.7 

11.8 

3.9 

1.4 

.5 

.2 

29 

7.8 

2.8 

3.9 

1.5' 

— 

56.3 

4 1.8 

11.4 

3.7 

1.4 

.5 

.2 

30 

7.6 

2.7 

3.8 

1282.6 


48.7 

39.9 

10.9 

3.6 

1.4 

.5 

.2 

31 

7.3 


3.8 

2168.5 


44.3 


10.5 


1.3 

.5 


TOTAL 

1197. 

136. 

1 91. 

3522. 

3913. 

1064. 

1451. 

651. 

188. 

69. 

26. 

0 

IN/AREA 

.993 

.113 

.075 

2.92 

3.25 

.883 

1.20 

.540 

.156 

.057 

.021 

.008 


WATER YEAR 1962-63 AC-FT 24390. INCHES/AREA 10.22 


SYNTHESIZED STREAMFLOW 
DRAINAGE AREA I 
LLAGAS CREEK NEAR MORGAN HILL 

Record Site 
Latitude 37° 06. 85' 

Longitude 121° 41.40' 

Approximately 0. 3 mile downstream from Chesbro Dam 


Drainage Area 
19. 30 square miles 


Period of Available Record 
October 1951 to September 1963 

Gaging station is operated by the U. S. Geological Survey 
Flow regulated by Chesbro Reservoir since 1955, 
capacity 7,500 acre feet 
Station Index No. 153500 



Morgan Hill Bossana recording gage-index No. 584700 
(a composite record of Morgan Hill near #1, Morgan Hill 
Bossana Ranch, and Morgan Hill 6 WNW) 

Synthesized hourly data was used for the period October 1923 
to November 1944, recorded hourly data was used thereafter. 
Mean annual station precipitation-26. 57 inches 
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PEAK FLOOD FLOWS 


W ater 

Maximum-Water Year-Instantaneous 

DRAINAGE AREA I 

LLAGAS CREEK NEAR MORGAN HILL 

Flow 

Year 

Month 

Day 

Hour 

in cfs 

1923-24 

Jan 

26 

0700 

103 

1924-25 

F eb 

12 

0345 

157 

1925-26 

Feb 

12 

2245 

3160 

1926-27 

Nov 

26 

1700 

880 

1927-28 

F eb 

3 

2130 

559 

1928-29 

Mar 

9 

1815 

491 

1929-30 

Mar 

4 

2030 

2120 

1930-31 

May 

24 

1445 

151 

1931-32 

Dec 

27 

0130 

2340 

1932-33 

Jan 

28 

2345 

617 

1933-34 

Dec 

31 

1730 

853 

1934-35 

Mar 

7 

0515 

2250 

1935-36 

Feb 

11 

1745 

1810 

1936-37 

Mar 

22 

0215 

3440 

1937-38 

Dec 

11 

0315 

4690 

1938-39 

Mar 

9 

0030 

144 

1939-40 

Feb 

27 

2230 

2120 

1940-41 

Feb 

9 

0330 

900 

1941-42 

Jan 

24 

0330 

985 

1942-43 

Jan 

21 

2315 

1470 

1943-44 

Mar 

3 

1900 

165 

1944-45 

Feb 

1 

2100 

6220 

1945-46 

Dec 

21 

2345 

2550 

1946-47 

Nov 

23 

0030 

1060 

1947-48 

Apr 

29 

1530 

185 

1948-49 

Mar 

11 

1415 

1410 

1949-50 

Jan. 

14 

0515 

544 

1950-51 

Dec 

3 

1215 

1820 


LLAGAS CREEK NEAR 

MORGAN 

HILL, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

0AILY 

FLOW 


WATER 

YEAR 1923- 

24 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

GCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

I 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.6 

15.C 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

14.3 

2. 3 

1,2 

.5 

.2 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

5.1 

2.4 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.C 

.8 

.7 

2.5 

1. 1 

.4 

.2 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.8 

2.5 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.8 

2.6 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

.0 

7 

3.8 

.0 

.0 

.0 

.9 

.8 

2.6 

1.0 

.4 

.2 

. 1 

.0 

8 

. 1 

1.7 

.0 

.0 

.9 

.8 

2.6 

1 .0 

.4 

.1 

. 1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.8 

2.6 

1. 

.4 

.1 

. 1 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.8 

2.5 

.9 

.4 

.1 

. 1 

.0 

1 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.8 

2.4 

.9 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.8 

2.4 

.9 

.3 

.1 

. 1 

.0 

13 

.0 

.0 

.3 

.0 

.9 

.8 

2.3 

. 9 

• 3 

. 1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

1.0 

.0 

.9 

.8 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.7 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.7 

2. 1 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

.7 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.7 

1.9 

.7 

.3 

.1 

• 0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.7 

1.9 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.6 

1.8 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.6 

1.8 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.6 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

7.8 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

3.5 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

1 .0 

.7 

12.5 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

39.5 

.7 

6.5 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

8.3 

.6 

1. 1 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.6 

1.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.3 

.0 

.5 

.6 

1.3 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

1.2 

.0 

.6 


1.3 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

.6 


9.3 


.5 


.1 

.0 


TOTAL 

4 . 

3. 

2. 

52. 

24. 

78. 

74. 

25. 

9. 

4 . 

1 . 

0 

IN/AREA 

.008 

.006 

.003 

.101 

.045 

. 151 

.142 

.04 8 

.018 

.007 

.003 

.001 

HATER YEAR 

1923-; 

24 

AC 

-FT 549 


INCHES/AREA 

.53 






LLAGAS 

CREEK NEAR 

MORGAN 

HILL, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1924- 

25 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

CC1 

NGV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.2 

.4 

.5 

9.0 

1C.8 

7.9 

6.1 

1 .9 

.7 

.3 

2 

.0 

.0 

.9 

.5 

.5 

8.7 

9.5 

7.5 

5.8 

1.9 

.7 

.2 

3 

.0 

.0 

.2 

.5 

.5 

8.4 

8.9 

7.2 

5.6 

1.8 

.6 

.2 

4 

.0 

.9 

2.8 

.5 

.5 

8.2 

31.2 

6.9 

5.4 

1.7 

.6 

.2 

5 

.9 

.0 

.9 

.5 

10.0 

7.9 

17.0 

6.6 

5.2 

1 .7 

.6 

.2 

6 

.8 

.0 

.2 

.5 

10.7 

15.4 

14.3 

6.3 

4.9 

1-6 

.6 

.2 

7 

.0 

.0 

.2 

.5 

2.6 

7.8 

13.4 

6.1 

4.8 

1.6 

.6 

.2 

8 

.0 

33.6 

8.5 

.5 

.9 

8.2 

12.8 

5.8 

4.6 

1 .5 

.5 

.2 

9 

.0 

3.6 

.3 

.5 

.9 

7.9 

12.3 

5.6 

4.4 

1.5 

.5 

.2 

10 

.0 

. 1 

.3 

.5 

1 . 

8.0 

21.4 

5.4 

4.2 

1 .4 

.5 

.2 

1 1 

.0 

.2 

.3 

.5 

1 1 .9 

7.9 

27.2 

5.1 

4.1 

1 .4 

.5 

.2 

12 

.0 

.2 

.3 

.5 

57.8 

7.9 

16.8 

13.0 

3.9 

1.3 

.5 

.2 

13 

.0 

.2 

. 3 

.6 

51.8 

7.7 

16.0 

5.2 

3.8 

1 .3 

.5 

.2 

14 

.0 

.2 

.3 

.7 

20.2 

7.5 

15.4 

4.8 

3.6 

1.2 

.5 

.2 

15 

.3 

.3 

.3 

.5 

12.5 

7.3 

15.0 

4.7 

3.5 

1.2 

.4 

.2 

16 

9.2 

.3 

.4 

.5 

8.8 

7.0 

14.5 

4.6 

3.3 

1.2 

.4 

.2 

17 

. 1 

.3 

.3 

.5 

7.1 

6.8 

14.0 

4.4 

3.2 

1. 1 

.4 

.2 

18 

.0 

.3 

.3 

.5 

6.4 

6.5 

13.4 

6.7 

3.1 

1.1 

.4 

.2 

19 

.0 

.3 

.3 

.5 

6.0 

6.3 

13.5 

22. 1 

3.0 

1.0 

.4 

. 1 

20 

.0 

.3 

.3 

.5 

6.2 

6.0 

15.5 

15.3 

2.9 

1 .0 

.4 

. 1 

21 

.0 

.3 

.3 

.5 

14.4 

5.3 

12.2 

9.0 

2.8 

!. 

.4 

. 1 

22 

.0 

.3 

.3 

.5 

20.1 

5.5 

11.8 

7.5 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

23 

.0 

.3 

.3 

.4 

24.9 

5.3 

11.3 

7.7 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

24 

.0 

.2 

.3 

.4 

13.6 

5.1 

1C.9 

7.7 

2.5 

.9 

.3 

. 1 

25 

.0 

.2 

.3 

1 1 .8 

1 1 .4 

4.9 

1C.4 

7.7 

2.4 

.9 

.3 

. 1 

26 

.9 

.2 

. 3 

.7 

10.3 

4.7 

9.9 

7.5 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

27 

.2 

.2 

.3 

.5 

9.7 

8.9 

9.5 

7.3 

2.2 

.8 

.3 

. 1 

28 

.0 

.2 

.3 

.5 

9.3 

4.9 

S.O 

7.1 

2.2 

.8 

.3 

.1 

29 

4.0 

.2 

7.5 

.5 

— 

11.1 

8.6 

6.9 

2.1 

.8 

.3 

. 1 

30 

.0 

.2 

9.2 

.5 


15.7 

8.2 

6.6 

2.0 

.7 

- 3 

.1 

31 

.0 


.4 

.5 


25.4 


6.3 


.7 

.3 


TOTAL 

17. 

43. 

37. 

27. 

330. 

258. 

415. 

2 33. 

109. 

38. 

14. 

5. 

IN/AREA 

.033 

.083 

.072 

.052 

. 636 

. 496 

.799 

.448 

.210 

.072 

.026 

.010 


HATER YEAR 1924-25 


AC-FT 


3020. 


INCHES/AREA 2.94 





LLAGAS CREEK NEAR MORGAN HILL, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

■n 

o 



WATER 

YEAR 1925-26 

DISCHARGE 

IN CU8IC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 

.0 

10.5 

.6 

50.3 

38.7 

5.5 

16.2 

3.0 

.9 

• 3 

.1 

2 

.1 

.0 

3.0 

.6 

539.4 

35.9 

5.2 

15.2 

2.9 

.9 

.3 

.1 

3 

.1 

.0 

.1 

.6 

279.5 

33.3 

4.9 

14.3 

2.7 

.8 

.3 

. 1 

4 

.1 

.0 

. 1 

.6 

199.8 

31.0 

30.2 

13.4 

2.6 

.8 

.3 

.1 

5 

.1 

.0 

.2 

.6 

118.6 

28.8 

595.9 

12.6 

2.5 

.8 

.3 

.1 

6 

.1 

.0 

.2 

.6 

68.2 

26.7 

262.2 

11.8 

2.4 

.7 

.3 

.1 

7 

.1 

.0 

.2 

.6 

45.1 

24.9 

462.3 

11.1 

2.3 

.7 

.2 

.1 

8 

.1 

.0 

.2 

.6 

33.3 

23.2 

321.5 

10.5 

2.2 

.7 

.2 

.1 

9 

.1 

.0 

.2 

.5 

27.8 

21.7 

190.5 

9.9 

2.1 

.7 

.2 

.1 

10 

.1 

.0 

.2 

.S 

30.2 

20.2 

126. 1 

9.3 

2.0 

.6 

.2 

.1 

11 

4.3 

3.4 

.2 

.5 

184.3 

18.9 

92.6 

8.8 

1.9 

.6 

.2 

.1 

12 

1. 

.0 

.2 

.5 

846.3 

17.7 

74.4 

8.3 

1.9 

.6 

.2 

.1 

13 

.1 

.0 

.2 

.5 

838.5 

16.5 

63.7 

7.9 

1.8 

.6 

.2 

.1 

14 

.1 

.0 

.2 

.5 

360.9 

15.5 

56.8 

7.4 

1.7 

.6 

.2 

.1 

15 

.1 

.0 

.2 

.5 

214.9 

14.5 

51.7 

7.0 

1.6 

.5 

.2 

.1 

16 

.1 

.0 

.2 

4.2 

142.7 

13.6 

47.6 

6.7 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

17 

.1 

.0 

19.3 

8.5 

105.1 

12.8 

44.1 

6.3 

1.5 

.5 

.2 

.1 

18 

.1 

.0 

10.5 

.6 

84.5 

12.0 

40.9 

6.0 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

19 

.1 

.0 

1.4 

.6 

135.7 

11.3 

38.0 

5.7 

1 .4 

.5 

.2 

.1 

20 

.1 

.0 

.4 

.6 

97.7 

10.7 

35.3 

5.4 

1.3 

.4 

.2 

. 1 

21 

.1 

.0 

.5 

.7 

80.4 

10.1 

32.8 

5. 1 

1.3 

.4 

.2 

. 1 

22 

.1 

.0 

.5 

.7 

69.8 

9.5 

3C.5 

4.9 

1.2 

.4 

.2 

.1 

23 

.1 

.0 

.6 

.7 

62.6 

9.0 

28.3 

4.6 

1.2 

.4 

.1 

. 1 

24 

.1 

.0 

.6 

.7 

57.0 

8.5 

26.3 

4.4 

1.1 

.4 

.1 

.1 

25 

.1 

.0 

.6 

.7 

52.5 

8.0 

24.5 

4.2 

1.1 

.4 

. 1 

. 1 

26 

.0 

.0 

.6 

.7 

48.5 

7.6 

22.8 

4.0 

1.1 

.4 

. 1 

. I 

27 

.0 

.0 

.6 

.7 

45.0 

7.2 

21.3 

3.8 

1 .0 

.4 

.1 

.0 

28 

.0 

.0 

.6 

18.1 

41.7 

6.8 

19.9 

3.6 

1. 

.3 

.1 

.0 

29 

.0 

1.3 

.6 

177.5 

— 

6.4 

18.6 

3.5 

1. 

.3 

.1 

.0 

30 

.0 

5.4 

.6 

70.2 


6.1 

17.4 

3.3 

.9 

.3 

. 1 

.0 

31 

.0 


.6 

117.7 


5.8 


3.1 


.3 

.1 


TOTAL 

7. 

11. 

54. 

411. 

4860. 

513. 

2792. 

238. 

52. 

17. 

6. 

2. 

IN/AREA 

.014 

.021 

.104 

.792 

9.36 

.988 

5.38 

.459 

. 100 

.032 

.011 

.004 


WATER YEAR 1925-26 AC-FT 17749. INCHES/AREA 17.27 


LLAGAS CREEK NEAR MORGAN HILL, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL ANO WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1926 

-27 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.1 

22.3 

9.5 

13.2 

63.8 

55.3 

8.0 

1.8 

.6 

.2 

.1 

2 

.0 

.1 

33.7 

9.2 

91.5 

57.7 

47.4 

7.6 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

3 

.0 

.1 

24.0 

8.9 

232.4 

60.8 

59.9 

7.2 

1.7 

.6 

.2 

.1 

4 

.0 

.1 

18.9 

8.5 

227.2 

54.4 

42.8 

6.8 

1.6 

.6 

.2 

.1 

5 

.0 

.1 

16.6 

11.8 

110.6 

50. 1 

35.7 

6.4 

1.6 

.6 

.2 

.1 

6 

.0 

.1 

15.2 

19.0 

69.9 

46.7 

31.7 

6.2 

7.5 

.5 

.2 

.1 

7 

.0 

.1 

14.3 

10.1 

49.3 

43.5 

29.1 

8.7 

2.4 

.5 

.2 

.1 

8 

.0 

.1 

13.6 

9.8 

38.5 

40.7 

27.2 

5.6 

1.5 

.5 

.2 

.1 

9 

1.7 

.1 

13.1 

10.9 

32.5 

52.1 

30.2 

5.3 

1.4 

.5 

.2 

.1 

10 

22.8 

. 1 

12.6 

21.6 

29.0 

51.0 

27.6 

5.1 

1 .4 

.5 

.2 

.1 

1 1 

.4 

.1 

12.0 

15.2 

26.6 

44.9 

26.4 

4.8 

1.3 

.5 

.2 

.1 

12 

.1 

.1 

1 1.5 

14.0 

24.8 

41.5 

25.3 

4.6 

1.3 

.4 

.2 

.1 

13 

.1 

. 1 

1 1.1 

13.4 

23.3 

38.8 

24.1 

4.4 

1.2 

.4 

.2 

.1 

14 

.1 

.1 

10.7 

13.0 

150.7 

39.3 

22.9 

4.1 

1.2 

.4 

.1 

.1 

15 

. 1 

.1 

10.2 

12.8 

372.4 

36.3 

21.6 

3.9 

1.1 

.4 

.1 

.1 

16 

.2 

.1 

9.8 

12.6 

305.3 

34.5 

20.4 

3.8 

1.1 

.4 

.1 

.1 

17 

.2 

.1 

9.4 

12.3 

180.1 

32.9 

19.1 

3.6 

1.1 

.4 

.1 

.1 

18 

.2 

5.8 

15.0 

11.9 

230.7 

31.3 

17.9 

3.4 

1.0 

.4 

.1 

.0 

19 

.2 

9.5 

9. 1 

11.6 

148.7 

29.7 

16.8 

3.3 

1. 

.3 

.1 

.0 

20 

.2 

.1 

8.9 

57.0 

110.6 

28.0 

15.7 

3.1 

.9 

.3 

.1 

.0 

21 

.2 

.1 

18.2 

33.6 

90.2 

26.4 

14.7 

3.0 

.9 

.3 

.1 

.0 

22 

.1 

16.9 

13.2 

24.7 

78.5 

24.7 

13.8 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

.0 

23 

.1 

30.8 

11.7 

20.2 

234.8 

23.2 

12.9 

2.7 

.8 

.3 

. 1 

.0 

24 

.1 

321.6 

11.3 

17.7 

193.2 

21.7 

12.2 

2.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

25 

.1 

102.7 

11.2 

16.3 

131.5 

20.2 

11.4 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

.0 

26 

. 1 

374.3 

11.1 

15.9 

100.7 

18.8 

10.8 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

27 

.1 

182.6 

1 1.0 

15.1 

82.9 

17.6 

1C. 1 

2.3 

.7 

.3 

. I 

.0 

28 

.1 

92.4 

10.7 

14.6 

71.7 

16.4 

9.5 

2.2 

.7 

.3 

.1 

.0 

29 

.1 

52.2 

10.5 

14.3 

— 

15.3 

9.0 

2.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

30 

. 1 

32.2 

10.2 

14.0 


14.3 

8.5 

2.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

31 

.1 


9.9 

13.6 


13.4 


1.9 


.2 



TOTAL 

28. 

1223. 

421. 

493. 

3451. 

1090. 

710. 

132. 

42. 

12. 

4. 

2. 

IN/AREA 

.054 

2.36 

.810 

.950 

6.65 

2.10 

1.37 

.255 

.080 

.024 

.009 

.003 


WATER YEAR 1926-27 AC-FT 15063. INCHES/AREA 14.65 


LLAGAS CREEK NEAR MORGAN HILL, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR !927-2e DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECONO 


DAY 

GCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

.0 

. l 

1.7 

8.0 

4.9 

2 

.0 


1.7 

6.8 

16.7 

3 

.0 


1.7 

6.2 

213.5 

4 

.0 


1.6 

5.9 

220.6 

5 

.0 


1.6 

5.7 

107.1 

6 

.0 

. 1 

1.6 

5.5 

62.7 

7 

.0 

.2 

1.5 

5.4 

40.5 

8 

.0 

.2 

1.5 

5.2 

29.3 

9 

.0 

19.9 

14.3 

5.1 

23.4 

10 

.0 

3.5 

2.4 

5.0 

20.2 

11 

.0 

.3 

1.6 

4.9 

18.3 

12 

.0 

3.6 

1.7 

4.7 

17.0 

13 

.0 

18.7 

2.7 

4.6 

16.1 

14 

.0 

.8 

1.9 

7.4 

15.3 

15 

.0 

.9 

1.8 

4.5 

14.5 

16 

.0 

.9 

1.8 

4.4 

13.8 

17 

.0 

1 .0 

1.9 

4.4 

13.2 

18 

.0 

1.1 

1.8 

4.3 

12.6 

19 

.0 

1.1 

1.8 

4.2 

12.0 

20 

.0 

6.3 

1.8 

4.1 

11.5 

21 

.0 

9.2 

1.8 

3.9 

10.9 

22 

.0 

1.4 

1.8 

12.3 

10.4 

23 

.0 

1.5 

1.7 

6.6 

9.9 

24 

.0 

1.6 

1.7 

4.5 

9.5 

25 

.0 

1.7 

25.3 

4.5 

9.1 

26 

4.9 

1.7 

4.6 

4.5 

8.7 

27 

.5 

1.7 

3.2 

4.5 

8.3 

28 

.0 

1.7 

42.2 

7.4 

7.9 

29 

.0 

1.7 

26.6 

6.7 

7.6 

30 

4.9 

1.7 

15.3 

4.8 


31 

10.4 


10.4 

4.9 


TOTAL 

21. 

83. 

183. 

171. 

966. 

IN/AREA 

.041 

.160 

.352 

.329 

1.86 


WATER YEAR 1927-28 AC-FT 5183. 


LLAGAS CREEK 

NEAR 

MORGAN 

HILL, CALIFORNIA 


SYNTHESIZEO 

DAILY 

FLOW 



WATER 

DAY CCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

i 

.0 

.0 

1.4 

4.5 

14.6 

2 

.0 

.0 

13.0 

4.4 

8.0 

3 

.0 

.0 

2G.0 

4.3 

33.8 

4 

.0 

.0 

3.2 

4.3 

37.0 

5 

.0 

.0 

2.8 

4.3 

22.2 

6 

.0 

.0 

2.7 

4.2 

16.5 

7 

.0 

.0 

2.6 

4.1 

13.6 

8 

.0 

.0 

2.6 

4.1 

12.1 

9 

.0 

.0 

2.6 

4.0 

11.2 

10 

.0 

.0 

9.5 

3.9 

10.7 

11 

.0 

.0 

4.5 

3.8 

10.2 

12 

.0 

18.4 

9.3 

3.7 

9.9 

13 

.0 

36.0 

28.3 

3.6 

9.5 

14 

.0 

21.3 

10.8 

3.5 

9.1 

15 

.0 

4.4 

8.0 

5.2 

8.7 

16 

.0 

1.5 

6.7 

11.2 

8.4 

17 

.0 

1.4 

6.1 

3.8 

8.1 

18 

.0 

1.3 

5.7 

14.3 

7.7 

19 

.0 

1.4 

5.5 

10.4 

7.4 

20 

.0 

1.4 

5.4 

7.0 

7.1 

21 

.0 

1.4 

5.3 

6.3 

6.8 

22 

.0 

1.4 

5.1 

6.0 

6.5 

23 

.0 

1.5 

5.0 

5.8 

6.3 

24 

.0 

1.5 

4.9 

5.7 

6.0 

25 

.0 

1.5 

4.9 

5.6 

5.8 

26 

.0 

1.5 

4.8 

5.6 

5.5 

27 

.0 

1.5 

4.8 

5.6 

5.3 

28 

.0 

1.5 

4.7 

5.5 

5.1 

29 

.0 

1.4 

4.7 

5.4 

— 

30 

.0 

1.4 

4.6 

5.3 


31 

.0 


4.6 

6.6 


TOTAL 

0 

102. 

204. 

172. 

313- 

IN/AREA 

,002 

.196 

.394 

.331 

.60; 


MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

7.2 

15.6 

8.1 

2.2 

.8 

.3 

.1 

6.9 

32.1 

7.7 

2.2 

.8 

.3 

.1 

6.7 

67.5 

7.4 

2.1 

.7 

.3 

.1 

6.4 

43.5 

7.1 

2.0 

.7 

.3 

. 1 

6.2 

35.2 

6.7 

1.9 

.7 

.3 

.1 

9.6 

31.0 

6.4 

1.9 

.7 

.2 

.1 

6.0 

28.5 

6.6 

1.8 

.6 

.2 

.1 

5.9 

26.8 

6.3 

1.7 

.6 

.2 

.1 

5.8 

25.4 

5.7 

1.7 

.6 

.2 

.1 

5.6 

24.2 

5.4 

1.6 

.6 

.2 

.1 

5.5 

23.0 

5.2 

1.5 

.6 

.2 

.1 

5.3 

21.8 

5.0 

1.5 

.5 

.2 

.1 

5.1 

20.7 

4.8 

1.4 

.5 

.2 

.1 

4.9 

19.6 

4.6 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

4.7 

18.5 

4.4 

1.3 

.5 

.2 

.1 

4.5 

17.5 

4.2 

1.3 

.5 

.2 

.1 

4.4 

16.6 

4.0 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

4.2 

15.7 

3.9 

1.2 

.4 

.2 

.1 

4.0 

14.9 

3.7 

1.2 

.4 

.2 

.1 

3.9 

14. 1 

3.6 

1.1 

.4 

.2 

.1 

3.7 

13.4 

3.4 

1.1 

.4 

.2 

.1 

5.5 

12.7 

3.3 

1.1 

.4 

. 1 

.1 

21.4 

12.0 

3.2 

1.0 

.4 

.1 

.1 

21.3 

1 1.4 

3.0 

1. 

.4 

.1 

. 1 

10.9 

1C.9 

2.9 

1. 

.4 

.1 

.1 

52.6 

1C.3 

2.8 

.9 

.3 

.1 

.1 

49.3 

9.8 

2.7 

.9 

.3 

.1 

.0 

30.4 

5.4 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

?2.1 

e.9 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

.0 

17.9 

8.5 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

15.7 


2.3 


.3 

. 1 


364 • 

623. 

142. 

42. 

15. 

6. 

2. 

.700 

1.20 

.273 

.080 

.030 

.011 

.004 


INCHES/AREA 5.04 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


YEAR 1928- 

29 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

4.9 

6.6 

4.8 

2.1 

.6 

.2 

.1 

4.7 

6.3 

4.6 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

4.5 

6. 1 

4.5 

1 .4 

.6 

.2 

.1 

4.4 

32.3 

4.3 

1 .4 

.6 

.2 

.1 

4.2 

10 

4.1 

1.3 

.6 

.2 

.1 

4.0 

9.2 

4.0 

1.3 

.5 

.2 

.1 

3.9 

9.3 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

.1 

3.7 

9.5 

3.7 

1.2 

.5 

.2 

.1 

124.7 

11.5 

3.5 

11.3 

.5 

.2 

.1 

92.3 

9.8 

3.4 

1.2 

.5 

.2 

.1 

48.0 

9.8 

3.3 

1.2 

.5 

.2 

.1 

29.4 

9.7 

3.2 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

20.6 

9.5 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

16.2 

9.2 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

.1 

13.9 

8.9 

2.8 

1.0 

.4 

.2 

.1 

12.7 

8.5 

2.7 

3.0 

.4 

.1 

.1 

11.9 

8.2 

2.6 

1.1 

.4 

.1 

.1 

11.4 

7.8 

2.5 

1. 

.4 

.1 

.1 

11.0 

9.6 

2.4 

.9 

.4 

. 1 

. 1 

10.6 

10.1 

2.3 

.9 

.3 

.1 

.1 

10. 1 

7.2 

2.3 

.9 

.3 

.1 

.0 

10.2 

7.0 

2.2 

.9 

.3 

. 1 

.0 

9.5 

fc«7 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

9.2 

6.5 

2.0 

.8 

.3 

. 1 

.0 

8.8 

6.2 

2.0 

.8 

.3 

. 1 

.0 

8.5 

5.9 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

8.2 

5.7 

1.8 

.7 

.3 

. 1 

.0 

7.9 

5.5 

1.8 

.7 

.3 

. 1 

.0 

7.5 

5.2 

1.7 

.7 

.3 

. 1 

.0 

7.2 

5.0 

1 .6 

.7 

.3 

.1 

.0 

6.9 


1 .6 


.2 

.1 


531. 

263. 

90. 

44. 

13. 

5. 

2. 

; i .02 

.506 

. 173 

.085 

.025 

.009 

.004 


WATER YEAR 1928-29 


AC-FT 


3443, 


INCHES/AREA 3.35 





















? 


LLAGAS CREEK NEAR MORGAN HILL, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1929-30 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .0 .8 10.3 29.5 19.2 6.0 1.9 .6 .2 .1 

2 .0 .0 .0 .8 9.9 27.0 18.0 5.7 1.8 .6 .2 .1 

3 .0 .0 .0 .8 9.5 49.3 16.9 17.9 1.8 .6 .2 .1 

4 .0 .0 .0 29.6 9.1 521.5 15.8 6.8 1.7 .6 .2 .1 

5 .0 .0 .0 25.3 8.7 663.7 14.9 S.7 1.6 .6 .2 .1 

6 .0 .0 .0 35.6 8.3 285.9 14.0 5.6 1.6 .5 .2 .1 

7 .0 .0 .0 139.C 7.9 172.8 13.1 5.4 1.5 .5 .2 .1 

8 .0 .0 .0 48.1 7.6 115.5 12.3 S.3 1.4 .5 .2 .1 

9 .0 .0 .0 45.5 7.3 85.4 11.6 5.0 1.4 .5 .2 .1 

10 .0 .0 9.7 21.3 7.0 68.7 11.0 4.8 1.3 .5 .2 .1 

11 .0 .0 10.1 15.5 6.7 58.9 10.3 

12 .0 .0 8.5 45.9 6.4 52.4 9.8 

13 .0 .0 3.2 30.4 6.1 47.8 25.2 

14 .0 .0 .2 25.2 5.9 80.5 14.9 

15 .0 .0 .3 17.3 5.6 70.5 11.4 

16 .0 .0 9.5 52.3 5.4 60.3 11.5 

17 .0 .0 .5 34.8 5.2 54.9 11.5 

18 .0 .0 .5 25.6 5.0 50.8 11.2 

19 .0 .0 .6 20.3 12.3 47.4 1C.9 

20 .0 .0 .7 17.7 6.7 44.3 1C.5 

21 .0 .0 .7 16.3 6.2 41.4 1C.0 3.0 .9 .3 .1 .0 

22 .0 .0 .8 15.4 98.5 38.7 9.5 2.8 .9 .3 .1 -0 

23 .0 .0 .8 14.7 56.3 36.1 9.1 2.7 .8 .3 .1 .0 

24 .0 .0 .8 14.1 51.0 33.6 g.6 2.6 .8 .3 .1 .0 

25 .0 .0 .8 13.6 78.0 31.3 8.1 2.5 .8 .3 .1 .0 

26 .0 .0 .8 13.0 61.5 29.1 7.7 

27 .0 .0 .8 12.6 42.6 27.1 7.3 

28 .0 .0 .8 12.2 34.0 25.3 7.0 

29 .0 .0 .8 11.7 - 23.6 6.6 

30 .0 .0 .8 11.2 22.0 6.3 

31 .0 .8 10.8 20.6 

TOTAL 0 . 53. 777. 579. 2916. 354. 133. 35. 13. 5. 2. 

IN/AREA .001 .001 .102 1.50 1.11 5.62 .682 .255 .067 .024 .009 .003 

HATER YEAR 1929-30 AC-FT 9635. INCHES/AREA 9.37 


LLAGAS CREEK NEAR MORGAN HILL, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER OISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW HATER YEAR 1930-31 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

* -0 .0 .1 60.1 6.7 8.4 3.2 1.8 3.5 1.3 .5 .2 

2 .0 .0 .1 3.8 6.3 8.1 3.0 1.7 3.4 1.2 .5 .2 

3 .0 .0 .1 1.1 6.2 7.8 2.9 1.7 3.3 1.2 .4 .2 

4 .0 .0 .1 1.1 10.6 7.5 2.8 1.7 3.2 1.2 .4 .2 

5 .0 .0 .1 31.6 6.4 7.2 2.7 1.6 3.1 1.1 .4 .2 

6 .0 .0 .1 15.3 6.4 

7 .0 .0 .1 14.0 6.4 

8 .0 .0 .1 9.8 6.3 

9 .0 .0 .1 6.1 6.1 

10 .0 .0 .1 5.2 8.6 

11 .0 .0 .1 4.7 6.2 

12 .0 .6 .1 4.5 6.2 

13 .0 3.2 .1 14.7 7.5 

14 .0 .0 .1 15.1 39.2 

15 .0 .0 .1 7.5 21.7 

16 .0 .0 .1 6.7 15.5 

17 .0 3.3 .0 6.2 12.6 

18 .0 .0 .0 6.0 14.0 

19 .0 .0 .0 5.8 12.1 

20 .0 .1 .0 5.7 11.2 

21 .0 .1 .0 5.5 10.8 

22 .0 .1 .0 16.2 10.5 

23 .0 .1 .0 12.3 10.2 

24 .0 .1 .0 7.7 9.9 

25 .0 .1 .0 7.4 9.6 

26 .0 .} .0 7.2 9.3 

27 .0 1.9 .0 7.0 9.0 

28 .0 .1 .0 6.9 8.7 

29 .0 .1 .0 6.7 - 

30 .0 .1 .0 6.6 

31 .0 6.8 6.5 

T 0T AL 008. 315. 294. 177. 78. 131. 68. 25. 9. 4. 

IN/AREA .001 .019 .016 .607 .566 .340 .150 .252 .131 .049 .018 .007 


6.9 2.6 1.6 3.0 1.1 .4 .2 

6.6 2.5 1.5 2.9 1.0 .4 .1 

6.3 2.4 1.4 2.8 1.0 .4 .1 

6.1 2.4 1.4 2.7 1. .4 .1 

5.8 2.3 1.4 2.6 .9 .4 .1 

11.3 2.2 1.3 2.5 .9 .3 .1 

7.1 2.1 1.3 2.4 .9 .3 .1 

5.6 2.0 1.2 2.3 .9 .3 .1 

5.5 2.0 1.2 2.3 .8 .3 .1 

5.3 1.9 1.1 2.8 .8 .3 .1 

5.2 1.0 1.1 2.1 .8 .3 .1 

5.1 1.8 1.1 2.0 .8 .3 ,1 

8.3 1.7 1.0 2.0 .7 .3 .1 

4.8 1.7 1.0 1.9 .7 .3 .1 

4.7 1.6 1. 1.8 .7 .3 .1 

4.6 1.6 .9 1.8 .7 .3 .1 

4.5 1.5 .9 1.7 .6 .2 .1 

4.3 1.5 .9 1.7 .6 .2 .1 

4.2 1.4 64.2 1.6 .6 .2 .1 

4.0 1.4 10.5 1.6 .6 .2 .1 

3.9 15.5 6.1 1.5 .6 .2 .1 

3.8 4.3 4.8 1.5 .5 .2 .1 

3.7 1.7 4.2 1.4 .5 .2 .1 

3.5 1.7 3.9 1.4 .5 .2 .1 

3.4 1.8 3.8 1.3 .5 .2 .1 

3.3 3.7 .5 .2 


2.4 .8 .3 .1 .0 

2.3 .7 .3 .1 .0 

2.2 .7 .3 .1 .0 

2.1 .7 .3 .1 .0 

2.0 .7 .2 .1 .0 

2.0 .2 .1 


4.6 1.3 .5 .2 .1 

4.4 1.2 .4 .2 .1 

4.2 1.2 .4 .2 .1 

4.0 1.2 .4 .2 .1 

3.8 1.1 .4 .1 .1 

3.7 1.1 .4 .1 .1 

3.5 1.0 .4 .1 .1 

3.4 1.0 .4 .1 .1 

3.2 1. .3 .1 .0 

3.1 .9 .3 .1 .0 


WATER YEAR 1930-31 


AC-FT 2218. 


INCHES/AREA 2.16 


LLAGAS CREEK NEAR 

MORGAN 

HILL, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1931- 

32 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 

.0 

.4 

100.5 

92.9 

20.8 

3.5 

1. 

.3 

. I 

.0 

.0 

2 

.1 

.0 

.4 

105.2 

63.3 

19.3 

3.3 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

3 

. 1 

.0 

.4 

72.0 

48.7 

17.9 

3. 1 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

4 

.1 

.0 

.4 

58.4 

41.2 

16.7 

3.0 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

5 

. 1 

.0 

.4 

50.8 

62.9 

15.6 

2.8 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

6 

.1 

.0 

.4 

46.0 

83.5 

14.5 

2.7 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

7 

.1 

.0 

.4 

42.7 

86.1 

13.5 

2.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

8 

. 1 

.0 

.4 

40.0 

446.4 

12.7 

2.5 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

9 

.1 

.0 

.4 

37.8 

414.9 

11.8 

2.3 

. 7 

.2 

.1 

.0 

.0 

10 

.1 

.0 

.4 

35.8 

212.1 

11.1 

2.2 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

11 

. 1 

.0 

7.7 

33.9 

144.4 

10.4 

2. 1 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

12 

.1 

.0 

1.1 

65.5 

108.5 

9.7 

2.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

1.2 

19.5 

61.9 

88.4 

10.0 

2.0 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

14 

.0 

9.2 

8.9 

77.9 

76.2 

11.8 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

4.7 

.8 

444.0 

67.9 

8.6 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

. ! 

.9 

162.7 

61.8 

8.2 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

17 

.0 

. 1 

1.0 

104.3 

56.8 

7.8 

1.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

. 1 

1.1 

74.3 

52.5 

7.4 

1.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

. 1 

1.1 

58. 1 

48.6 

7.0 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

• 1 

1.2 

48.9 

45. 1 

6.6 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

. 1 

8.3 

43. 1 

41.8 

6.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.2 

8.0 

39. 1 

38.7 

5.9 

1.3 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.2 

127.4 

35.9 

35.8 

5.6 

1.3 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.2 

155.7 

33.2 

33.1 

5.3 

1.2 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.2 

120.0 

30.9 

30.6 

5.0 

1.2 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

13.9 

262.4 

28.8 

28.2 

4.7 

1.2 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

3.4 

999.8 

26.9 

26.1 

4.5 

1.1 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.3 

842.6 

25.2 

24.2 

4.2 

1. 1 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.3 

293.5 

23.6 

22.4 

4.0 

1.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.3 

164.8 

26.6 


3.8 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


148.0 

61 .4 


3.6 


.3 


.0 

.0 


TOTAL 

1. 

35. 

3178. 

2095. 

2583. 

294. 

57. 

18. 

6. 

2. 

0 


IN/AREA 

.003 

.067 

6.12 

4.04 

4.98 

.567 

.111 

.035 

.012 

.005 

.002 

.001 

WATER YEAR 

1931- 

32 

AC 

-FT 16379. 

INCHES/AREA 

15.93 






LLAGAS CREEK NEAR 

MORGAN 

HILL, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED 

OAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1932- 

33 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MflR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.6 

39.4 

7.9 

5.8 

2.0 

.7 

.3 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.6 

29.4 

7.6 

5.7 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.6 

24. 1 

7.2 

5.6 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.6 

21.0 

6.9 

5.4 

1 .8 

.7 

.3 

. 1 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.6 

19. 1 

6.6 

5.3 

1 .8 

.6 

.2 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.6 

17.8 

6.3 

5. 1 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.6 

16.7 

6.1 

4.9 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.5 

15.8 

5.8 

4.7 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.5 

15.0 

5.6 

4.5 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.5 

14.3 

5.3 

4.3 

1.9 

.5 

.2 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.5 

13.6 

5.1 

4.2 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.5 

25.5 

14.6 

4.0 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.5 

14.6 

6.0 

3.9 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.5 

14.1 

5.3 

3.7 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.5 

13.8 

8.8 

3.6 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

16 

.0 

.0 

. 1 

.5 

13.4 

5.8 

3.4 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

.0 

17 

.0 

.0 

.7 

.5 

13.0 

5.9 

7.4 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

27.2 

12.6 

5.9 

3.4 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

19 

.0 

.0 

4.7 

33.8 

12.2 

5.8 

3. 1 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

20 

.0 

.0 

7.5 

12.2 

11.7 

5.7 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

21 

.0 

.0 

4.4 

4.8 

11.3 

5.6 

2.9 

1 .0 

.4 

.2 

.1 

.0 

22 

.0 

.0 

10.3 

140.3 

10.8 

5.4 

2.8 

1 .0 

.4 

.1 

.1 

.0 

23 

.0 

.0 

10.3 

74.4 

10.4 

6.8 

2.7 

1. 

.4 

. 1 

.1 

.0 

24 

.0 

.0 

.3 

45.6 

9.9 

5.2 

2.6 

.9 

.3 

.1 

. 1 

.0 

25 

.0 

.0 

.4 

53.7 

9.5 

5.0 

2.5 

.9 

.3 

.1 

. 1 

.0 

26 

.0 

.0 

.4 

49. 1 

9. 1 

4.9 

2.4 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.5 

61.0 

8.7 

5.6 

2.3 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.6 

.5 

170.4 

8.3 

18.2 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

29 

.0 

.3 

.5 

224.8 

— 

5.9 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.5 

97.0 


5.9 

2. 1 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.5 

58.7 


5.9 


.8 


.1 

.0 


TOTAL 


0 

42. 

1082. 

435. 

209. 

116. 

41. 

14. 

6. 

2. 

0 

IN/AREA 

.000 

.002 

.080 

2.08 

.838 

.402 

.223 

.078 

.02 7 

.01 1 

.004 

.002 


WATER YEAR 1932-33 


AC-FT 3856. 


INCHES/AREA 3.75 
















LLAGAS 

CREEK NEAR 

MORGAN 

HILL, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1933- 

34 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.1 

. 1 

328.1 

7.1 

48.4 

6.5 

2.0 

.9 

.4 

.1 

.1 

2 

.0 

. 1 

. 1 

160.5 

6.8 

39.2 

6.2 

1.9 

.8 

.3 

.1 

. 1 

3 

.0 

.2 

12.0 

92.1 

6.5 

33.9 

5.9 

1.8 

.8 

.3 

.1 

.0 

4 

.0 

.2 

.2 

S8.0 

6.2 

30.5 

5.6 

1.8 

2.7 

.3 

. 1 

.0 

5 

.0 

.2 

.1 

40.6 

5.9 

28.1 

5.4 

1.7 

4.8 

.3 

. 1 

.0 

6 

.0 

.2 

.1 

31.6 

5.7 

26.2 

5.2 

1.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

7 

.0 

.2 

.2 

26.6 

7.0 

24.5 

4.9 

1.6 

.8 

.3 

. 1 

.0 

8 

.0 

.2 

.2 

23.8 

10.1 

23.1 

4.7 

1.5 

.7 

.3 

.1 

.0 

9 

.0 

.2 

.2 

21.9 

5.5 

21.7 

4.5 

1.5 

.7 

.3 

.1 

.0 

10 

.0 

.2 

.2 

20.5 

5.5 

20.5 

4.3 

1.4 

.7 

.3 

. I 

.0 

1 1 

.0 

.2 

7.9 

19.3 

5.4 

19.3 

4.1 

1 .4 

.7 

.3 

. ! 

.0 

12 

.0 

.2 

95.9 

18.4 

5.3 

18.2 

4.0 

1.3 

.7 

.3 

.1 

.0 

13 

.0 

.2 

105.4 

17.5 

5.2 

17.2 

3.8 

1.3 

.6 

.2 

. 1 

.0 

14 

.0 

.2 

49. 1 

16.6 

5.1 

16.2 

3.7 

1.2 

.6 

.2 

. 1 

.0 

15 

.0 

.2 

27.8 

15.8 

16.8 

15.4 

3.5 

1 .2 

.6 

.2 

. 1 

.0 

16 

.0 

.2 

17.0 

15.1 

8.8 

14.5 

3.4 

1.1 

.6 

.2 

. 1 

.0 

17 

.0 

.2 

11.6 

14.4 

7.8 

13.8 

3.2 

1.1 

.6 

.2 

. 1 

.0 

18 

.0 

.2 

9.2 

13.7 

15.7 

13.0 

3.1 

1.1 

.5 

.2 

. 1 

.0 

19 

.0 

.2 

8. 1 

13.0 

40.4 

12.3 

3.0 

1.0 

.5 

.2 

.1 

.0 

20 

.0 

.2 

7.5 

12.4 

21.1 

11.7 

2.9 

1. 

.5 

.2 

.1 

.0 

21 

.0 

.2 

7.2 

11.8 

16.5 

11.1 

2.7 

1. 

.5 

.2 

.1 

.0 

22 

.0 

.2 

7.0 

11.3 

64.2 

10.6 

6.6 

.9 

.5 

.2 

.1 

.0 

23 

.0 

.2 

6.9 

10.8 

113.7 

10.0 

3.0 

.9 

.5 

.2 

. 1 

.7 

24 

.0 

.2 

6.7 

10.3 

257.2 

9.5 

2.5 

.9 

.4 

.2 

.1 

2.0 

25 

.0 

.2 

6.5 

9.8 

155.0 

9.1 

2.5 

14.6 

.4 

.2 

. I 

.0 

26 

.0 

.1 

6.4 

9.3 

195.7 

8.6 

2.4 

1.7 

.4 

.2 

. 1 

.0 

27 

.0 

. 1 

6.2 

8.9 

98.2 

8.2 

2.3 

1. 

.4 

.2 

. 1 

.0 

28 

.0 

.1 

6.1 

8.5 

65.4 

7.8 

2.2 

1. 

.4 

.2 

.1 

.0 

29 

1.5 

.1 

34.8 

8.1 

— 

7.5 

2. 1 

1. 

.4 

. 1 

.1 

.0 

30 

21.7 

.1 

62.1 

7.7 


7.1 

2.0 

.9 

.4 

.1 

.1 

.0 

31 

4.7 


360.3 

7.4 


6.8 


.9 


. 1 

. 1 


TOTAL 

26 . 

5. 

863. 

1064. 

1164. 

544. 

116. 

53. 

24. 

7. 

3. 

4. 

IN/AREA 

.054 

.010 

1.66 

2.05 

2.24 

1.05 

.224 

.102 

.04 6 

.014 

.005 

.007 


WATER YEAR 1933-34 AC-FT 7672. INCHES/AREA 7.46 


LLAGAS 

CREEK NEAR 

MORGAN 

HILL, 

CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1934 

-35 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

1.2 

.7 

12.2 

26.8 

105.0 

34.1 

27.0 

3.4 

.8 

.3 

.1 

2 

.0 

.0 

.7 

8.8 

25.1 

54.8 

31.6 

24.9 

3.2 

.8 

.3 

.1 

3 

.0 

.0 

.7 

17.7 

23.6 

37.8 

89.0 

23.0 

3.1 

.8 

.2 

. 1 

4 

.0 

.0 

.7 

116.0 

22.1 

29.3 

72.6 

21.2 

2.9 

.7 

.2 

.1 

5 

.0 

.0 

.7 

73.4 

20.8 

39.2 

56.3 

19.6 

2.8 

.7 

.2 

.1 

6 

.0 

.0 

.7 

40.0 

19.5 

36.5 

106.0 

18.2 

2.6 

.7 

.2 

. 1 

7 

2. 1 

.0 

.6 

55.4 

18.3 

862.4 

107.6 

16.8 

2.5 

.7 

.2 

. 1 

8 

.0 

.0 

.6 

95.2 

17.2 

210.5 

101.0 

15.6 

2.4 

.6 

.2 

. 1 

9 

.0 

.0 

.6 

111.6 

16.2 

127.5 

145.5 

14.5 

2.2 

.6 

.2 

.1 

10 

.0 

.0 

.6 

85.4 

15.3 

85.8 

102.9 

13.5 

2.1 

.6 

.2 

. 1 

1 1 

.0 

.0 

.6 

59.1 

14.4 

63.9 

84.5 

12.5 

2.0 

.6 

.2 

.1 

12 

.0 

.0 

12.0 

42.9 

13.6 

51.8 

73.4 

1 1.7 

1 .9 

.5 

.3 

. 1 

13 

.0 

.0 

8.3 

44.5 

12.8 

44.7 

73.0 

10.9 

1.8 

.5 

.2 

. 1 

14 

.0 

.5 

8.3 

71.3 

16.8 

4C.0 

194.2 

10.2 

1 .8 

.5 

.2 

.1 

15 

.0 

.1 

.8 

73. 1 

12.2 

36.6 

197.4 

9.5 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

16 

.0 

.0 

.9 

63.4 

1 1 .8 

33.8 

137.9 

8.9 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

17 

.0 

11.9 

.9 

65.7 

1 1 .4 

31.5 

108.1 

8.3 

1.5 

.5 

.2 

.1 

18 

.0 

15.4 

1. 

88.5 

11.0 

33.3 

9C.4 

7.8 

1.5 

.4 

.2 

. 1 

19 

.0 

16.6 

1. 

89.3 

10.6 

29.5 

78.8 

7.3 

1 .4 

.4 

.1 

.1 

20 

.0 

.2 

1.0 

68.2 

10.1 

28. 1 

7C.4 

6.9 

1.3 

.4 

. 1 

. I 

21 

.0 

.3 

1.0 

58.3 

9.7 

58.0 

63.7 

6.4 

1.3 

.4 

. 1 

. 1 

22 

1. 

2.9 

1.0 

52.2 

22.0 

273.5 

56.1 

6.1 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

23 

.0 

.5 

1.0 

48.0 

19.6 

248.0 

53. 1 

5.7 

1.2 

.4 

.1 

.0 

24 

.0 

.5 

1 .0 

44.6 

15.0 

135.3 

48.7 

5.4 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

25 

.0 

.6 

1.0 

41.8 

13.3 

92.3 

44.6 

5.1 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

26 

.0 

.6 

21.1 

39.2 

12.4 

69.5 

4C.8 

4.8 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

27 

.0 

.7 

16.9 

36.8 

11.7 

56.8 

37.4 

4.5 

1. 

.3 

. 1 

.0 

28 

.0 

.7 

10.2 

34.6 

12.1 

49. 1 

34.3 

4.2 

.9 

.3 

. 1 

.0 

29 

.0 

.7 

47.3 

32.4 

— 

43.9 

34.7 

4.0 

.9 

.3 

. 1 

.0 

30 

.0 

.7 

38.8 

30.4 


40.0 

29. 3 

3.8 

.9 

.3 

. 1 

.0 

31 

.0 


19.2 

28.5 


36.9 


3.6 


.3 

. 1 


TOTAL 

4. 

54. 

200. 

1729. 

446. 

3085. 

2400. 

342. 

54. 

15. 

5. 

2. 

IN/AREA 

.007 

.105 

.385 

3.33 

.858 

5.94 

4.62 

.658 

. 105 

.030 

.010 

.004 


WATER YEAR 1934-35 


AC-FT 16505 


INCHES/AREA 16.06 


LLAGAS CREEK NEAR MORGAN Hill, CAIIFGRNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1935-36 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 

GCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.3 

.0 

.0 

.3 

37.6 

46.8 

14.5 

7.6 

2.9 

1.2 

.4 

.2 

2 

.0 

.0 

.0 

4.2 

8.8 

148.2 

87.9 

7.2 

3.1 

1.1 

.4 

.1 

3 

.0 

.0 

.0 

1.7 

6.6 

123.9 

75.6 

6.8 

3.1 

1 . 1 

.4 

.1 

4 

.0 

.0 

.0 

.4 

5.9 

89.6 

57.3 

6.5 

3.1 

1.1 

.4 

.1 

5 

.0 

.0 

.0 

.4 

5.5 

71.7 

42.7 

6.1 

3.1 

1.0 

.4 

.1 

6 

.0 

.0 

.0 

.5 

5.3 

61.0 

35.6 

5.8 

3.0 

1. 

.4 

.1 

7 

.0 

.0 

.0 

.5 

5.1 

54.1 

31.7 

5.6 

2.9 

.9 

.3 

.1 

6 

.0 

.0 

.0 

5.9 

5.0 

49. 1 

29.2 

5.3 

2.8 

.9 

.3 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

23.8 

4.9 

45.1 

27.3 

5.0 

2.7 

.9 

.3 

.1 

10 

.6 

.0 

.0 

28.5 

6.4 

41.7 

25.8 

4.8 

2.6 

.9 

.3 

.1 

11 

5.2 

.0 

8.4 

15.0 

702.6 

38.7 

24.4 

4.6 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

12 

.0 

.0 

6.8 

8.1 

315.9 

35.9 

23.0 

4.4 

2.4 

.8 

.3 

.1 

13 

.0 

.0 

.0 

5.7 

258.5 

33.4 

21.7 

4.2 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

14 

.0 

.0 

. 1 

4.2 

147.1 

31 .0 

20.4 

4.0 

2.2 

.8 

.3 

.1 

15 

3.8 

.0 

. 1 

3.7 

96.4 

28.8 

19. 1 

3.8 

2.1 

.7 

.3 

.1 

16 

1.7 

.0 

.1 

6.7 

68.0 

26.8 

18.0 

3.6 

2.0 

.7 

.3 

. 1 

17 

.0 

.0 

.1 

3.9 

98.7 

25.0 

16.9 

3.5 

2.0 

.7 

.2 

.1 

18 

.0 

.0 

. 1 

3.9 

207.5 

23.3 

15.9 

3.3 

1.9 

.7 

.2 

. 1 

19 

.0 

.0 

.1 

4.0 

135.2 

21.7 

14.9 

3.2 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

20 

.0 

.0 

. 1 

3.9 

86.2 

20.3 

14.0 

3.0 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

21 

.0 

.0 

. 1 

3.9 

188.9 

19.0 

13.2 

2.9 

1.7 

.6 

.2 

.1 

22 

.0 

.0 

.1 

3.9 

186.3 

17.8 

12.5 

2.8 

1.6 

.6 

.2 

.1 

23 

.0 

.0 

.1 

3.9 

133.8 

16.6 

11.7 

2.7 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

24 

.0 

.0 

. 1 

3.e 

93.2 

28.1 

11.1 

2.6 

1.5 

.5 

.2 

,1 

25 

.0 

.0 

. 1 

3.7 

104.5 

16.2 

10.5 

2.5 

1.5 

.5 

.2 

.1 

26 

.0 

.0 

.1 

3.6 

76.5 

15.6 

9.9 

2.4 

1.4 

.5 

.2 

.1 

27 

.1 

.0 

.1 

3.5 

63.8 

14.9 

9.4 

2.3 

1.4 

.5 

.2 

.1 

28 

.0 

.0 

17.9 

3.4 

56.0 

14.2 

8.9 

14.2 

1.3 

.5 

.2 

.1 

29 

.0 

.0 

2.5 

3.3 

50.7 

16.9 

8.4 

2.3 

1.3 

.5 

.2 

.1 

30 

.0 

.0 

.2 

3.2 


20.1 

e.o 

11.6 

1.2 

.4 

.2 

.1 

31 

.0 


.2 

3.1 


14.8 


8.7 


.4 

.2 


TOTAL 

12. 

0 

37. 

165. 

3161. 

1210. 

723. 

153. 

64. 

23. 

8. 

3. 

IN/AREA 

.024 

.001 

.072 

.318 

6.09 

2.33 

1.39 

.295 

. 124 

.044 

.016 

.006 


WATER YEAR 1935-36 AC-FT 11012. INCHES/AREA 10.71 


LLAGAS CREEK 

NEAR 

MORGAN 

HILL, CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1936- 

37 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY GCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

.0 

.0 

1.8 

46.8 

49.1 

91.2 

14.8 

2.3 

.6 

.2 

. 1 

2 

. 1 

.0 

.0 

1.7 

40.7 

45.8 

82.5 

14.2 

2.2 

.6 

.2 

.1 

3 

.1 

.0 

.0 

1.7 

25.5 

42.9 

75.4 

13.4 

2.1 

.6 

.2 

. 1 

4 

.1 

.0 

.0 

6.2 

71.8 

40.3 

69.0 

12.7 

2.0 

.5 

.2 

. 1 

5 

. 1 

.0 

.0 

5.2 

10 1.7 

37.8 

63. 1 

12.0 

1.9 

.5 

.2 

.1 

6 

.1 

.0 

.0 

2.2 

72.4 

35.5 

61.4 

11.2 

1.8 

.5 

.2 

.1 

7 

.1 

.0 

.0 

2.3 

49.2 

33.2 

55.7 

10.5 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

8 

.0 

.0 

.0 

2.4 

38.7 

31.1 

51.3 

9.8 

1.7 

.5 

.2 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

2.4 

33.0 

29. 1 

49.7 

9. 1 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

10 

.0 

.0 

.0 

2.4 

29.6 

27.2 

45.4 

8.5 

1 .5 

.4 

.1 

.1 

11 

.0 

.0 

.0 

2.5 

27.5 

30.2 

42.1 

8.0 

1 .4 

.4 

.1 

.1 

12 

.0 

.0 

.0 

13.6 

64.4 

232.8 

36.9 

7.4 

1.4 

.4 

. 1 

. 1 

13 

.0 

.0 

.0 

2.9 

449.8 

177.6 

35.8 

7.0 

1.3 

.4 

.1 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

3.0 

553.9 

110.1 

32.9 

6.5 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

15 

.0 

.0 

10.2 

3.6 

222.0 

109.3 

3C.2 

6.1 

1.2 

,4 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

. 1 

3.4 

136.5 

119.5 

27.7 

5.8 

1 .2 

.3 

.1 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

3.4 

92.6 

122.5 

25.4 

5.4 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

3.5 

69.5 

105.6 

23.2 

5. 1 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

4.8 

56.6 

81.7 

2 1.3 

4.8 

1.0 

.3 

.1 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

3.7 

49.0 

68.4 

19.5 

4.5 

1. 

.3 

.1 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

3.7 

43.9 

6 38.5 

17.9 

4.3 

.9 

.3 

.1 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

3.8 

40.2 

1360.7 

16.5 

4.0 

.9 

.3 

.1 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

3.8 

52.9 

731.8 

15.2 

3.8 

.9 

.3 

. 1 

.0 

24 

.0 

.0 

3.6 

3.8 

114.4 

417.6 

14.0 

3.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

25 

.0 

.0 

19.0 

3.8 

78.1 

264.8 

13.0 

3.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

26 

.0 

.0 

7.9 

3.8 

71 .0 

188.8 

12.0 

3.2 

.8 

.2 

.1 

.0 

27 

.0 

.0 

.2 

4.1 

59.3 

173.2 

30.0 

3.1 

.7 

.2 

. 1 

.0 

28 

.0 

.0 

.3 

20.6 

53.2 

138.0 

19.1 

2.9 

.7 

.2 

. 1 

.0 

29 

.0 

.0 

4.1 

52.1 

— 

1 18.4 

15.7 

2.7 

.7 

.2 

. 1 

.0 

30 

.4 

.0 

28.4 

105.3 


104.5 

15.3 

2.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

31 

.9 


5.0 

45.4 


93.9 


2.5 


.2 

.1 


TOTAL 

3. 

0 

79. 

323. 

2744. 

5760. 

1110. 

213. 

39. 

12. 

4. 

1 . 

IN/AREA 

007 

.001 

.153 

.622 

5.29 

11.1 

2. 14 

.410 

.074 

.022 

.008 

.003 


WATER YEAR 1936-37 


AC-FT 20372. 


INCHES/AREA 19.82 













LLAGAS CREEK NEAR MORGAN HILL, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOGO CONTROL ANO WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

l DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1937- 

-38 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.2 

.0 

. 1 

7.6 

140.2 

328.6 

38.8 

3.7 

.7 

.2 

.1 

.0 

2 

9.9 

.0 

. 1 

6.2 

229.4 

335.5 

35.0 

3.5 

.6 

.2 

. 1 

.0 

3 

. 1 

.0 

. 1 

4.1 

361.6 

221.8 

31.6 

3.3 

.6 

.2 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

. 1 

4.0 

895.4 

159.7 

28.8 

3.1 

.6 

.2 

. 1 

.0 

5 

.0 

.0 

.1 

4.C 

256.0 

125.4 

36.3 

2.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

6 

.0 

.0 

. 1 

3.9 

158.5 

104.5 

25.1 

2.8 

.5 

.2 

. 1 

.0 

7 

.0 

.0 

.1 

3.8 

110.1 

104.9 

23.1 

2.6 

.5 

.2 

. 1 

.0 

8 

.0 

.0 

. 1 

3.7 

91.6 

92.1 

21.2 

2.4 

.5 

.1 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

39.5 

3.6 

273.4 

81.9 

19.4 

2.3 

.5 

. 1 

.0 

.0 

10 

.0 

2.9 

256.8 

3.6 

578.5 

81.3 

17.8 

2.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

1 1 

.0 

10.4 

1461.1 

3.5 

613. 1 

128.2 

16.2 

2.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

181.6 

3.4 

512.7 

309.8 

17. 1 

1.9 

.4 

. 1 

.0 

.0 

13 

.0 

.1 

93.1 

3.3 

744.5 

228.9 

17.0 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

14 

4.8 

.1 

49.5 

3.2 

716.4 

166.8 

12.8 

1.7 

.4 

. 1 

.0 

.2 

15 

.2 

.1 

27.7 

4.5 

352.7 

132.1 

11.8 

1.6 

.4 

.1 

.0 

36.7 

16 

.0 

. 1 

16.9 

3.1 

242.9 

156.5 

1C.9 

1.5 

.3 

.1 

.0 

1.4 

17 

.0 

.1 

11.5 

3.1 

184.2 

148.0 

10. 1 

1 .4 

.3 

.1 

.0 

.2 

18 

.0 

.1 

8.8 

3.1 

180.4 

117.9 

9.3 

1 .4 

.3 

.1 

.0 

.3 

19 

.0 

. 1 

7.4 

14.6 

142.5 

101.3 

e.5 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.3 

20 

.0 

. 1 

6.6 

5.9 

122.1 

101.2 

7.9 

1 .2 

.3 

. 1 

.0 

.4 

21 

.0 

.1 

6. 1 

5.0 

107.6 

87.3 

7.3 

1 .2 

.3 

.1 

.0 

.4 

22 

.0 

. 1 

5.8 

4.7 

96.3 

78.6 

6.7 

1 . 1 

.3 

. 1 

.0 

.4 

23 

.0 

. 1 

5.6 

4.5 

86.9 

71.3 

6.2 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.4 

24 

.0 

. 1 

5.4 

4.4 

78.8 

114.4 

5.8 

1. 

.2 

. 1 

.0 

.4 

25 

.0 

. 1 

5.2 

4.3 

71.6 

91.4 

5.4 

.9 

.2 

.1 

.0 

.4 

26 

.0 

. 1 

5.0 

4.2 

65.2 

76.6 

5.0 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.4 

27 

.0 

. 1 

4.9 

4.2 

59.5 

66.5 

A.6 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.4 

28 

.0 

. 1 

4.7 

64.3 

104.9 

58.9 

5.4 

.8 

.2 

.1 

.0 

.3 

29 

.0 

.1 

4.6 

137.9 

— 

52.8 

5. 1 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.3 

30 

.0 

.1 

4.4 

144.5 


47.5 

4.4 

.7 

.2 

.1 

.0 

.3 

31 

.0 


4.3 

115. 1 


42.9 


.7 


.1 

.0 


TOTAL 

16. 

15. 

2217. 

585. 

7577. 

40 15. 

455. 

55. 

11. 

4. 

1. 

43. 

IN/AREA 

.031 

.029 

4.27 

1.13 

14.6 

7.73 

.876 

. 105 

.022 

.007 

.002 

.084 


WATER YEAR 1937-38 AC-FT 29689. INCHES/AREA 28.88 


LLAGAS CREEK NEAR 

MORGAN 

HILL, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1938- 

39 

DISCHARGE I 

N CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NQV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.3 

1.6 

.2 

.7 

2.0 

4.5 

5.7 

2.1 

.7 

.3 

. 1 

.0 

2 

.3 

.2 

.2 

.7 

2.3 

4.3 

14.8 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

3 

.3 

.2 

10.8 

.7 

36.3 

4.1 

5.5 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

4 

.3 

.3 

.3 

6.5 

24.1 

4.0 

5.4 

1.9 

.7 

.3 

. 1 

.0 

5 

.3 

.3 

.3 

30.7 

12.3 

3.8 

5.3 

1 .8 

.7 

.3 

.1 

.0 

6 

.3 

.3 

.3 

2.4 

8.8 

3.7 

5.2 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

7 

.3 

.3 

.3 

1.9 

30.6 

3.6 

5.0 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

8 

.3 

.3 

.3 

1.8 

21.6 

38.2 

4.9 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

9 

.2 

.3 

.3 

1.8 

13.8 

70.2 

4.7 
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34. 

100. 
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377. 

124. 

41. 

15. 

6. 

2. 

5. 

IN/AREA 

.054 

.037 

.065 

. 193 

.543 

.726 

.239 

.079 

.028 

.011 

.004 

.009 


WATER YEAR 1938-39 


AC-FT 2047 


INCHES/AREA 


1.99 


LLAGAS CREEK NEAR MORGAN HILL, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLCCU CONTROL ANO WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1939-40 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


qaY GCT NOV DEC JAN FEb 

1 .0 .0 .0 16.9 146.7 

2 .0 .0 .0 5.8 90.9 

3 .0 .0 .0 5.C 88.3 

4 .0 .0 .0 2.8 58.1 

5 5.0 .0 .0 .6 46.1 

6 1. .0 .0 13.9 39.5 

7 .0 .0 .0 16. C 35.6 

8 .0 .0 .0 83.3 33.0 

9 .0 .0 .0 37.7 31.0 

10 *0 .0 6.5 46.0 29.3 

|1 .0 .0 14.3 75.3 27.8 

12 .0 .0 .1 35.1 26.3 

13 .0 .0 .1 22.2 25.2 

14 .0 .0 .1 15.9 100.1 

15 -0 .0 .1 12.7 61.7 

16 .0 .0 .1 11.0 89.6 

17 .0 .0 .1 10.0 94.3 

18 .0 .0 .1 9.4 62.5 

19 .0 .0 .1 9.0 47.7 

20 -0 .0 .2 8.7 39.5 

21 .0 .0 .2 8.3 34.7 

22 .0 .0 .2 8.0 32.2 

23 .0 .0 .2 7.7 32.1 

24 1.1 1.6 .2 7.5 28.6 

25 .0 2.0 .2 74.2 54.0 

26 .0 .0 .2 129.7 577.5 

27 .0 .0 .2 58.6 1016.6 

28 .0 .0 .2 36.1 798.9 

29 .0 .0 .2 24.9 378.9 

30 .0 .0 .2 26.0 

31 .0 .2 134.1 

TOTAL 8. 4. 24. 952. 4127. 

IN/AREA .014 .007 .046 1.83 7.95 

WATER YEAR 1939-40 AC-FT 19014. 


MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

305.3 218.4 8.5 1.6 .5 .2 .1 

203.5 141.0 8.0 1.5 .5 .2 .1 

154.5 IOC.4 7.6 1.5 .4 .2' .1 

126.4 76.4 8.0 1.4 .4 .1 .1 

108.8 65.9 6.7 1.3 .4 .1 .1 

96.7 57.9 6.3 1.3 .4 ,1 .1 

87.5 52.2 5.9 1.2 .4 .1 .0 

80.0 47.7 5.6 1.2 .4 .1 .0 

73.5 43.9 5.3 1.1 .4 .1 .0 

67.7 4C.6 5.0 1.1 .3 .1 .0 

62.5 37.5 4.7 1.0 .3 .1 .0 

57.7 34.7 4.4 1. .3 .1 .0 

53.1 32.0 4.2 1. .3 .1 .0 

48.9 29.5 4.0 .9 .3 .1 .0 

44.9 27.2 3.7 .9 .3 .1 .0 

41.4 25.1 3.5 .8 .3 .1 .0 

38.2 23.2 3.4 .8 .3 .1 .0 

35.3 21.4 3.2 .8 .3 .1 .0 

32.5 19.8 3.0 .7 .2 .1 .0 

29.9 18.4 2.9 .7 .2 .1 .0 

27.5 17.0 2.7 .7 .2 .1 .0 

25.3 15.8 2.6 .7 .2 .1 .0 

23.4 14.7 2.5 .6 .2 .1 .0 

21.6 13.8 2.3 .6 .2 .1 .0 

24.6 13.1 2.2 .6 .2 .1 .0 

38.9 11.9 2.1 .6 .2 .1 .0 

30.2 11.1 2.0 .5 .2 .1 .0 

26.4 10.4 1.9 .5 .2 .1 .0 

211.7 9.7 1.8 .5 .2 .1 .0 

435.3 9.1 1.8 .5 .2 .1 .0 

415.5 1.7 .? .1 

3079. 1242. 127. 28. 9. 3. 1. 

5.93 2.39 .245 .054 .017 .006 .002 

INCHES/AREA 18.50 


LLAGAS CREEK NEAR MURGAN HILL, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1940-41 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY CCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .0 18.2 40.4 134.2 196.2 14.1 1.9 .5 .2 .1 

2 .0 .0 .0 16.1 38.0 165.3 147.9 1 is - 0 1.8 .5 .1 -1 

3 .0 .0 .0 14.8 35.8 255.5 116.4 12.0 1.7 .4 .1 .1 

4 .0 .0 .0 13.9 33.7 173.9 105.2 11.1 1.6 .4 .1 .0 

5 .0 .0 .0 33.6 49.9 137.3 87.5 10.3 1.5 .4 .1 .0 

6 .0 .0 .0 24.9 77.5 115.2 76.8 9.5 1.5 .4 .1 .0 

7 .0 .0 .0 19.1 52.7 100.4 68.7 8.9 1.4 .4 .1 .0 

8 .0 .0 .0 17.9 215.2 99.5 62.1 8.2 1.3 .4 .1 .0 

9 .0 .0 .0 17.1 498.4 80.8 165.6 7.6 1.3 .3 .1 .0 

10 .0 .0 .0 16.5 259.3 73.4 143.0 7.1 1.2 .3 .1 .0 

11 .0 .0 .0 15.9 218.1 66.8 106.5 6.6 1.1 .3 .1 .0 

12 .0 .0 .0 15.3 144.9 78.4 86.3 9.5 1.1 .3 .1 .0 

13 .0 .0 .0 17.1 110.3 74.9 73.4 6.0 1.0 .3 .1 .0 

14 .0 .0 .0 30.5 92.9 64.9 64.5 5.6 1. .3 .1 .0 

15 .0 .0 .8 21.1 81.2 57.8 57.7 5.2 1. .3 .1 .0 

16 .0 .0 6.7 19.4 75.9 52.2 52.1 4.9 .9 .3 .1 .0 

17 .0 .0 26.6 18.7 127.0 47.3 47.4 4.6 .9 .3 .1 -0 

18 .0 .0 3.4 47.7 92.5 43.1 43.4 4.3 .8 .2 .1 .0 

19 .0 .0 .2 105.1 79.1 39.3 39.8 4.0 .8 .2 .1 .0 

20 .0 .0 5.1 71.7 88.5 35.8 36.4 3.8 .8 .2 .1 .0 

21 .0 .0 29.1 113.0 83.2 32.6 33.4 3.6 .7 .2 .1 .0 

22 .0 .0 19.2 149.6 73.5 29.8 3C.5 3.4 .7 .2 .1 .0 

23 .0 .0 182.4 136.1 81.9 27.2 27.9 3.2 .7 .2 .1 .0 

24 2.9 .0 98.8 88.2 135.7 24.8 25.6 3.0 .6 .2 .1 .0 

25 .0 .0 45.6 73.7 97.7 22.7 23.4 2.8 .o .2 .1 .0 

26 .0 .0 199.8 67.4 110.4 20.8 21.4 2.6 .6 .2 .1 .0 

27 .0 .0 141.2 57.6 90.0 19.1 19.6 2.5 .6 .2 .1 .0 

28 .0 .0 73.7 52.3 123.0 53.7 18.0 2.4 .5 .2 .1 .0 

29 .0 .0 44.} 48.5 - 158.5 16.6 2.2 .5 .2 .1 -0 

30 .0 .0 29.4 45.5 214.7 15.3 2.1 .5 .2 .1 .0 

31 .0 22.1 42.8 181.9 2.0 .2 .1 

TOTAL 3. . 928. 1429. 3207. 2672. 2008. 186. 31. 9. 3. 1. 

IN/AREA .006 .001 1.79 2.75 6.18 5.15 3.87 .358 .059 .017 .006 .002 


WATER YEAR 1940-41 


AC-FT 20746 


INCHES/AREA 20.18 
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HILL, 
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HILL, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 
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WfiTFR 
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DAILY 

FLOW 


t WATER 
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1. 
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11.45 






WATER YEAR 

1943-44 

AC 

-FT 3135. 

INCHES/AREA 

3.05 
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DISTRITT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 


WATER 

YEAR 1942 

— 43 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1944- 

45 

DISCHARGE 

IN 

CUBIC 

FEET PER SECOND 

OAY 

gct 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 


SEPT 

DAY CCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEH 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 


JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. l 

.0 

.3 

1.0 

21.1 

28.0 

34.7 

17.6 

3.7 

1.1 

.4 



1 

.0 

.1 

6.6 

6.8 

3597.6 

13.1 

4C.6 

7.5 

2.9 


1. 

.3 

. 1 

2 
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.4 

.3 
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31.6 

16.4 

3.5 

1.1 

.4 
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2 

.0 
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1.4 

5.6 
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12.4 

38. 1 

7.2 

2.8 


.9 

.3 
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3 
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.3 

.3 
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31.5 

29.3 

15.5 
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1 .1 

.4 


.1 

3 

.0 
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5.0 
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12.2 

35.7 
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.3 

. i 

4 

. 1 

.0 

.3 

1.1 

16.1 

28.1 

27.3 

14.7 

3.2 

1.0 

.4 


.1 

4 

.0 

.2 

1.4 

4.6 

363.0 

11.2 

33.6 

6.5 

2.6 


.9 

.3 

. i 

5 

.0 

.0 

.9 

1.1 

15.3 

26.0 

27.5 

14.0 

3.1 

1. 

.3 


.1 

5 

.0 

.2 

1.4 

4.5 

211 .5 

10.6 

31.5 

6.2 

2.5 


.8 

.3 

. I 

6 

.0 

.0 

6.0 

1 . 1 

14.7 

24.7 

25.0 

13.3 

3.0 

.9 

.3 


.1 

6 

.0 

3. 1 

1.5 

4 .4 
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12.0 

29.5 

5.9 

2.4 


.8 

.3 

. 1 

7 

.0 

.0 

.3 

1.1 

27.8 

25.6 

23.9 

12.6 

2.9 

.9 

.3 


.1 

7 

.0 

.3 

1.5 

4.2 

82.3 

9.8 

27.6 

5.6 

2.3 


.8 

.3 

. 1 

8 

.0 

.0 

.4 

1.1 

20.3 
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23.0 

11 .9 

2.7 

.9 

.3 


.1 

8 

.0 

.4 

1.5 

4.2 

60. 1 

9.4 

36.0 

5.3 

2.2 


.8 

.3 

. i 

9 

.0 

.0 

.4 

1.0 

18.0 

146.9 

22.2 

11.3 

2.6 

.9 

.3 


.1 

9 

.0 
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1.5 

4.1 

48.2 

8.9 

25.9 

5.1 

2.1 


.7 

.3 

. l 

10 

.0 

.0 

.4 

1.0 

16.9 

92.1 

21.2 

10.7 

2.5 

.8 

.3 


.1 

10 

.0 

3.4 

1.4 

4.0 

41.4 

8.5 

24.7 
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.7 

.3 
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1 1 

.0 

.0 

.4 

1.0 

16.2 

64.3 

20.2 

10.1 

2.4 

.8 

.3 


.1 

1 1 

.0 

5.8 

1.4 

3.9 

37.2 

8.1 

23.5 

4.6 

2.0 


.7 

.2 

. ] 

12 

.0 

.0 

.4 

1. 

15.6 

49.7 

19.1 

9.6 

2.3 

.8 

.3 


.1 

12 

.0 

1.1 

1.4 

3.8 

34.2 

7.7 

22.3 

9.2 

1.9 


.7 

.2 

. 1 

13 

.0 

.0 

.4 

1. 

15.0 

41.7 

18.0 

9.1 

2.2 

.7 

.3 


.1 

13 

.0 

1.5 

1.4 

3.7 

31.9 

7.4 

21.1 

15. 1 

1.8 


.6 

.2 

, 1 

14 

.0 

.0 

.4 

.9 

14.5 

37.2 

17.0 

8.7 

2.1 

.7 

.3 


. 1 

14 

.0 

1. 

1.3 

3.6 

30.0 

9.4 

19.8 

4.8 

1.8 


.6 

.2 

. 1 

15 

.0 

.0 

.4 

.9 

13.9 

34.2 

15.9 

8.2 

2.1 

.7 

.3 


. 1 

15 

.0 

1.1 

1.3 

3.5 

28.4 

21.7 

18.6 

5.0 

1.7 


.6 

.2 

. 1 

16 

.0 

7.5 

.4 

.9 

13.4 

60.8 

15.0 

7.8 

2.0 

.7 

.2 


.1 

16 

.0 

1.1 

1.3 

3.4 

26.9 

43.2 

17.5 

5.0 

1 .6 


.6 

.2 

. 1 

17 

.0 

9.7 

.4 

.9 

12.8 
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14.1 

7.4 

1.9 

.6 

.2 


. 1 

17 

.0 

1.2 

1.3 

3.3 

25.5 

42.9 

16.5 

5.0 

1.6 


.6 

.2 

. l 

18 

.0 

3.9 

.4 

.8 

12.3 

100.5 

12.3 

7.1 

1 .8 

.6 

.2 


.1 

18 

.0 

1.2 

1.2 

3.2 

24.1 

28.4 

15.5 

5.0 

1.5 


.5 

.2 

. 1 

19 

.0 

.2 

.4 

4.9 

11.8 

74.2 

12.5 

6.7 

1.8 

.6 

.2 


. 1 

19 

.0 

1.2 

1.2 

3. 1 

22.9 

22.7 

14.6 

4.9 

1.5 


.5 

.2 

. l 

20 

.0 

. 1 

.4 

53.1 

13.8 

59.9 

11.8 

6.4 

1.7 

.6 

.2 


.1 

20 

.0 

1.2 

1.2 

3.0 

21.6 

19.7 

13.8 

4.8 

1.4 


.5 

.2 

.1 

21 

.0 

.2 

.3 
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14.2 

51.6 

11.1 

6. 1 

1.6 

.6 

.2 


.1 

21 

.0 

1.2 

1.2 

2.9 

20.5 

18.1 

13.0 

4.7 

1 .4 
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.2 

. l 

22 

.0 

.2 

6.7 

393.8 

15.6 
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5.8 

1.6 

.5 

.2 


. 1 

22 

.0 

1.2 

8.5 

2.8 

19. 3 

144.2 

12. 3 

4.5 

1.3 


.5 

.2 

. 1 

23 

.0 

.2 

7.8 

140.8 

25.5 

42.5 

9.9 

5.5 

1 .5 

.5 

.2 


.1 

23 

.0 

1.2 

2.3 

2.7 

18.3 

121.0 

1 1.6 

4.3 

1.3 


.5 

.2 

. l 

24 

.0 

.2 

3.0 

75.3 

27.5 

39.3 

9.4 

5.3 

1.5 

.5 

.2 


. 1 

24 

.0 

1.2 

1.4 

2.6 

17.3 

71.6 

11.0 

4.1 

1.2 


.4 

.2 
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25 

.0 

.2 

.6 

58.9 
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36.6 

8.9 

5.0 

1.4 

.5 
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.1 

25 

.0 

1.2 

1.5 

2.6 

16.3 

123.2 

10.4 

3.9 
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.2 
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26 

.0 

.2 

.6 

35.6 

62.8 

34.2 

8.6 

4.8 

1.4 

.5 
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.1 

26 

.0 

1.2 

1.5 

2.5 

15.4 
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9.8 

3.8 

1.1 


.4 

.2 
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27 

1. 
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1.1 
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31.9 

68.8 

4.6 

1.3 

.5 
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27 

.0 

1.2 

12.1 

2.4 

14.6 

88.5 

9.3 

3.6 

1.1 


.4 
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. 1 

28 

1.7 
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5.8 
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32.4 

43.0 

3C.0 
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1.3 

.4 
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.1 

28 
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46.8 
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13.8 
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3.5 

1.1 


.4 

. 1 
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.0 
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273. 
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22. 

8. 


3. 

TOTAL 

28. 

57. 

157. 

125. 

8548. 

1235. 

609. 

166. 

53. 


19. 

7. 

3. 

IN/AREA 

.007 

.050 

.081 

2.90 

1.13 

3.73 

1.20 

.526 

. 125 

.042 

.015 


.006 
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43 

AC 
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INCHES/AREA 
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WATER YEAR 

1944-45 

AC 

-FT 21794. 

INCHES/AREA 
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WATER 
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WATER 
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FEET PER SECOND 
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NOV 
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JAN 

FEB 

MAR 
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JUN 

JUL 

AUG 
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10.3 

7.9 
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2.3 
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4.3 

14.4 

3.3 

1.1 

.4 

.2 

.1 

22 

.0 

2.9 

861.8 

19.8 

10.5 

4.2 

13.6 

3.2 

1.1 

.4 

.1 

.1 

23 

.0 

2.9 

519.0 

18.5 

10.1 

4.1 

12.9 

3.1 

1.0 

.4 

.1 

.1 

24 

.0 

10.9 

693.7 

17.3 

9.8 

3.9 

12.2 

2.9 

1.0 

.4 

.1 

. 1 

25 

.0 

5.4 

534.2 

16.1 

9.4 

3.8 

11.5 
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11.0 


121.5 


2.4 


.3 

. 1 


TOTAL 
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121 . 
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357. 

721. 
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IN/AREA 

.224 

.232 

9.74 

2.08 

.687 

1.39 

1.42 

.288 

.083 

.030 

.01 1 

.004 


WATER YEAR 1945-46 AC-FT 16647. INCHES/AREA 16.19 


LLAGAS CREEK NEAR MCRGAN HILL, CAL IFCRNIA SANTA CLARA COUNTY FLOCO CCNTROL ANO WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WAFER YEAR 1946-47 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN F EH MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 9.7 11.7 14.5 36.7 25.9 5.4 1.6 .6 .2 .1 

2 .0 .0 9.1 11.4 11.9 65.6 22.6 5.2 1.5 .5 .2 .1 

3 .0 .0 8.8 11.0 10.6 176.6 20.9 5.0 1.5 .5 .2 .1 

4 .0 .0 8.5 10.7 9.8 82.2 19.9 4.7 1.4 .5 .2 .1 

5 .0 .0 17.2 10.4 9.3 54.0 19.2 4.5 1.4 .5 .2 .1 

6 .0 .0 41.3 10.0 8.9 39.8 18.5 4.3 1.3 .5 .2 .1 

7 .0 .0 21.6 9.7 8.6 32.3 17.8 4.2 2.0 .5 .2 .1 

8 .0 .0 16.8 9.3 8.2 28.1 17.1 4.0 1.4 .4 .2 .1 

9 .0 .0 14.4 9.0 94.4 25.5 16.3 3.8 1.2 .4 .2 .1 

10 .0 .0 13.1 8.6 75.2 31.7 15.5 3.7 1.2 .4 .2 .1 

11 .0 .0 12.4 8.3 44.2 26.5 14.8 3.5 1.1 .4 .2 .1 

12 .0 .0 11.9 8.0 335.4 25.0 14.0 3.4 1.1 .4 .1 .1 

13 .0 4.4 11.5 7.7 174.2 23.8 13.3 3.2 1.0 .4 .1 .1 

14 .0 .1 11.2 7.5 100.2 22.7 12.6 3.1 1.0 .4 .1 .1 

15 .0 .0 10.8 7.2 64.6 21.7 11.9 3.0 1. .4 .1 .1 

16 .0 .0 10.5 6.9 46.6 20.6 11.3 2.9 .9 .3 .1 .1 

17 .0 .0 10. 1 6.7 37.3 19.6 1C.7 2.8 .9 .3 .1 .0 

18 .0 .0 9.8 6.4 32.2 18.6 10.2 2.6 .9 .3 .1 .0 

19 .0 168.7 9.5 6.1 29.2 17.6 9.7 2.5 .8 .3 .1 .0 

20 .0 63.4 9.2 5.9 27.1 16.7 9.2 2.4 .8 .3 .1 .0 

21 .0 26.7 8.8 5.7 25.5 15.8 8.7 2.4 .8 .3 .1 .0 

22 .0 154.3 8.5 5.4 24.2 15.0 8.3 2.3 .8 .3 .1 .0 

23 .0 391.4 8.2 5.2 22.9 14.1 7.9 2.2 .7 .3 .1 .0 

24 .0 130.9 18.0 5.0 21.8 13.4 7.5 2.1 .7 .3 .1 .0 

25 .0 69.6 15.9 4.8 20.6 12.7 7.2 2.0 .7 .3 .1 .0 

26 .0 39.1 11.8 4.6 19.6 12.0 6.8 1.9 .7 .3 .1 .0 

27 .0 24.0 19.8 4.4 18.6 14.1 6.5 6.1 .6 .2 .1 .0 

28 .0 16.5 14.4 157.7 17.6 50.5 6.2 1.8 .6 .2 .1 .0 

29 .0 12.7 13.2 50.0 - 26.6 5.9 1.3 .6 .2 .1 .0 

30 .0 10.7 12.5 29.6 51.0 5.7 1.7 .6 .2 .1 .0 

31 .0 12.1 19.5 32.0 1.6 .2 .1 

TOTAL 0 1113. 411. 464. 1313. 1023. 382. 100. 31. 11. 4. 2. 

IN/AREA .002 2.14 .791 .895 2.53 1.97 .736 .193 .059 .022 .008 .003 


WATER YEAR 1946-47 


AC-FT 


9612 


INCHES/AREA 


9. 35 
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CLARA 
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HATER 
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FLOW 


WATER YEAR 1947- 

46 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 
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MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

3.2 

.2 

.3 

.2 

.2 

5.3 

47.1 

6.6 

2.0 

.7 

.2 

2 

.0 

.4 

.2 

.3 

.2 

.2 

23.6 

36.3 

6.4 

1.9 

.7 

.2 

3 

.0 

.3 

.2 

.3 

.2 

.2 
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30.8 

6.1 

1 .8 

.6 

.2 

4 

.0 

.3 

.2 

. 3 
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.2 

6 C .8 
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5.9 

1 .3 

.6 

.2 
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.3 

.2 
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25.6 

5.6 
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.6 

.2 
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. 1 

.4 

.2 

4.7 

24.5 

24.1 
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1 .6 

.6 

' .2 

7 
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. 1 

.3 

.2 

.2 

18.4 

22.8 
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.6 

.2 

8 

.8 
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. 1 

.3 

.2 

.2 

44.3 

21.5 

4.9 

1.5 

.5 

.2 

9 

2.0 

.3 

. I 

.3 

.3 

.2 

51.9 

20.4 

4.7 

1.5 

.5 

.2 

10 

18.9 

.3 

. 1 

.3 

.3 

.2 

35.6 

19.2 

4.5 

1 .4 

.5 

.2 

1 1 


.3 

. 1 

.3 

.3 

.3 

27.6 

18.2 

4.3 

1 .4 

.5 

.2 

12 


.3 

. 1 

.3 

.3 

.6 

24.6 

17.2 

4.2 

1.3 

.5 

.2 

13 


.3 

. 1 

.3 

.3 

14.9 

22 .C 

16.3 

4.0 

1.3 

.5 

.2 

14 

. l 

.3 

.! 

.3 

.3 

.8 

21.9 

15.4 

3.8 

1.2 

.4 

.2 

15 


5.5 

. 1 

.3 

.3 

.4 

2 1.1 

14.6 

3.7 

1 .2 

.4 

.2 

16 

16.8 

.4 

. 1 

.3 

.3 

3.4 

2G.4 

13.8 

3.5 

1.2 

.4 

.2 

17 

.4 

.3 

4.9 

.3 

.3 

. 7 

19.7 

13.1 

3.4 

1.1 

.4 

.2 

18 

.2 

.3 

. 1 

.3 

.3 

.7 

18.9 

12.4 

3.3 

1.1 

.4 

. 1 

19 

.2 

.2 

.1 

.3 

.3 

1 .5 

18.2 

11.8 

3.1 

1.0 

.4 

. 1 

20 

.3 

.2 

16.5 

.3 

.3 

.8 

17.4 

11.2 

3.0 

1 .0 

.4 

* 1 

21 

.3 

.2 

.6 

.3 

.2 

.9 

16.7 

10.7 

2.9 

1 . 

.4 

.1 

22 

.3 

.2 

.2 

.2 

.2 

.9 

16.0 

10 . 1 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

23 

.3 

.2 

.2 

.2 

.2 

35.4 

15.3 

9.7 

2.7 

.9 

.3 

.1 

24 

.3 

.2 

.3 

.2 

.2 

90.8 

14.6 

9.2 

2.6 

.9 

.3 

.1 

25 

.3 

.2 

.3 

.2 

.2 

29.7 

14.0 

8.8 

2.5 

.9 

.3 

. 1 

26 

.3 

.2 

.3 

.2 

.2 

17.0 

12.3 

8.3 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

27 

.2 

.2 

.3 

.2 

.2 

10.9 

12.6 

8.0 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

28 

2.0 

.2 

.3 

.2 

6.2 

7.9 

27.2 

7.6 

2.2 

.8 

.3 

.1 

29 

7.4 

.2 

.3 

.2 

.2 

6.5 

75.7 

7.7 

2.1 

.7 

.3 

.1 

30 

.3 

.2 

.3 

.2 


5.8 

75.3 

15.0 

2.1 

.7 

.3 

.1 

31 

.3 


.3 

.2 


5.5 


6.8 


.7 

.3 


TOTAL 

60. 

16. 

27. 

9. 

23. 

243. 

811. 

521. 

1 16. 

38. 

13. 

5. 

IN/AREA .115 

.031 

.053 

.017 

.045 

.463 

1.56 

1 .00 

.223 

.073 

.026 

.009 

WATER 

YEAR 1947- 

48 

AC-FT 

3727. 


INCHES/AREA 

3.63 






LLAGAS CREEK NEAR 

MORGAN 

HILL, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CCNTROL ANO 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZEO 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1948- 

49 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECONO 

DAY 

OCT 

NGV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 

.0 

.0 

5.5 

3.7 

9.4 

45. 1 

5.2 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

2 

.1 

.0 

.0 

5.1 

3;9 

212.5 

4 1.4 

4.9 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

3 

.1 

.7 

6.7 

4.9 

9.5 

359.2 

37.9 

4.6 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

4 

. 1 

.0 

.0 

4.8 

7.1 

202.6 

34.8 

4.4 

1 . 

.3 

.1 

.0 

5 

.1 

.0 

1 . 1 

4.7 

6.4 

112.6 

32.0 

4.1 

1 . 

.3 

. 1 

.0 

6 

.1 

.0 

.2 

4.6 

27.7 

72.6 

29.4 

3.9 

.9 

. 3 

. 1 

.0 

7 

. 1 

.0 

.0 

4.5 

105.3 

52.3 

27. 1 

3.7 

.9 

.3 

. 1 

.0 

8 

. 1 

.0 

.0 

4.4 

40.4 

4 1.8 

24.9 

3.5 

.8 

.3 

. 1 

.0 

9 

.1 

.0 

.0 

4.3 

24.4 

51.5 

23.0 

3.3 

.8 

.3 

. 1 

.0 

10 

. 1 

.0 

.0 

4.2 

16.4 

362.5 

21.3 

3. 1 

.8 

.3 

. 1 

.0 

11 

2.4 

.0 

.0 

4.1 

26.6 

723.1 

19.7 

3.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

12 

.1 

.0 

.0 

4.0 

15.1 

478.8 

18.2 

2.8 

.7 

.2 

. 1 

.0 

13 

.1 

.0 

4.6 

3.9 

12.9 

277.4 

16.9 

2.7 

.7 

.2 

.1 

.0 

14 

. 1 

.0 

.4 

3.8 

1 1 .8 

183.6 

15.7 

2.6 

.7 

.2 

. 1 

.0 

15 

.1 

.0 

. 1 

3.6 

11.2 

135.8 

14.6 

2.4 

.6 

.2 

. 1 

.0 

16 

. 1 

.0 

10.2 

3.5 

10.8 

147.5 

13.6 

2.3 

.6 

.2 

.1 

.0 

17 

. 1 

.0 

12 . 1 

3.4 

10.4 

113.5 

12.7 

2.2 

*6 

.2 

.1 

.0 

18 

.1 

.0 

.3 

3.3 

10 . 1 

97.1 

1 1.8 

2 . 1 

.6 

.2 

.1 

.0 

19 

. 1 

.0 

.3 

15.5 

9.8 

173.4 

1 1.0 

2.0 

.5 

.2 

. 1 

.0 

20 

. 1 

.0 

.4 

3.9 

9.5 

139.4 

1C.3 

1.9 

.5 

.2 

. 1 

.0 

21 

.1 

.0 

.4 

4.8 

9.2 

111.2 

9.6 

1.8 

.5 

.2 

. 1 

.0 

22 

.1 

.0 

.4 

6.5 

8.9 

1 14.8 

9.0 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

.0 

23 

. 1 

.0 

.5 

3.8 

8.5 

106.9 

8.5 

1.7 

.5 

.2 

. 1 

.0 

24 

.0 

.0 

.5 

4.0 

16.6 

91.9 

7.9 

1 .6 

.5 

.2 

. 1 

.0 

25 

.0 

.0 

7.4 

4. 1 

8.9 

82.5 

7.4 

1.5 

.4 

.2 

. 1 

.0 

26 

.0 

.0 

102.6 

4.1 

11.1 

75.1 

7.0 

1.5 

.4 

.2 

. 1 

.0 

27 

.0 

.0 

49.4 

4. 1 

10 

68.8 

6.6 

1 .4 

.4 

.1 

.1 

.0 

28 

.0 

.0 

21.1 

4. 1 

9.5 

63.2 

6.2 

1.3 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

29 

.0 

.0 

12.6 

4.0 

— 

58. 1 

5.8 

1.3 

.4 

. 1 

.1 

.0 

30 

.0 

.0 

8.4 

3.9 


53.4 

5.5 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

.0 

31 

.0 


6.4 

3.8 


49.1 


1 .2 


. 1 

.0 


TOTAL 

4. 

1 . 

246 

143. 

456. 

4821. 

535. 

81. 

20 . 

7. 

2 . 

0 

IN/AREA 

.008 

.003 

.474 .276 

.878 

9.29 

1.03 

.156 

.039 

.013 

.005 

.002 


WATER YEAR 1948-49 


AC-FT 12511 


INCHES/AREA 12.17 















LLAGAS CREEK NEAR MORGAN HILL. CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL ANO HATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1949-50 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .4 .7 7.4 9.7 3.9 24.4 2.2 .8 .3 .1 

2 .0 .0 .4 1.4 7.3 9.2 3.8 5.4 2.1 .8 .3 .1 

3 .0 .0 .4 .7 7.1 8.8 3.6 5.2 2.1 .7 .3 .1 


4 

.0 

.0 

.4 

.7 

97.3 

8.4 

3.5 

5.4 

2.0 

.7 

.3 

5 

.0 

.0 

.4 

.7 

80.1 

8.0 

3.4 

5.5 

1.9 

.7 

.3 

6 

.0 

.0 

.4 

.7 

141.0 

7.7 

4.5 

5.5 

1.8 

.7 

.3 

7 

.0 

6.9 

8.1 

.7 

67.9 

7.3 

15.7 

5.4 

1.8 

.7 

.2 

8 

.0 

.1 

2.1 

17.0 

43.8 

7.0 

42.3 

5.3 

1.7 

.6 

.2 

9 

.0 

37.8 

.4 

.9 

31.6 

6.7 

17.4 

5.2 

1.7 

.6 

.2 

10 

.0 

3.8 

.4 

22.8 

25.7 

6.4 

12.9 

5.0 

1.6 

.6 

.2 

11 

.0 

.3 

.4 

15.7 

22.8 

6.1 

10.8 

4.8 

1.6 

.6 

.2 

12 

.0 

.3 

.4 

6.4 

21.2 

5.9 

9.8 

4.7 

1.5 

.6 

.2 

13 

.0 

.4 

.4 

4.3 

20. 1 

5.6 

9.2 

4.5 

1.4 

.5 

.2 

14 

.0 

.4 

.7 

213.1 

19.3 

5.4 

8.8 

4.3 

1.4 

.5 

.2 

15 

.0 

.5 

2.4 

69.4 

18.5 

5.2 

8.5 

4.1 

1 .4 

.5 

.2 

16 

.0 

.5 

.4 

37.6 

17.8 

5.0 

e .2 

4.0 

1.3 

.5 

.2 

17 

.0 

.5 

2.0 

26.5 

17.0 

4.8 

7.8 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

18 

.0 

.5 

9.7 

15. 1 

16.3 

4.6 

7.5 

3.7 

1.2 

.5 

.2 

19 

.0 

.5 

1.3 

11.0 

15.6 

4.4 

7.2 

3.5 

1.2 

.4 

.2 

20 

.0 

.5 

.6 

8.9 

14.9 

4.2 

6.9 

3.4 

1.1 

.4 

.2 

21 

.0 

.5 

.7 

7.8 

14.2 

4.1 

6.6 

3.3 

1.1 

.4 

.2 

22 

.0 

.5 

.7 

7.2 

13.6 

4.5 

6.4 

3.2 

1.1 

.4 

.2 

23 

.0 

.5 

.7 

6.8 

12.9 

4.4 

6.1 

3.1 

1 .0 

.4 

.1 

24 

.0 

.5 

.7 

7.3 

12.3 

13.9 

5.9 

2.9 

1.0 

.4 

.1 

25 

.0 

.5 

.8 

6.6 

11.7 

4.2 

5.6 

2.8 

1. 

.4 

.1 

26 

.0 

.5 

.8 

6.4 

11.1 

4.3 

5.4 

2.7 

.9 

.4 

.1 

27 

.0 

.5 

.8 

7.7 

10.6 

4.3 

5.2 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

28 

.0 

.5 

.8 

18.4 

10.1 

4.3 

5.0 

2.5 

.9 

.3 

.1 

29 

.0 

.5 

.8 

7.7 

—- 

4.3 

4.8 

2.5 

.9 

.3 

. 1 

30 

.0 

.4 

.8 

7.6 


4.2 

4.6 

2.4 

.8 

.3 

.1 

31 

.0 


.7 

7.5 


4.1 


2.3 


.3 

. 1 

TOTAL 


58. 

40. 

545. 

789. 

187. 

251. 

144. 

42. 

16. 

6. 

IN/AREA 

.001 

.112 

.076 

1.05 

1.52 

. 360 

.484 

.276 

.081 

.031 

.012 

WATER YEAR 

1949- 

-50 

AC- 

FT 4120 


INCHES/AREA 

4.01 





LLAGAS 

CREEK NEAR 

MORGAN 

HILL, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1950- 

51 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.6 

11.5 

22.2 

28.2 

20.5 

5.6 

3.1 

2.1 

.8 

.3 

. 1 

2 

.0 

.6 

1 3.9 

21.1 

26.6 

16.8 

5.3 

3.2 

2.1 

.7 

.3 

. 1 

3 

.0 

.7 

734.3 

20.1 

25.1 

15.1 

5. 1 

7.9 

2.0 

.7 

.3 

.1 

4 

.0 

.7 

330.0 

19.2 

24.0 

14. 1 

4.8 

5.7 

1.9 

.7 

.3 

.1 

5 

.0 

.7 

170.3 

18.3 

26.3 

13.4 

4.6 

4.6 

1 .9 

.7 

.3 

.1 

6 

.0 

.7 

119.3 

17.4 

23.7 

19.0 

4.4 

4.9 

1.8 

.7 

.2 

.1 

7 

.0 

.7 

191.2 

16.5 

22.8 

15.9 

4.2 

5.0 

1.7 

.6 

.2 

.1 

8 

.0 

.7 

508.0 

15.7 

21.8 

15.6 

4.0 

5.1 

1.7 

.6 

.2 

.1 

9 

.0 

.7 

183.0 

14.8 

20.8 

15.4 

3.9 

5.0 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

10 

.0 

.7 

115.6 

30.2 

19.9 

15.2 

3.7 

4.9 

1.6 

.6 

.2 

.1 

1 1 

.0 

.7 

81.1 

119.5 

22.2 

14.8 

3.5 

4.8 

1.5 

.6 

.2 

.1 

12 

.0 

.7 

62.8 

62.1 

20.8 

14.4 

3.4 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

13 

.0 

.9 

52.7 

41.1 

19.3 

13.9 

3.3 

4.4 

1.4 

.5 

.2 

.1 

14 

.0 

.6 

82.6 

30.7 

18.3 

13.4 

3. 1 

4.3 

1.4 

.5 

.2 

.1 

15 

.0 

.6 

61.4 

52.8 

17.4 

12.9 

3.0 

4.1 

1.3 

.5 

.2 

.1 

16 

.0 

66.8 

53.4 

51.6 

16.5 

12.3 

2.9 

3.9 

1 .3 

.5 

.2 

.1 

17 

.0 

6.2 

48.4 

37.8 

15.7 

11.7 

2.8 

3.8 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

18 

.0 

176.3 

44.8 

193.5 

14.9 

11.2 

2.6 

3.6 

1.2 

.4 

.2 

.1 

19 

.0 

177.9 

42.0 

141.3 

14.1 

10.6 

2.5 

3.5 

1.1 

.4 

.2 

.1 

20 

.0 

98.5 

39.7 

91.7 

13.3 

10.1 

2.4 

3.4 

1.1 

.4 

.2 

.1 

21 

.0 

51.1 

37.5 

66.5 

12.7 

9.6 

2.3 

3.2 

1.1 

.4 

.2 

.1 

22 

.0 

32.1 

35.5 

53.0 

12.1 

9. 1 

2.3 

3. 1 

1.0 

.4 

. 1 

.1 

23 

.0 

22.6 

33.5 

45.3 

11.6 

8.6 

2.2 

3.0 

1. 

.4 

.1 

.1 

24 

.0 

17.9 

31.6 

40.4 

11.2 

8.2 

2. 1 

2.9 

1. 

.4 

. 1 

.1 

25 

6.7 

15.5 

31.7 

37.1 

10.7 

7.8 

2.5 

2.8 

.9 

.4 

.1 

.1 

26 

37.5 

14. 1 

29.6 

34.4 

10.2 

7.4 

2.0 

2.7 

.9 

.3 

.1 

. 1 

27 

9.6 

13.3 

28.1 

32.2 

10.0 

7.1 

1.9 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

.0 

28 

.3 

12.7 

26.0 

30.2 

20.8 

6.7 

13.4 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

.0 

29 

.4 

12.2 

25.5 

40.8 

— 

6.4 

2.9 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

30 

1.6 

11.9 

24.3 

32.4 


6.1 

2.8 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

31 

.5 


23.2 

30.1 


5.8 


2.2 


.3 

. 1 


TOTAL 

57. 

739. 

3273. 

1460. 

511. 

369. 

109. 

1 19. 

41 . 

15. 

6. 

2. 

IN/AREA 

.111 

1.42 

6.30 

2.81 

.984 

.711 

.211 

.230 

.078 

.029 

.01 1 

.004 


WATER YEAR 1950-51 


AC-FT 13271 


INCHES/AREA 12.91 


f 

| SYNTHESIZED STREAMFLOW 

DRAINAGE AREA J 
LOS GATOS CREEK NEAR SAN JOSE 

Record Site 
Latitude 37° 19.40' 

Longitude 121° 54. 10' 

At the intersection of Los Gatos Creek and West San Carlos 
Street in San Jose 

The basin area is bounded upstream at Latitude 37 12. 50', 

Longitude 121 59,30' and includes only the tributary area 

between the two geographic locations 



rerioa oi oyntnesizea isecora 
October 1923 to September 1963 


Mean Annual Basin Precipitation 


26. 98 inches 



San Jose recording gage-index No. 782100 
Mean annual station precipitation-13. 15 inches 




2.052 


Impervious Area 
42. 4 per cent 












PEAK FLOOD FLOWS 
Maximum-Water Year-Instantaneous 


DRAINAGE AREA J 
LOS GATOS CREEK NEAR SAN JOSE 


Water 

Year 

Month 

Day 

Hour 

Flow 
in cfs 

1923-24 

Jan 

26 

0945 

224 

1924-25 

Nov 

9 

0945 

347 

1925-26 

Jan 

31 

0045 

505 

1926-27 

Feb 

16 

0545 

430 

1927-28 

Feb 

4 

0345 

346 

1928-29 

Dec 

10 

0445 

285 

1929-30 

Mar 

4 

0245 

455 

1930-31 

Jan 

1 

0545 

313 

1931-32 

F eb 

8 

2045 

584 

1932-33 

Jan 

27 

1545 

363 

1933-34 

May 

25 

2145 

389 

1934-35 

Apr 

3 

1045 

648 

1935-36 

Feb 

1 

0845 

459 

1936-37 

Mar 

21 

1715 

1820 

1937-38 

Feb 

11 

1445 

799 

1938-39 

Mar 

9 

1045 

412 

1939-40 

Mar 

30 

0045 

707 

1940-41 

Apr 

4 

1545 

897 

1941-42 

Jan 

23 

1945 

1510 

1942-43 

Jan 

22 

2245 

958 

1943-44 

Feb 

19 

1045 

462 

1944-45 

Feb 

1 

0845 

690 

1945-46 

Oct 

30 

0245 

261 

1946-47 

Dec 

6 

1045 

259 

1947-48 

Apr 

29 

1845 

424 

1948-49 

Mar 

19 

1245 

465 

1949-50 

Jan 

28 

0445 

222 

1950-51 

Dec 

8 

0245 

679 

1951-52 

Jan 

12 

0545 

1280 

1952-53 

Dec 

30 

1545 

499 

1953-54 

Nov 

14 

0245 

509 

1954-55 

Jan 

18 

0945 

866 

1955-56 

Dec 

23 

0145 

1820 

1956-57 

Jan 

12 

2345 

380 

1957-58 

Apr 

1 

0645 

749 

1958-59 

Sep 

18 

0245 

477 

1959-60 

Feb 

1 

1445 

274 

1960-61 

Nov 

26 

0345 

299 

1961-62 

Feb 

9 

0845 

474 

1962-63 

Jan 

31 

1545 

1090 


ins GATOS 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

synthesized DAILY flow 


WATER 

YEAR 1923- 

24 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

day 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

2.7 

.4 

.4 

28.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

38.4 

8.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

32.9 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.9 

.5 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

23.8 

.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

7 

15.4 

.0 

4.4 

.0 

19.2 

.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

8 

.6 

23.1 

.1 

.0 

8.0 

.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

1. 

.0 

.0 

.7 

.5 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.5 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.5 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.5 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

8.1 

.0 

.7 

.4 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

9.0 

.0 

.7 

.4 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.2 

.0 

.7 

.4 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.4 

-7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

3.7 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.6 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

• 0 

21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

8.2 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

17.5 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

11.0 

.5 

42.9 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

132.0 

.5 

30.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

49.7 

.5 

14.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

6.8 

.4 

.9 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.6 

.3 


. 8 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


14.5 

.3 


.8 


. 1 


.0 

.0 


TOTAL 

16. 

24. 

37. 

204. 

68. 

200. 

56. 

6. 

2. 

. 

. 


IN/AREA 

.041 

.062 

.095 

.520 

.173 

.511 

.143 

.016 

.004 

.001 

.000 

.000 

WATER YEAR 

1923 

-24 

AC 

-FT 1215 


INCHES/AREA 

1.57 






LOS GATOS 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1924- 

25 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.1 

.2 

.4 

.5 

5.8 

16.0 

3.4 

3.3 

.8 

.2 

. 1 

2 

.0 

.1 

.3 

.4 

.5 

5.4 

10 

3.2 

3.2 

.8 

.2 

.1 

3 

.0 

.1 

.1 

.4 

.7 

5.1 

12.4 

3.1 

3.0 

.8 

.2 

. 1 

4 

.0 

.1 

1.0 

.4 

1.9 

4.8 

55.3 

2.9 

2.9 

.7 

.2 

. 1 

5 

63.6 

.0 

8.7 

.5 

9.0 

4.5 

18.6 

2.8 

2.8 

.7 

.2 

.0 

6 

8.5 

.0 

8.5 

.5 

71.7 

7.4 

10. 1 

2.6 

2.6 

.7 

.2 

.0 

7 

.1 

.0 

5.8 

.5 

8.3 

4.2 

8.9 

2.5 

2.5 

.6 

.2 

.0 

8 

.0 

9.8 

32.9 

.5 

22.9 

5.5 

8.1 

2.4 

2.4 

.6 

.2 

.0 

9 

.0 

146.6 

.8 

.4 

1.8 

4.7 

7.4 

5.3 

2.3 

.6 

.2 

.0 

10 

.0 

6.2 

.2 

.4 

1.3 

7.2 

18.5 

10.5 

2.2 

.6 

. 1 

.0 

11 

.0 

.2 

.2 

.4 

54.5 

3.8 

33.4 

2.2 

2.1 

.5 

.1 

.0 

12 

.0 

.2 

.2 

.4 

23.2 

3.7 

7.0 

16.6 

2.0 

.5 

.1 

.0 

13 

.0 

.2 

.2 

.4 

15. 1 

3.6 

6.5 

52.7 

1.9 

.5 

.1 

.0 

14 

.0 

.2 

.2 

16.1 

4.1 

3.5 

6.3 

5.3 

1.8 

.5 

.1 

.0 

15 

2.7 

.2 

.2 

1.2 

3.4 

3.3 

6.0 

2.4 

1.7 

.4 

.1 

.0 

16 

81.9 

.2 

14.2 

.4 

20.6 

3.2 

5.7 

2.3 

1.6 

.4 

.1 

.0 

17 

5.4 

.2 

1.9 

.4 

14.9 

3.0 

5.4 

2.3 

1.6 

.4 

.1 

.0 

18 

. 1 

.2 

.2 

.4 

4.4 

2.9 

5.2 

49.3 

1.5 

.4 

.1 

.0 

19 

.0 

.2 

.2 

.4 

3.9 

2.8 

15.7 

55.3 

1.4 

.4 

.1 

.0 

20 

. 1 

.2 

.2 

.4 

25.3 

2.6 

45.8 

40.7 

1.4 

.4 

.1 

.0 

21 

.1 

.2 

18.2 

.4 

27.6 

2.5 

7.3 

6.4 

1.3 

.3 

.1 

.0 

22 

. 1 

.2 

16.5 

.3 

31.9 

2.4 

5.0 

5.4 

1.2 

.3 

. 1 

.0 

23 

.1 

.2 

.4 

.3 

53.9 

2.3 

4.8 

5.2 

1.2 

.3 

.1 

.0 

24 

.1 

.2 

.3 

.3 

11.5 

2.2 

4.7 

5.0 

1.1 

.3 

.1 

.0 

25 

.1 

.2 

.3 

80.3 

9.2 

2.1 

4.5 

4.8 

1.1 

.3 

.1 

.0 

26 

. 1 

.2 

.3 

6.2 

7.9 

2.0 

4.3 

4.6 

1.0 

.3 

.1 

.0 

27 

8.3 

.1 

.3 

.5 

7.0 

1.9 

4. 1 

4.3 

1. 

.3 

.1 

.0 

28 

18.4 

.1 

.3 

.4 

6.3 

36.6 

3.9 

4. 1 

1 . 

.3 

.1 

.0 

29 

5.8 

.1 

20.0 

.5 

— 

43.5 

3.7 

3.9 

.9 

.2 

.1 

.0 

30 

.1 

.1 

39.7 

.5 


6.6 

3.5 

3.7 

.9 

.2 

.1 

.0 

31 

.1 


.9 

.5 


117.6 


3.5 


.2 

.1 


TOTAL 

196. 

166. 

173. 

115. 

443. 

306. 

348. 

318. 

55. 

14. 

4. 

1. 

IN/AREA 

.499 

.425 

.441 

.294 

1.13 

.782 

.889 

.813 

.140 

.037 

.010 

.003 


WATER YEAR 1924-25 


AC-FT 4230, 


INCHES/AREA 5.46 










LOS GATOS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 

DAY OCT NOV DEC JAN 

t .0 .0 35.4 .3 

2 .0 .0 42.2 .3 

3 .0 1.0 .6 .2 

4 .0 .0 .1 .2 

5 36.8 .0 .1 .2 

6 16.8 .0 .1 .2 

7 .2 .0 .2 .2 

8 .0 .0 .2 .2 

9 .0 .0 .2 .2 

10 .0 .0 .2 .2 

11 .0 12.6 .2 .2 

12 .0 .8 .2 .2 

13 .0 .0 .2 .2 

14 .0 .0 .2 .2 

15 .0 .0 .2 .4 

16 .0 4.8 .2 .2 

17 .0 .1 1.5 25.4 

18 .0 .0 71.1 1.5 

19 .0 .0 6.8 .2 

20 .0 .0 .5 .2 

21 .0 .0 .3 .2 

22 .0 .0 .3 .2 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


WATER 

YEAR 1925 

-26 

1 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

67.1 

14.3 

2.5 

5.3 

157.0 

13.4 

2.3 

5.0 

220.8 

12.5 

2.2 

4.8 

206.6 

11.8 

71.6 

4.5 

120.6 

11.0 

86.3 

4.3 

64.6 

10.4 

31.4 

5.4 

45.4 

9.7 

62.2 

9.2 

32.9 

9.2 

191.7 

4.4 

24.7 

8.6 

61.1 

3.5 

30.5 

8. 1 

38.8 

3.3 

108.8 

7.7 

30.1 

3.1 

287.5 

7.2 

24.3 

3.0 

320.1 

6.8 

20.3 

2.8 

128.9 

6.5 

17.5 

2.7 

92.1 

6. 1 

15.4 

2.6 

69.9 

5.8 

13.8 

2.4 

52.2 

5.4 

15.7 

2.3 

41.7 

7.7 

20.0 

2.2 

36.7 

6.2 

1 1.0 

2. 1 

41.0 

4.6 

10.2 

2.0 


27.9 

24.8 


4.4 
4.1 


9.5 

9.0 


1.9 

1.8 


23 

.0 .0 

.3 

.2 

22.4 

3.9 

8.4 

1.7 

24 

.0 .0 

.3 

.2 

20.5 

3.7 

7.9 

1.6 

25 

.0 .0 

.3 

.2 

19.0 

3.5 

7.4 

1.6 

26 

.0 .0 

.3 

.2 

17.6 

3.4 

7.0 

1.5 

27 

.0 .0 

.3 

.1 

16.4 

3.2 

6.6 

1.4 

28 

.0 .0 

.3 

27.2 

15.3 

3.0 

6.3 

1.4 

29 

.0 41.5 

.3 

130.0 

— 

2.9 

5.9 

1.3 

30 

.0 22.6 

.3 

10.7 


2.7 

5.6 

1.2 

31 

.0 

.3 

274.8 


2.6 


1.2 

TOTAL 

54. 84. 

163. 

475. 

2313. 

211. 

802 . 

92. 

IN/AREA 

.138 .214 

.416 

1.21 

5.90 

.537 

2.05 

.234 

WATER YEAR 

1925-26 

AC- 

■FT 8352, 


INCHES/AREA 

10.76 


1.1 

1.1 

1.0 


.7 

.7 

.6 


.5 

.5 

.5 

.4 

.4 


.3 

.3 

.3 

.3 


19. 

.048 


. os GATOS CREEK NEAR SAN 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 

DAY oct nov 


JOSE, CALIFORNIA 


11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 


26 

27 

28 
29 


OCT 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

14.8 

5.6 

.1 

9.7 

29.8 
.4 
.1 

.1 


22.0 

.4 

.2 


32.7 

45.5 


93. 

.238 


TOTAL 

IN/AREA 


WATER YEAR 1927-28 


.3 

.3 

.3 

.3 

.3 


138. 

.351 


.3 

.3 

.3 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

13.7 

44.8 

.7 

.3 

.6 

3.2 

.3 


.3 

.3 

.3 

.5 

45.3 

2.2 

.5 

2.1 

94.3 
6.8 
2.4 

222 . 

.567 


2.0 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1.5 

1.4 

1.4 

1.3 

1.3 

1.3 

1.2 

1.2 

1.2 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 


43.6 

25.9 

1.9 

1.3 

1.4 
1.4 
2.0 

29.3 

2.0 

1.6 

138. 

.353 


SANTA CLARA COUNTY FLOOO CONTROL AND WATER DISTRICT 


.0 

.0 


WATER 

YEAR 1927- 

■28 

D 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

1.6 

2.3 

22.2 

2.7 

29.8 

4.0 

96.3 

2.5 

106.8 

3.5 

57.4 

2.4 

167.7 

2.0 

28.2 

2.3 

43.3 

5. 1 

20.6 

2.2 

29.3 

3.5 

16.4 

2.1 

21.1 

1.8 

13.5 

2.0 

15.7 

1.8 

1 1.5 

7.6 

12.1 

1.7 

10.1 

2.4 

9.8 

1.7 

9.0 

1.7 

8.1 

1.7 

8.2 

1.7 

7.0 

1.7 

7.5 

1.6 

6.2 

1.6 

7.0 

1.5 

5.6 

1.5 

6.5 

1.5 

5. 1 

1.5 

6. 1 

1.4 

4.7 

1.4 

5.7 

1.3 

4.4 

1.3 

5.4 

1.3 

4.1 

1.3 

5.1 

1.2 

3.9 

1.2 

4.8 

1.2 

3.7 

1.2 

4.6 

1. 1 

3.5 

1.1 

4.4 

1.1 

3.3 

3. 1 

4.1 

1.0 

3.1 

84.2 

3.9 

1. 

3.3 

25.6 

3.8 

.9 

6.8 

4.0 

3.6 

.9 


2.8 

2.6 

2.5 

2.4 


520. 

1.33 


22.8 

12.9 


316. 

.807 


3.4 

3.2 

3.1 

2.9 

2.8 


382. 

.973 


AC-FT 3714. 


.7 

.7 

.7 

51. 

.130 


INCHES/AREA 4.79 


.5 

.5 

.5 

.5 

.4 


.4 

.4 

.3 

.3 

.3 


.3 

.3 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 


11 . 

.028 


. 1 
.1 
.1 
.1 
.1 

. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
.1 


3. 

.008 


.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


LOS GATOS 

CREEK NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

LQS GATOS CREEK NEAR SAN 

JOSE, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1926- 

27 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 


WATER YEAR 1928- 

29 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

1 

.4 

.0 

2.3 

1.7 

5.0 

19.8 

44.6 

2.9 

.7 

.2 

.0 

.0 

1 

.0 

.0 

.7 

2.9 

6. 1 

1 .6 

2.1 

2 

.3 

.0 

12.7 

1.6 

6.8 

21.8 

29.8 

2.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

36.1 

2.6 

4.3 

1.5 

2.0 

3 

.0 

.0 

2.9 

1.6 

210.5 

23.7 

46.8 

2.6 

.6 

.2 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

32.3 

4.5 

45.3 

1.4 

28.5 

4 

.0 

.0 

2.1 

1.5 

120.5 

33.2 

14.7 

2.5 

.6 

.2 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

1.1 

2.8 

13.6 

1.4 

49.6 

5 

.0 

.0 

2. 1 

2.0 

55.8 

16.9 

12.7 

2.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.9 

2.7 

7.8 

1.3 

17.1 

6 

.0 

.0 

2.0 

47.5 

39.0 

15.2 

11.4 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.9 

2.6 

6.5 

1.3 

3.0 

7 

.0 

.0 

2.0 

2.6 

28.3 

14.4 

10.4 

2.2 

17.1 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.9 

2.6 

5.6 

1.2 

2.8 

8 

.0 

.0 

1.9 

1.7 

21.2 

13.6 

9.7 

2.1 

3.2 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.9 

2.5 

4.9 

1.1 

2.8 

9 

.0 

.0 

1.9 

1.7 

16.4 

89.0 

9.9 

2.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.9 

2.5 

4.5 

52.6 

2.8 

10 

11.8 

.0 

1.8 

12.9 

13.2 

34.5 

16.0 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

94.7 

2.4 

4.1 

100.3 

2.7 

11 

.6 

1.4 

1.8 

2.1 

11.0 

20.3 

8.7 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

26.6 

2.3 

3.9 

13.8 

2.7 

12 

.0 

5.3 

1.7 

1.9 

9.5 

18.2 

8.2 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

70.0 

71.6 

2.3 

3.6 

7.0 

2.6 

13 

.0 

.2 

1.6 

2.0 

12.9 

21.7 

7.8 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

110.4 

31.4 

2.2 

3.4 

6.0 

2.5 

14 

.0 

.0 

1.6 

2.0 

62.1 

30.1 

7.4 

1.5 

.4 

. 1 

.0 

.0 

14 

.0 

163.9 

20.8 

2.1 

3.2 

5.4 

2.4 

15 

.0 

.0 

1.5 

2.0 

55.0 

16.3 

7.0 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

12.3 

9.1 

18.1 

3.1 

5.0 

2.3 

16 

.0 

.0 

1.5 

45.4 

189.2 

15.3 

6.6 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

1.9 

7.0 

25.9 

2.9 

4.7 

2.2 

17 

.0 

.0 

33.7 

13.5 

54.7 

14.6 

6.2 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

1.4 

5.6 

2.6 

2.7 

4.4 

2. 1 

18 

.0 

.0 

10.4 

4.2 

95.1 

14.0 

5.9 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

1.2 

4.7 

2.3 

2.6 

4. 1 

2.0 

19 

.0 

58.4 

1.5 

29.4 

43.0 

13.5 

5.6 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

1.1 

4.1 

33.6 

2.5 

3.9 

1.9 

20 

.0 

2.0 

1.4 

84.6 

32.3 

12.9 

5.3 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

1. 

3.7 

13.1 

2.4 

3.7 

1.8 

21 

.0 

.0 

31.4 

17.7 

49.1 

12.2 

5.0 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.9 

3.3 

5.1 

2.3 

3.6 

1.7 

22 

.0 

32.0 

6.5 

12.5 

26.3 

11.6 

4.7 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.9 

3. 1 

4.5 

2.2 

3.4 

1.7 

23 

.0 

18.4 

21.3 

9.8 

59.8 

11.0 

4.5 

1. 

.2 

.1 

.0 

• 0 

23 

.0 

.8 

2.9 

4.1 

2. 1 

3.2 

1.6 

24 

.0 

157.3 

2.3 

7.9 

90.8 

10.4 

4.2 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.8 

15.3 

3.8 

2.0 

3.0 

1.5 

25 

.0 

15.8 

1.8 

6.7 

35.4 

9.8 

4.0 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.8 

8.3 

3.6 

1.9 

2.9 

1.4 

26 

.0 

47.3 

1.9 

21 .9 

29.1 

9.3 

3.8 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.8 

2.9 

3.4 

1.8 

2.8 

1.4 

27 

.0 

82.6 

1.9 

7.1 

25.0 

8.7 

3.6 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.8 

7.3 

3.3 

1.7 

2.6 

1.3 

28 

.0 

9.1 

1.8 

11.1 

22.1 

8.2 

3.4 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.7 

15.8 

3.1 

1.6 

2.5 

1.3 

29 

.0 

3.1 

1.8 

6.1 

— 

7.8 

3.3 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.7 

3.2 

3.0 

— 

2.4 

1.2 

30 

.0 

2.6 

1.8 

5.3 


7.3 

3. 1 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

30 

.0 

.7 

3.0 

2.9 


2.3 

1.2 

31 

.0 


1.7 

5. 1 


7.6 


.7 


.0 

.0 


31 

.0 


2.9 

2.7 


2.2 


TOTAL 

13. 

435. 

163. 

373. 

1419. 

563. 

314. 

48. 

31. 

3. 

0 


TOTAL 


371. 

422. 

172. 

149. 

253. 

150. 

IN/AREA 

.034 

1.11 

.415 

.952 

3.62 

1.44 

.802 

.121 

.078 

.008 

.002 

.001 

IN/AREA 

.000 

.947 

1.08 

.439 

.379 

.645 

.383 

WATER YEAR 

1926- 

27 

AC 

-FT 6659. 

INCHES/AREA 

8.58 





WATER YEAR 

1928 

-29 

AC- 

FT 3405 


INCHES/AREA 


COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


MAY JUN 


JUL AUG SEPT 


1.1 

1.1 

1.0 

1. 


.9 


1.3 


.3 

.3 

.3 

.2 


.1 
.1 
. 1 


.9 .2 

.8 .5 

.8 66.7 

.8 57.2 

.7 4.2 




.0 

.0 

.0 

.0 

.0 



.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


.4 

.4 

.3 

.3 

.3 


6.5 


.3 

.3 


25. 172. 5. 

,064 .438 .012 


4.39 

















LOS GATOS 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHES l ZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1929- 

30 

DISCHARGE 

IN CU81C 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

J'AN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.1 

2.3 

9.7 

6.1 

1.9 

.8 

.2 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.1 

2.2 

8.0 

5.8 

1.8 

.8 

.2 

. 1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.1 

2.1 

38.6 

5.5 

15.4 

.7 

.2 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

64.5 

2.0 

206.5 

5.2 

83.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

62.0 

2.0 

257.0 

4.9 

13.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

72.4 

1.9 

102.0 

4.7 

2.5 

.6 

.2 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

33.5 

1.8 

64.3 

4.4 

2.4 

.6 

.2 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

1.2 

1.7 

46.7 

4.2 

2.3 

.6 

.2 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.6 

28.5 

1.6 

35. 1 

4.0 

2.2 

.6 

.2 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

15.0 

2.4 

1.6 

27.4 

3.8 

2.2 

.5 

. 1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

1.6 

1.1 

1.5 

22.1 

3.6 

2.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

88.6 

1.4 

16.4 

3.4 

2.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

14.3 

1.4 

15.8 

21.4 

1.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

39.4 

1.3 

69.0 

60.1 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

24.4 

23.2 

1.2 

37.4 

5.6 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

2.7 

17.2 

1.2 

19.6 

3.7 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.1 

5.2 

1.1 

15.4 

3.6 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

4.5 

1.1 

14.3 

3.6 

1.5 

.4 

.1 

• 0 

.0 

19 

.0 

.0 

.1 

7.4 

6.0 

13.3 

3.4 

1.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

. 1 

3.9 

47.5 

12.4 

3.3 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.1 

3.6 

1.6 

11.7 

3. 1 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.1 

3.4 

47.3 

11.0 

3.0 

1.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.1 

3.3 

13.0 

10.3 

2.8 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.1 

3.1 

20. 1 

9.7 

2.7 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.1 

3.0 

52.4 

9. 1 

2.6 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

. 1 

2.9 

29.3 

8.6 

2.5 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.1 

2.8 

26.1 

8. 1 

2.3 

1. 

.3 

. 1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.1 

2.7 

12.2 

7.7 

2.2 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.1 

2.6 

— 

7.2 

2. 1 

8.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.1 

2.5 


6.8 

2.0 

3.3 

.2 

. 1 

.0 

.0 

31 

.0 


.1 

2.4 


6.5 


.8 


. 1 

.0 


TOTAL 

, 


45. 

502. 

285. 

1130. 

186. 

166. 

14. 

4. 

1. 


IN/AREA 

.000 

.000 

.115 

1.28 

.727 

2.88 

.475 

.423 

.034 

.010 

.003 

.001 


WATER YEAR 1929-30 AC-FT 4618. INCHES/AREA 5.95 


LOS GATOS 

CREEK NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1930- 

31 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

126.9 

2.5 

2.8 

.8 

.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

83.2 

2.4 

2.7 

.7 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

7.4 

7.8 

2.6 

.7 

.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.5 

5.0 

2.5 

.7 

.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

127.0 

2.3 

2.4 

.6 

.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

14.6 

2.2 

2.3 

.6 

.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

41.1 

2.1 

2.2 

.6 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

11.9 

2. 1 

2.1 

.6 

.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

5.2 

2.0 

2.0 

.5 

.2 

.2 

. 1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

4.1 

1.9 

1.9 

.5 

.2 

.2 

. 1 

.0 

.0 

1 1 

.0 

.0 

.0 

3.4 

1.9 

11.6 

.5 

.2 

.2 

. 1 

.0 

.0 

12 

10.4 

.0 

.0 

2.9 

1.9 

3.3 

.5 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

13 

1.2 

12.7 

.0 

48.1 

9.5 

1.7 

.5 

.2 

• 2 

. 1 

.0 

.0 

14 

.0 

.6 

.0 

17.5 

69.3 

1 .6 

.4 

.2 

.2 

. 1 

.0 

.0 

15 

.0 

11.5 

.0 

3.9 

15.3 

1.5 

.4 

.2 

.2 

. 1 

.0 

.0 

16 

.0 

1.1 

.0 

3.4 

7.7 

1.5 

.4 

.1 

.2 

. 1 

.0 

.0 

17 

.0 

4.4 

.0 

3.2 

6.0 

1.4 

.4 

. 1 

.2 

. 1 

.0 

.0 

18 

.0 

.1 

.0 

3.0 

7.6 

17.2 

.4 

. 1 

.2 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

2.8 

25.2 

2.2 

.4 

. 1 

.2 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

2.7 

5.1 

1.3 

.3 

. 1 

.2 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

2.6 

4.4 

1.2 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

21.4 

4.0 

1.2 

.3 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

18.4 

3.7 

1.1 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

3.2 

3.5 

9.8 

.3 

96.9 

. 1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

2.9 

3.3 

2.2 

.3 

53.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

9.1 

.0 

2.8 

3.4 

1. 

38.8 

.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

6.5 

.0 

2.8 

4.3 

1. 

5.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.1 

.0 

2.7 

3.0 

.9 

.3 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

2.7 

— 

.9 

.3 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

2.6 


.8 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


24.3 

2.5 


.8 


.4 


.0 

• 0 


TOTAL 

12. 

46. 

25. 

577. 

209. 

87. 

57. 

157. 

6. 

2. 

. 

. 

IN/AREA 

.030 

. 1 18 

.063 

1.47 

.534 

.223 

. 145 

.402 

.015 

.004 

.001 

.000 


WATER YEAR 1930-31 


AC-FT 2335, 


INCHES/AREA 3.01 















LOS GATOS 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE* 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

0ISTR1CT 

,n<; GATOS 

CREEK NEAR SAN 

JOSE* 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1933- 

34 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

5YNTHESIZE0 DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1935- 

36 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.4 

.0 

50.7 

.7 

12.6 

1.3 

14.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

1 

15.0 

.0 

.0 

.1 

224.2 

18.3 

3.9 

2.1 

.7 

.2 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

4.4 

.7 

9.9 

1.3 

.5 

.3 

. I 

.0 

.0 

2 

.8 

.0 

.0 

14.8 

36.2 

17.0 

3.8 

2.0 

2.9 

.2 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

6.0 

2.5 

.7 

8.0 

t.2 

.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

7.1 

10.7 

15.6 

66. 1 

1.9 

.8 

.2 

.0 

.0 

4 

.0 

. 1 

.4 

2.2 

.6 

6.8 

1.2 

.3 

9.2 

. 1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

1.5 

7.2 

14.8 

38.1 

1.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

5 

.0 

.1 

.0 

2.1 

1.1 

5.9 

1.1 

.3 

16.5 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.2 

5.6 

13.9 

10.1 

1.7 

.5 

. 1 

.0 

.0 

6 

.0 

. 1 

.0 

2.0 

.6 

5.3 

1.1 

.3 

1.4 

. 1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.2 

4.5 

13.0 

8.7 

1.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.1 

.0 

1.9 

.6 

4.8 

1.0 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.2 

3.8 

12.3 

7.9 

1.6 

.5 

. 1 

.0 

.0 

8 

.0 

.1 

.0 

1 .8 

.6 

4.4 

1. 

.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.5 

3.3 

11.5 

7.3 

1.5 

.5 

. 1 

.0 

.0 

9 

.0 

.1 

.0 

1.7 

.5 

4.1 

.9 

.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

44.0 

3.0 

10.8 

6.9 

1.4 

.4 

. 1 

.0 

.0 

10 

.0 

.1 

.0 

1.7 

.5 

3.8 

.9 

.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

1.3 

13.0 

10.2 

6.4 

1.4 

.4 

. 1 

.0 

.0 

11 

.0 

.1 

3.4 

1 .6 

.5 

3.6 

.8 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

11 

49.2 

.0 

1.1 

36.9 

163.1 

9.6 

6.0 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.1 

90.7 

1.5 

.5 

3.4 

.8 

.2 

.2 

. 1 

.0 

.0 

12 

5.9 

.0 

27.9 

1.4 

134.6 

9.0 

5.7 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

. 1 

55.0 

1.5 

.5 

3.2 

.8 

.2 

.2 

. 1 

.0 

.0 

13 

. 1 

.0 

.4 

.5 

82.5 

8.5 

5.4 

1.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

37.3 

1.4 

.5 

3.0 

.7 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.6 

41.1 

8.0 

5.1 

7.8 

.4 

. 1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

27.6 

1 .4 

15.1 

2.9 

.7 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

31.4 

.0 

.0 

2.1 

28.4 

7.6 

4.8 

1.6 

.3 

. 1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

1.9 

1.3 

2.0 

2.8 

.7 

.2 

.2 

. 1 

.0 

.0 

16 

1.7 

.0 

.0 

3.6 

27.2 

7.2 

4.5 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.4 

1.3 

.5 

2.6 

.7 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

17 

. 1 

.0 

.0 

.8 

30.9 

6.8 

4.3 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.4 

1.2 

.5 

2.5 

.6 

.2 

.2 

. 1 

.0 

.0 

18 


.0 

.0 

.8 

154.1 

6.4 

4.0 

1 . 

.3 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.5 

1.2 

73.5 

2.4 

.6 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

19 


.0 

.0 

.8 

48.5 

6.1 

3.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.5 

1.2 

5.6 

2.3 

.6 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

20 


.0 

.0 

.6 

45.2 

5.7 

3.7 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.5 

1.1 

2.0 

2.2 

.5 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

21 


.0 

.0 

.8 

46.9 

5.4 

3.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.5 

1.1 

17.4 

2. 1 

1.9 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

22 


.0 

.0 

.8 

108.1 

5. 1 

3.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.5 

1.0 

114.0 

2.0 

3.2 

.1 

.2 

.0 

.0 

5.8 

23 

. 1 

.0 

.0 

.8 

57.0 

4.9 

3. 1 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.5 

1.0 

62.0 

1.9 

.6 

1.5 

. 1 

.0 

.0 

5.5 

24 


.0 

.0 

.8 

38.0 

30.7 

3.0 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.5 

1. 

25.5 

1.8 

.5 

94.8 

.1 

.0 

.0 

1.6 

25 


.0 

.0 

.8 

45.7 

6. 1 

2.8 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.5 

.9 

93.8 

1.7 

.4 

55.6 

. 1 

.0 

.0 

.0 

26 


.0 

.0 

.7 

28.6 

4.4 

2.7 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.5 

.9 

23.9 

1.7 

.4 

1.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

27 

. 1 

.0 

9.2 

.7 

24.7 

4. 1 

2.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.5 

.9 

16.6 

1.6 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 


.0 

2.8 

.7 

22.0 

3.9 

2.4 

24.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

23.9 

.6 


1.5 

.4 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

64.2 

.7 

20.0 

5. 1 

5.9 

1.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

83.4 

.0 

76.1 

.8 


1.5 

1.2 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

1.7 

.6 


40. 1 

2.6 

31.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

8.7 


14.0 

.8 


1.4 


.4 


.0 

.0 


31 

.0 


. 1 

.7 


10.6 


16.6 


.0 

.0 


TOTAL 

92. 

2. 

342. 

95. 

461. 

114. 

28. 

174. 

33. 

2. 

0 

13. 

TOTAL 

105. 

0 

108. 

126. 

1458. 

333. 

239. 

114. 

14. 

3. 

0 

. 

IN/AREA 

.235 

.004 

.873 

.242 

1.18 

.290 

.070 

.444 

.084 

.005 

.001 

.033 

IN/AREA 

.268 

.002 

.275 

.323 

3.72 

.850 

.609 

.291 

.034 

.008 

.002 

.001 

WATER YEAR 

1933 

-34 

AC 

-FT 2684 

. 

INCHES/AREA 

3.46 





water year 

1935- 

36 

AC 

-FT 4953 

. 

INCHES/AREA 

6.38 






LOS GATOS 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1934 

-35 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

1.0 

.6 

12.4 

9.9 

113.6 

9.6 

1 0.9 

1.9 

.4 

.1 

. 1 

2 

.0 

.0 

.6 

9.3 

9.4 

24.6 

8.8 

10.2 

1.8 

.4 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.6 

7.2 

0.9 

15.9 

267.7 

9.6 

1.7 

.4 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

.5 

167.4 

8.4 

16.9 

79.4 

9.0 

1.6 

.4 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.5 

114.8 

7.9 

12.6 

42.9 

8.4 

1.5 

.4 

. 1 

.0 

6 

15.3 

.0 

.5 

39.0 

7.5 

33.3 

49.3 

7.9 

1.5 

.4 

. 1 

.0 

7 

1.3 

.0 

.5 

41.7 

7. 1 

147.4 

98.0 

7.5 

1.4 

.3 

. 1 

.0 

8 

.0 

.0 

.5 

178.5 

6.7 

72.4 

94.9 

7.0 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

9 

.0 

.0 

.4 

129.9 

6.3 

37.3 

44.8 

6.6 

1.3 

.3 

. I 

.0 

10 

.0 

.0 

.4 

65.8 

6.0 

28.9 

35.7 

6.2 

1.2 

.3 

. 1 

.0 

11 

.0 

.0 

.4 

36.5 

5.7 

23.5 

30. 1 

5.9 

1.1 

.3 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

.4 

27.8 

5.4 

19.7 

26. 1 

5.6 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

13 

.0 

.0 

83.8 

22.1 

5.2 

17.0 

39.9 

5.2 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

14 

.0 

.6 

39.8 

50.9 

12.3 

15. I 

27.9 

4.9 

1. 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

52.6 

1. 1 

35.2 

4.8 

13.6 

120.2 

4.7 

.9 

.2 

. 1 

.0 

16 

.0 

.8 

.6 

36.7 

4.6 

12.4 

55.4 

4.4 

.9 

.2 

. 1 

.0 

17 

.0 

64.7 

.7 

22.4 

4.4 

11.4 

40.9 

4.2 

.9 

.2 

.1 

.0 

18 

.0 

91.1 

.7 

40.9 

4.2 

10.6 

34.3 

3.9 

.8 

.2 

.1 

.0 

19 

.0 

62.7 

.7 

26.7 

4.0 

9.8 

29.5 

3.7 

.8 

.2 

. 1 

.0 

20 

.0 

1.2 

.7 

20. 1 

3.8 

10. 1 

26.0 

3.5 

.7 

.2 

.1 

.0 

21 

6.8 

.6 

.7 

18.7 

3.6 

17.6 

23.3 

3.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

22 

4.3 

.5 

.7 

17.6 

3.5 

9.2 

21.1 

3.2 

.7 

.2 

.0 

.0 

23 

.0 

9.9 

.7 

16.6 

3.3 

171.9 

19.3 

3.0 

.6 

.2 

.0 

.0 

24 

.0 

1.1 

.7 

15.6 

3. 1 

43.6 

17.8 

2.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

25 

.0 

.6 

.7 

14.8 

3.0 

30.6 

16.4 

2.7 

.6 

.2 

.0 

.0 

26 

.0 

.6 

.7 

14.0 

2.8 

23.7 

15.3 

2.6 

.6 


62.4 

.0 

27 

.0 

.6 

124.7 

13.2 

2.7 

19.0 

14.2 

2.4 

.5 


6.7 

.0 

28 

.0 

.6 

86.9 

12.5 

18.1 

15.8 

13.2 

2.3 

.5 


.1 

.0 

29 

.0 

.6 

13.3 

11.8 

— 

13.5 

25.2 

2.2 

.5 


. 1 

.0 

30 

.0 

.6 

70.6 

11.1 


11.8 

14.2 

2.1 

.5 


. 1 

.0 

31 

9.3 


17.9 

10.S 


10.6 


2.0 



. 1 


TOTAL 

37. 

290. 

452. 

1242. 

172. 

1013. 

1341. 

158. 

30. 

8. 

7 t. 

0 

IN/AREA 

.095 

.741 

1.15 

3.17 

.440 

2.59 

3.42 

.403 

.077 

.020 

.182 

.002 


LOS GATOS 

CREEK NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

OISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1936- 

37 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.4 

.0 

4.5 

46.2 

13.0 

40.2 

5.4 

1. 

.2 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

3.3 

97.0 

12.3 

35.6 

5.0 

.9 

.2 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

2.8 

36.3 

11.7 

32.0 

4.8 

.9 

.2 

. 1 

.0 

4 

.0 

.1 

.0 

2.5 

85.9 

11.1 

29.0 

4.5 

.9 

.2 

. 1 

.0 

5 

.0 

.1 

.0 

35.1 

127.4 

10.5 

27.0 

4.2 

.8 

.2 

.1 

.0 

6 

.0 

.1 

.0 

9.7 

99.7 

9.9 

42.1 

4.0 

.8 

.2 

. 1 

.0 

7 

.0 

.1 

.0 

2.7 

44.9 

9.4 

24. 1 

3.8 

.7 

.2 

.0 

.0 

8 

.0 

.1 

.0 

2.6 

32.7 

8.9 

26.6 

3.6 

.7 

.2 

.0 

.0 

9 

.0 

. 1 

.0 

2.5 

25.6 

8.4 

29.6 

3.4 

.7 

.2 

.0 

.0 

10 

.0 

.1 

.0 

2.4 

20.8 

7.9 

20.4 

3.2 

.6 

.2 

.0 

.0 

11 

.0 

.1 

.0 

20.5 

32.6 

15.6 

19.0 

3.0 

.6 

.2 

.0 

.0 

12 

.0 

.1 

.0 

11.7 

19.3 

97.7 

17.7 

2.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

13 

.0 

.1 

.0 

2.6 

190.7 

77.2 

16.5 

2.7 

.6 

. 1 

.0 

.0 

14 

.0 

.1 

2.4 

3.7 

155.7 

31.3 

15.4 

2.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.1 

111.2 

3.4 

69.5 

44.5 

14.4 

2.4 

.5 

. 1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

11.9 

9.1 

50.7 

36.3 

13.4 

2.3 

3.6 

. 1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.2 

2.9 

38.6 

58.9 

12.5 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

. 1 

6.7 

30.5 

45.9 

11.7 

2.0 

.4 

. 1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

. 1 

4.2 

24.9 

27.4 

10.9 

1.9 

.4 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.1 

3.0 

21.0 

22.8 

10.2 

1.8 

.4 

. 1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.1 

2.9 

18.2 

913.1 

9.5 

1.7 

.4 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.2 

2.9 

16.1 

357.7 

8.9 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.2 

2.8 

14.5 

148.2 

8.4 

1.6 

.4 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

6.0 

2.8 

15.5 

394.8 

7.9 

1.5 

.3 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

3. 1 

2.7 

50.6 

142.5 

7.4 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

72.2 

2.6 

19.6 

99.3 

24.9 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

67.2 

2.6 

14.5 

138. 1 

14.5 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

7.3 

28.8 

13.7 

89.1 

6.8 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.8 

33.7 


66.9 

6.0 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

30 

78.1 

.0 

69.2 

210.1 


54.9 

5.7 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

.0 

31 

34.8 


43.0 

58.7 


46.4 


1.0 


.1 

.0 


TOTAL 

113. 

2. 

396. 

487. 

1413. 

3012. 

548. 

80. 

19. 

4. 

1. 

. 

IN/AREA 

.288 

.004 

1.01 

1.24 

3.60 

7.68 

1.40 

.205 

.050 

.011 

.003 

.001 


WATER YEAR 1934-35 AC-FT 9535. INCHES/AREA 12.29 


WATER YEAR 1936-37 


AC-FT 12029. 


INCHES/AREA 15.50 















LOS GATOS 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1937- 

38 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.1 

1.1 

247.1 

85.2 

16.7 

3.4 

.7 

.2 

.0 

.0 

2 

39.8 

.0 

. 1 

1.1 

112.6 

220.6 

15.4 

3.0 

.6 

.2 

.0 

.0 

3 

7.0 

.0 

.1 

1.1 

188.1 

132.9 

14.2 

2.9 

.6 

.2 

.0 

.0 

4 

.1 

.0 

.1 

1.0 

196.7 

84.2 

23.7 

2.8 

.6 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.1 

1. 

110.4 

64.8 

36.3 

2.7 

.6 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

• 1 

|. 

86.1 

52.2 

11.8 

2.6 

.5 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.1 

.9 

58.5 

43.4 

10.8 

2.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.1 

.9 

46.7 

37.2 

10.1 

2.3 

.5 

. 1 

.0 

.0 

9 

,0 

.0 

3.8 

.9 

50.7 

32.6 

9.4 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

127.8 

.8 

109.5 

29.0 

8.8 

2.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

66.0 

195.5 

.8 

392.8 

49.3 

8.2 

2.0 

.4 

. 1 

.0 

.0 

12 

.0 

2.6 

32.7 

.8 

197.3 

83.1 

8.7 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

1.9 

8.9 

.7 

168.8 

93.5 

7.7 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

14 

8.5 

31.6 

5.8 

.7 

156.6 

50.9 

6.7 

1.7 

.4 

. 1 

.0 

.0 

15 

3.2 

.5 

4.4 

5.7 

97.8 

41.3 

6.3 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.6 

3.4 

12.9 

78.9 

138.6 

5.9 

1.5 

.3 

. 1 

.0 

11.4 

17 

.0 

10.2 

2.8 

17.9 

65.9 

83.7 

5.5 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.7 

18 

.0 

.2 

2.4 

7.7 

70.9 

56.1 

5.2 

1.4 

.3 

. 1 

.0 

.0 

19 

.0 

.1 

2.1 

89.7 

53.4 

45.4 

4.9 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

1.2 

1.9 

21.4 

47.2 

58.9 

4.6 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.5 

1.7 

9.0 

42.5 

41.0 

4.3 

1.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.1 

1.7 

6.5 

38.6 

33.5 

4.0 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

12.2 

2.1 

5.0 

35.3 

34.9 

3.8 

1.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

1. 

1.5 

4.0 

32.5 

67.5 

9.6 

1.0 

.2 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

•* 

1.4 

3.3 

30.0 

35.4 

14.9 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.1 

1.4 

2.9 

27.8 

30.2 

3.5 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.1 

1.3 

2.5 

25.8 

26.5 

3.1 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

28 

.0 

.1 

1.3 

130.7 

42.6 

24.2 

19.0 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.1 

1.3 

109.5 

— 

21.5 

10.1 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.1 

1.2 

35.3 


19.7 

18.1 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


1.2 

226.7 


18.1 


.7 


.0 

.0 


TOTAL 

59. 

129. 

409. 

704. 

2811. 

183S. 

311. 

53. 

11. 

3. 

0 

12. 

IN/AREA 

.150 

.330 

1.04 

1.80 

7.17 

4.68 

.794 

.134 

.029 

.008 

.002 

.031 


WATER YEAR 1937-38 AC-FT 12549. INCHES/AREA 16.17 


LOS GATOS 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1938- 

39 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

8.1 

14.8 

.7 

7.2 

3.5 

3.6 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

2 

64.2 

1.2 

.2 

.7 

5.9 

3.4 

36.6 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

3 

5.2 

.0 

43.3 

.6 

130.0 

3.2 

3.9 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

4 

. 1 

.0 

3.5 

.6 

30.8 

3. 1 

3.2 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.0 

5 

.0 

.1 

.3 

131.4 

17.4 

2.9 

3. 1 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.1 

.3 

44.9 

16.2 

2.8 

3.0 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.0 

7 

.0 

.1 

.3 

6.2 

29.7 

2.6 

2.9 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

. 1 

.3 

4.5 

56.8 

115.0 

2.7 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.1 

.3 

3.6 

15.9 

222.6 

2.6 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

10 

.0 

.1 

.3 

3.0 

12.9 

60.6 

2.5 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.1 

.3 

2.6 

11.2 

37.7 

2.4 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.1 

.3 

2.3 

9.9 

27.5 

2.3 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.1 

.3 

2.1 

9.0 

20.7 

11.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

13.8 

14 

.0 

.1 

3.4 

2.0 

8.3 

16.2 

2.6 

.5 

. 1 

.0 

.0 

2.5 

15 

.0 

.0 

5.9 

1.9 

7.7 

13.2 

2.0 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.4 

1.8 

7.1 

11.1 

1.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.3 

1.7 

6.7 

9.6 

1.8 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

5.6 

1.6 

6.3 

8.5 

1.7 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

52.2 

1.5 

6.0 

7.7 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

18.4 

1.4 

5.6 

7.1 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.8 

1.4 

5.3 

6.6 

1.5 

21.9 

. 1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.6 

1.3 

5.0 

6.1 

1.4 

1. 

. 1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.7 

1.3 

4.8 

5.7 

1.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.7 

1.2 

4.5 

5.4 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.7 

1.2 

4.3 

5.1 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.7 

1.1 

4.1 

14.9 

1.2 

.3 

. I 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.7 

8.8 

3.9 

5.0 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.7 

20.0 

3.7 

4.3 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

3.4 

90.5 

.7 

8.4 

-— 

4.1 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

39.6 

32.8 

.7 

100.9 


3.9 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.2 

31 

7.2 


.7 

17.8 


3.7 


.3 


.0 

.0 


TOTAL 

120. 

134. 

159. 

378. 

436. 

644. 

106. 

39. 

4. 

1. 


17. 

IN/AREA 

.306 

.342 

.405 

.965 

1.11 

1.64 

.271 

.099 

.011 

.003 

.001 

.042 


WATER YEAR 1938-39 


AC-FT 4036, 


INCHES/AREA 5.20 


GATOS 

CREEK NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1939 

-40 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

} 

4.1 

.0 

.0 

52.7 

95.0 

128.2 

107.1 

5.2 

1. 

.2 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

69.2 

27.5 

93.9 

77.9 

4.9 

.9 

.2 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

3.6 

54.8 

71.8 

85.8 

4.6 

.9 

.2 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

25.9 

21.6 

56.8 

77.7 

6.7 

.9 

.2 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

14.3 

15.1 

46.5 

50.3 

4.2 

.8 

.2 

.1 

.0 

6 

65.0 

.0 

.0 

19.5 

13.7 

39.3 

40.5 

3.9 

.8 

.2 

. 1 

.0 

7 

26.1 

.0 

.0 

78.6 

10.7 

34.1 

33.7 

3.7 

.7 

.2 

.0 

.0 

8 

.3 

.0 

.0 

77.7 

9.2 

30.2 

28.9 

3.5 

.7 

.2 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

26.1 

8.3 

27.3 

25.3 

3.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

47.8 

131.2 

7.6 

24.9 

22.5 

3.1 

.6 

.2 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

8.1 

84.4 

7.0 

23.2 

20.4 

2.9 

.6 

.2 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.1 

25.9 

6.5 

21.6 

18.6 

2.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

18.1 

19.0 

20.4 

17.0 

2.6 

.6 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

13.3 

195.0 

19.1 

15.7 

2.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

10.2 

41.1 

17.9 

14.5 

2.4 

.5 

. 1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

8.1 

27.8 

16.7 

13.5 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.4 

17 

.0 

.0 

.0 

6.6 

88.8 

15.6 

12.5 

2.1 

.5 

.1 

.0 

2. 1 

18 

.0 

.0 

.0 

5.7 

36.5 

14.6 

11.7 

2.0 

• 4 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

5.0 

25.7 

13.7 

10.9 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

4.5 

20.0 

12.8 

10.2 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

4.1 

16.2 

12.0 

9.5 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

3.8 

34.6 

11.2 

8.9 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

3.5 

17.4 

10.5 

8.4 

1.6 

• 4 

.1 

.0 

.0 

24 

5.2 

.0 

.0 

3.9 

11.8 

28.3 

7.9 

1.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

.4 

15.0 

.0 

37.9 

162.8 

15.9 

20.6 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.8 

.0 

22.8 

85.2 

42.5 

10.2 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

4.4 

354.4 

94.8 

6.6 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

4.0 

330.0 

27.1 

6.2 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

3.9 

240.1 

32.5 

5.9 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

3.8 


391.1 

5.5 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

10.6 


208.1 


1.0 


.1 

.0 


TOTAL 

102. 

16. 

56. 

783. 

1984. 

1603. 

785. 

81. 

16. 

4. 

1. 

3. 

IN/AREA 

.260 

.041 

.144 

2.00 

5.06 

4.09 

2.00 

.208 

.042 

.011 

.003 

.007 


WATER YEAR 1939-40 AC-FT 10761. INCHES/AREA 13.87 


LOS GATOS 

CREEK NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1940-41 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.2 

.0 

12.0 

16.1 

162.6 

133.7 

9.3 

1.5 

.3 

.1 

.0 

2 

.0 

13.4 

.0 

9.8 

15.1 

183.7 

109.9 

9.2 

1.4 

.3 

.1 

.0 

3 

.0 

12.5 

.0 

16.5 

14.2 

177.7 

65.4 

8.8 

1.3 

.3 

.1 

.0 

4 

.0 

.5 

.0 

32.7 

13.4 

117.2 

378.5 

7.6 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

27.7 

18.8 

87.7 

174.6 

7.1 

1.2 

.3 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

13.4 

84.2 

71.5 

94.4 

6.7 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

7 

1.0 

.0 

.0 

13.2 

22.5 

60.0 

71.8 

6.2 

1.1 

.2 

,1 

.0 

8 

1.4 

.0 

.0 

10.1 

85.8 

51.6 

56.7 

5.9 

1.0 

.2 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

6.8 

126.6 

45.2 

110.0 

5.5 

1. 

.2 

. 1 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

6.5 

69.3 

40.2 

172.2 

5. 1 

.9 

.2 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

6.3 

82.1 

36.2 

113. 1 

4.8 

.9 

.2 

. 1 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

6.0 

58.3 

32.8 

68.5 

5.9 

.8 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

43.8 

43.3 

30.3 

54.3 

19.5 

.8 

.2 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

34.9 

41.8 

83.5 

44.5 

4.6 

.7 

.2 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

43.0 

45.3 

36.5 

37.5 

3.9 

.7 

.2 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

18.4 

18.5 

46.8 

31.4 

32.3 

3.7 

.7 

.2 

.0 

.0 

17 

.0 

8.6 

28.2 

12.4 

78.5 

28.0 

28.3 

3.4 

.6 

.2 

.0 

.0 

18 

.0 

4.9 

136.0 

11.1 

41.1 

25.2 

25.2 

3.2 

.6 

.2 

.0 

.0 

19 

.0 

.1 

5.7 

77.7 

35.6 

22.9 

22.7 

3.1 

.6 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.3 

139.1 

42.2 

20.9 

20.6 

2.9 

.6 

. 1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

31.9 

84.9 

183.2 

19. 1 

18.8 

2.7 

.5 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

72.4 

50.2 

116.9 

17.6 

17.2 

2.6 

.5 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

I 12.2 

81.2 

66.9 

16.2 

15.8 

2.4 

.5 

. 1 

.0 

.0 

24 

10.2 

.0 

99.3 

45.9 

91.6 

15.0 

14.6 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

25 

1.8 

.0 

45.2 

32.0 

51.5 

13.9 

13.5 

2.2 

.4 

. 1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

32.0 

27.3 

138.3 

12.8 

12.5 

2.0 

.4 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

109.0 

24.1 

76.1 

11.9 

11.6 

1.9 

.4 

.! 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

77.3 

21.7 

159.1 

44.5 

10.8 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

28.1 

19.9 

— 

37.5 

33. 1 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

24.6 

18.4 


13.4 

33. 1 

1.6 

.3 

. 1 

.0 

.0 

31 

.0 


15.5 

17.2 


248.0 


1.5 


. 1 

.0 


TOTAL 

IS. 

41. 

836. 

964. 

1865. 

1795. 

1995. 

149. 

23. 

6. 

1. 


IN/AREA 

.037 

. 104 

2.13 

2.46 

4.76 

4.58 

5.09 

.381 

.059 

.014 

.004 

.001 


WATER YEAR 1940-41 


AC-FT 15228. 


INCHES/AREA 19.62 















LOS GATOS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOH WATER YEAR 1941-42 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECONO 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.4 

30.5 

39.2 

11.8 

6. 1 

16.0 

1.9 

.4 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

12.3 

22.8 

66.5 

11.1 

5.7 

8.8 

1.8 

.4 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

56.9 

18.4 

37.9 

10.3 

17.1 

8.3 

1.7 

.4 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

1.0 

15.4 

82. 1 

9.7 

63.0 

7.8 

1.6 

.4 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.3 

13.3 

105.5 

9.1 

152.9 

7.4 

1.5 

.4 

. 1 

.0 

6 

.0 

.0 

.4 

11.8 

87.0 

8.6 

45.6 

6.9 

1.4 

.4 

.1 

.0 

? 

.0 

.0 

.4 

17.6 

55.9 

8.0 

31.3 

6.5 

1.4 

.3 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

.4 

13.6 

45.6 

7.6 

25.2 

6.2 

1.3 

.3 

.1 

1.2 

9 

.0 

.0 

.4 

9.6 

38.9 

7.1 

20.9 

5.8 

1.3 

.3 

.1 

.3 

10 

.0 

.0 

.4 

9.0 

33.9 

37.5 

18.0 

5.5 

1.2 

.3 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

.4 

8.6 

30.2 

44.4 

15.8 

55.4 

1.1 

.3 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

7.3 

8.1 

27.2 

9.7 

14.2 

6.3 

1.1 

.3 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

1.9 

7.7 

24.8 

55.2 

45.6 

5.0 

1.0 

.3 

.1 

.0 

14 

.0 

.0 

175.0 

7.3 

78.3 

96.8 

91.8 

4.8 

1. 

.3 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

16.1 

6.9 

67.6 

44. 1 

28.7 

4.6 

.9 

.2 

. 1 

.0 

16 

.0 

.1 

47.7 

6.6 

37.6 

31.1 

53.1 

4.3 

.9 

.2 

. 1 

.0 

17 

.0 

2.5 

12.1 

6.2 

31.4 

24.8 

33.7 

4.1 

.9 

.2 

.1 

.0 

18 

.0 

.0 

6.9 

5.9 

27.1 

20.5 

24.8 

3.9 

.8 

.2 

. 1 

.0 

19 

.0 

.0 

5.3 

5.6 

23.8 

17.5 

21.7 

3.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

20 

.0 

.0 

24. 1 

5.4 

21.3 

15.3 

19.5 

3.5 

.7 

.2 

. 1 

.0 

21 

19.0 

.0 

5.6 

5.1 

25.0 

13.6 

17.7 

3.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

22 

4.2 

.0 

3.8 

19.9 

19.4 

12.3 

16.3 

3.1 

.7 

.2 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

24.5 

416.8 

16.8 

11.3 

15.1 

3.0 

.6 

.2 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

5.1 

442.4 

25.1 

10.4 

14.1 

2.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

18.1 

176.6 

16.5 

9.6 

13.2 

2.7 

.6 

.2 

.0 

.0 

26 

16.3 

.0 

6.1 

112.3 

14.3 

9.0 

12.4 

2.5 

.6 

. 1 

.0 

.0 

27 

25.2 

.0 

57.0 

149.0 

13.4 

8.4 

11.7 

2.4 

.5 

. 1 

.0 

.0 

28 

.3 

.0 

124.1 

74.4 

12.6 

7.8 

11.0 

2.3 

.5 

. 1 

.0 

.0 

29 

.0 

131.5 

132.9 

55.5 

— 

7.3 

10.3 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

30.3 

53.1 

79.5 


6.9 

13.2 

2. 1 

.5 

. 1 

.0 

.0 

31 

.0 


62.5 

50.2 


6.5 


2.0 


. 1 

.0 


TOTAL 

65. 

165. 

863. 

1812. 

1105. 

583. 

870. 

203. 

30. 

8. 

2. 

2. 

IN/AREA 

.166 

.420 

2.20 

4.62 

2.82 

1.49 

2.22 

.518 

.077 

.020 

.005 

.005 

WATER YEAR 

1941 

-42 

AC 

-FT 11300 


INCHES/AREA 

14.56 






LOS GATOS 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

OISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOH 



WATER 

YEAR 1942- 

-43 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

. 1 

.4 

11.0 

19. 1 

12.2 

5.6 

1.2 

.3 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 


.4 

9.3 

15.3 

11.3 

5.3 

1.1 

.3 

.1 

.0 

3 

.0 

4.6 

. 1 

.4 

8.1 

12.7 

10.6 

5.1 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

4 

.0 

.3 


.4 

7.2 

20.9 

9.9 

4.8 

1.0 

.3 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

•1 

.4 

6.6 

15.0 

22.9 

4.5 

1. 

.3 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

20.7 

.4 

6.1 

9.9 

9.6 

4.3 

.9 

.2 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

5.6 

.4 

21.8 

9.2 

8.6 

4. 1 

.9 

.2 

. 1 

.0 

8 

.0 

• 0 

.2 

.4 

17.6 

137.2 

9.3 

3.8 

.9 

.2 

. 1 

.0 

9 

.0 

.0 

.2 

.4 

7.4 

68.0 

7.9 

3.6 

.8 

.2 

. 1 

.0 

10 

8.6 

.0 

.2 

.4 

6. 1 

36.3 

7.6 

3.4 

.8 

.2 

. 1 

.0 

11 

71.5 

.0 

.2 

.4 

5.9 

26.2 

7.2 

3.3 

.7 

.2 

.1 

.0 

12 

.9 

.0 

.2 

.4 

5.8 

21.7 

6.8 

3.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

.2 

.4 

5.6 

18.7 

6.5 

2.9 

.7 

.2 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.2 

.3 

5.4 

16.5 

6. 1 

2.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

15 

.0 

2.4 

.1 

.3 

5.2 

15.0 

5.8 

2.7 

.6 

.2 

.0 

.0 

16 

.0 

.8 

.1 

.3 

5.0 

13.8 

5.5 

2.5 

.6 

.2 

.0 

.0 

17 

.0 

14.1 

.1 

.3 

4.8 

139.4 

5.2 

2.4 

.6 

.2 

.0 

.0 

18 

.0 

47.7 

. 1 

.3 

4.6 

66.5 

4.9 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

14.3 

. 1 

.3 

4.4 

40.2 

4.7 

2.2 

.5 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

.5 

.1 

11.6 

4.2 

31.6 

4.4 

2.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.1 

. 1 

272.9 

19.9 

25.7 

4.2 

2.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.1 

2.7 

203.8 

8.0 

21.7 

4.0 

1.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.1 

14.5 

265.3 

32.1 

18.8 

3.8 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.1 

28.1 

59.7 

30.7 

16.6 

3.6 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.1 

21.0 

41 .4 

31.3 

15.0 

3.4 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.1 

.4 

30.4 

101.7 

13.7 

3.2 

1.6 

.4 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

10.4 

.2 

33.3 

37.3 

12.6 

42.3 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

28 

38.7 

.5 

19.3 

15.4 

24.7 

11.6 

83.6 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

29 

1.2 

.1 

6.1 

40.5 

— 

74.5 

7.3 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.1 

.4 

31.4 


22.1 

6.0 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.4 

13.7 


13.3 


1.2 


.1 

.0 


TOTAL 

121. 

97. 

122. 

1026. 

437. 

979. 

328. 

88. 

20. 

5. 

1. 

. 

IN/AREA 

.310 

.247 

.311 

2.62 

1.12 

2.50 

.837 

.225 

.050 

.014 

.004 

.001 


WATER YEAR 1942-43 


AC-FT 6388 


INCHES/AREA 8.23 















LOS GATOS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL ANO WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1945-46 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV DEC 

1 .0 .1 .3 

2 .0 .1 .3 

3 .0 .1 .3 

% .0 .1 108.2 

5 .0 .1 106.9 

6 .0 .1 10.5 

7 .0 .1 4.0 

8 .0 .1 3.1 

9 .0 .1 2.5 

10 1.9 3.0 2.1 

11 .6 9.6 1.8 

12 .0 .2 1.7 

13 .0 .1 1.5 

14 .0 .1 1.4 

15 .0 17.4 1.4 

16 .0 1.8 1.3 

17 .0 15.9 1.3 

18 .0 .8 1.2 

19 .0 .2 1.2 

20 .0 .2 1.2 

21 .0 .2 103.6 

22 .0 .2 64.6 

23 .0 .2 34.6 

24 .0 12.8 31.9 

25 .0 10.5 22.0 

26 .0 .3 12.3 

27 .0 .2 89.4 

28 .0 9.3 35.5 

29 39.5 12.5 20.2 

30 98.0 .4 15.4 

31 1.3 12.3 

TOTAL 141. 97. 694. 

IN/AREA .361 .247 1.77 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

10.2 

3.0 

5.1 

8.7 

1.6 

8.8 

40.5 

4.9 

7.6 

1.6 

25.4 

63.3 

4.6 

6.9 

1.5 

51.8 

15.3 

4.4 

6.4 

1.4 

51.9 

8.7 

4.1 

6.0 

1.4 

19.3 

7.4 

3.9 

5.7 

1.3 

15.5 

6.5 

3.8 

5.4 

1.2 

13.2 

5.9 

3.6 

5.1 

1.2 

11.5 

5.4 

3.4 

4.8 

1.1 

10.3 

5.7 

3.2 

4.6 

1.1 

9.5 

5.5 

3.1 

4.3 

1.0 

8.8 

4.6 

2.9 

4.1 

1. 

6.2 

4.4 

14.4 

3.9 

.9 

7.7 

4.2 

3.2 

3.7 

.9 

7.2 

103.7 

2.6 

3.5 

.9 

6.8 

47.4 

2.5 

3.3 

.8 

6.5 

22.3 

2.4 

3.2 

.8 

6.1 

16.9 

2.3 

3.0 

.8 

5.8 

13.4 

6.4 

2.9 

.7 

5.5 

11.1 

2.2 

2.7 

.7 

5.2 

9.6 

2.1 

2.6 

1.3 

5.0 

8.5 

2.0 

2.5 

10.5 

4.7 

7.7 

1.9 

2.4 

1.7 

4.5 

7.0 

1.8 

2.3 

.6 

4.3 

6.5 

1.7 

2.2 

12.1 

4.0 

6.1 

1.7 

2.1 

70.3 

3.9 

5.8 

1.6 

2.0 

2.7 

3.7 

5.4 

10.4 

1.9 

.7 

3.5 

— 

63.6 

1.8 

.7 

3.3 


58.6 

1.7 

.7 

3.2 


13.3 


.7 

335. 

452. 

242. 

117. 

124, 

.855 

1.15 

.617 

.299 

.31 


JUN JUL AUG SEPT 

.7 .2 .1 .0 

.6 .2 .0 .0 

.6 .2 .0 .0 

.6 .2 .0 .0 

.6 .2 .0 .0 

.5 .2 .0 .0 

.5 .1 .0 .0 

.5 .1 .0 .0 

.5 .1 .0 .0 

.5 .1 .0 .0 

.4 .1 .0 .0 

.4 .1 .0 .0 

.4 .1 .0 .0 

.4 .1 .0 .0 

.4 .1 .0 .0 

.4 .1 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 

.1 .0 

12. 3. 0 

.030 .008 .002 .001 


WATER YEAR 1945-46 AC-FT 4391. INCHES/AREA 5.66 


LOS GATOS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER OISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1946-47 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR HAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .3 2.4 1.2 3.5 3.5 1.6 .4 .1 .0 .0 

2 .1 .0 .3 2.2 1.2 3.4 7.6 1.5 .4 .1 .0 .0 

3 .6 .0 .3 2.1 1.2 81.2 52.1 1.5 .4 .1 .0 .0 

4 .0 .0 .3 2.0 1.2 32.7 10.7 1.4 3.0 .1 .0 .0 

5 .0 .0 26.1 1.9 1.2 10.8 6.7 1.3 8.2 .1 .0 .0 

.0 .0 115.1 1.8 1.2 8.7 6.0 1.3 1.1 .1 .0 .0 

.0 .0 6.5 1.7 1.1 7.4 5.5 1.2 1.8 .1 .0 .0 

.0 .0 .8 1.7 1.1 6.6 5.1 1.2 .3 .1 .0 .0 

.0 .0 .8 1.6 66.5 6.0 4.8 1.1 .3 .1 .0 .0 

.0 .0 .8 1.5 41.2 33.8 4.5 1.1 .3 .1 .0 .0 

11 .0 .0 .8 1.5 9.6 9.0 4.3 1.0 .3 .1 .0 .0 

12 .0 .0 .8 1.4 51.4 6.8 4.1 1. .3 .1 .0 .0 

13 .0 28.2 .8 1.4 16.3 6.4 3.8 .9 .2 .1 .0 .0 

14 .0 2.6 .8 1.3 9.2 6.1 3.6 .9 .2 .1 .0 .0 

15 .0 .0 .8 1.3 7.2 5.8 3.4 .8 .2 .1 .0 .0 

16 .0 .0 .8 1.2 47.2 5.5 3.3 .8 .2 .1 .0 .0 

17 .0 .0 .8 1.2 30.5 5.2 3.1 .8 .2 .1 .0 .0 

18 .0 .0 .8 1.1 10.8 5.0 3.0 .7 .2 .1 .0 .0 

19 .0 67.1 .8 1.1 8.6 4.7 2.8 .7 .2 .1 .0 .0 

20 .0 27.1 .7 1.1 7.2 4.5 2.7 .7 .2 .1 .0 .0 

21 .0 .3 .7 1.0 6.3 4.3 2.6 .6 .2 .0 .0 .0 

22 .0 34.0 .7 1. 5.6 4.0 2.4 .6 .2 .0 .0 .0 

23 .0 60.9 .7 .9 5.1 3.9 2.3 .6 .2 .0 .0 .0 

24 .0 .8 70.9 .9 4.7 3.7 2.2 .6 .2 .0 .0 .0 

25 .0 .2 20.8 .8 4.4 3.5 2.1 .5 .1 .0 .0 .0 

26 .0 .2 4.1 .8 4.2 3.3 2.0 .5 .1 .0 .0 .0 

27 .0 .2 48.0 .8 3.9 7.1 1.9 15.4 .1 .0 .0 .0 

28 .0 .2 4.9 63.7 3.7 32.5 1.8 .7 .1 .0 .0 .0 

29 .0 .3 3.5 9.4 - 5.2 1.8 .5 .1 .0 .0 .0 

30 .0 .3 3.0 1.2 10.8 1.7 .4 .1 .0 .0 .0 

31 .0 2.6 1.2 3.6 .4 .0 .0 

TOTAL 0 222. 319. 113. 353. 335. 161. 42. 20. 2. 0 

IN/AREA .002 .567 .813 .289 .901 .855 .412 .108 .051 .005 .001 .000 



WATER YEAR 1946-47 


AC-FT 3108, 


INCHES/AREA 4.01 


L 0S GATOS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL ANO HATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1947 

-48 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

day 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

31.1 

.0 

.1 

.0 

. 1 

.5 

8.2 

.7 

.2 

.1 

.0 

2 

.0 

2.2 

.0 

.1 

.0 

.1 

7.7 

5.9 

.7 

.2 

.1 

.0 

3 

.0 

.1 

.0 

.1 

.0 

.1 

12.9 

4.6 

.6 

.2 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

26.7 

.1 

33.2 

3.7 

.6 

.2 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.1 

20.3 

.1 

5.3 

3.1 

.6 

.2 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

18.1 

.1 

6.0 

2.7 

.6 

.2 

.0 

.0 

7 

2.9 

.0 

.0 

5.1 

.3 

.1 

1.9 

2.4 

.5 

.2 

.0 

.0 

8 

2.5 

.0 

.0 

4.7 

.1 

15.6 

.7 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

9 

7.2 

.0 

.0 

.1 

.1 

3.9 

10.8 

2.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

10 

78.5 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

6.1 

1.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

11 

1.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

23.0 

1.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

. 1 

1.7 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.1 

. 1 

30.7 

l. 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

24.5 

1. 

1.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

58.1 

.0 

.1 

.1 

4.2 


1.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

16 

8.0 

4.3 

.0 

.1 

. 1 

9.5 

1. 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

17 

2.0 

.1 

31.2 

.1 

.1 

.5 

1. 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

18 

.1 

.0 

1.4 

.1 

.1 

.2 

1. 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

1. 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

34.5 

.1 

.1 

.2 

.9 

1.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

7.5 

.0 

.1 

.2 

.9 

2.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 


.0 

.1 

.2 

.9 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

• 0 

. 1 

.0 

.1 

20.1 

.9 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 


.0 

.1 

56.2 

.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 


.0 

.1 

3.1 

.8 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.! 

.0 

.1 

.4 

.8 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

. 1 

.0 

.1 

.4 

.7 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

28 

4.2 

.0 


.0 

36.2 

.5 

57.4 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

12.1 

.0 


.0 

.9 

.5 

153.2 

4.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

2.5 

.0 

. 1 

.0 


.5 

50.0 

27.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 



.0 


.5 


2.4 


.1 

.0 


TOTAL 

122. 

97. 

76. 

12. 

104. 

173. 

384. 

93. 

12. 

3. 

0 

. 

IN/AREA 

.310 

.247 

.194 

.029 

.266 

.441 

.980 

.238 

.031 

.009 

.002 

.001 

WATER YEAR 

1947- 

48 

AC-FT 

2131 

. 

INCHES/AREA 

2.75 






LOS GATOS 

CREEK NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL ANO 

WATER 

OISTRICT 

SYNTHES!ZEO DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1948-49 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

4.3 

.9 

8.3 

14.3 

2.6 

.6 

.2 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

3.4 

1.6 

86.1 

13.3 

2.4 

.6 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

30.6 

2.3 

33.2 

105.5 

12.5 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.9 

2.2 

10 

60.2 

11.7 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.2 

2.1 

20.0 

65.3 

10.9 

2.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.1 

2.1 

3.7 

30.1 

10.3 

2.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

• 0 

.0 

2.0 

40.8 

22.3 

9.6 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

1.9 

2.7 

17.7 

9.1 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

1.9 

1.9 

32.1 

8.6 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

1.8 

1.9 

88.6 

8.1 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

11 

36.9 

.0 

.0 

1.7 

23.9 

123.6 

7.6 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

12 

1.2 

.0 

.0 

1.7 

3.0 

77.9 

7.2 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

12.2 

1.6 

2.3 

45.3 

6.8 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

14.8 

1.5 

2.3 

35.4 

6.4 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.4 

1.5 

2.3 

28.9 

6.0 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

10.6 

1.4 

2.2 

24.4 

5.7 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

44.9 

1.4 

2.2 

21.2 

5.4 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

1.3 

1.3 

2.1 

18.8 

5.1 

14.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.1 

4.8 

2.1 

211.7 

4.8 

6.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.1 

1.3 

2.0 

79.3 

4.6 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.1 

4.8 

1.9 

49.8 

4.3 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

. 1 

20.3 

1.9 

58.4 

4. 1 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.1 

3.3 

1.8 

54.4 

3.9 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

. 1 

1.2 

12.3 

32. 1 

3.7 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

14.1 

1.2 

2.4 

27.2 

3.5 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

249.8 

1.2 

33.4 

23.9 

3.3 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

70.1 

1.1 

11.6 

21.5 

3.1 

.7 

.2 

.1 

2,9 

.0 

28 

.0 

.0 

7.7 

1.1 

2.3 

19.5 

3.0 

.7 

.2 

.0 

1. 

.0 

29 

.0 

.0 

4.2 

1.1 

— 

17.9 

2.8 

5.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

3.4 

1.0 


16.5 

2.7 

2.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


2.9 

1. 


15.3 


.6 


.0 

.0 


TOTAL 

38. 


469. 

80. 

229. 

1519. 

202. 

67. 

0 

3. 

5. 


IN/AREA 

.098 

.000 

1.20 

.203 

.584 

3.88 

.516 

.172 

.025 

.007 

.012 

.001 


WATER YEAR 1948-49 


AC-FT 5193. 


INCHES/AREA 6-69 



















LOS GATOS CREEK NEAR SAN JOSE. CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1949-50 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV OEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 


1 .0 .0 

2 .0 .0 

3 .0 .0 

4 .0 .0 

5 .0 .0 

6 .0 .6 

7 .9 11.4 

8 .0 4.0 

9 .0 56.3 

10 .0 12.8 

11 .0 .2 

12 .0 .0 

13 .0 .1 

14 .0 .1 

15 .0 .1 


16 .0 

17 .0 

18 5.2 

19 2.4 

20 .0 

21 .0 


22 .0 .1 

23 .0 .1 

24 .0 .1 

25 .0 .0 

26 .0 .0 

27 .0 .0 

28 .0 .0 

29 .0 .0 

30 .0 .0 

31 .0 


.0 .1 2.8 

.0 16.3 2.6 

.0 1.1 2.5 

.0 .2 38.7 

.0 .2 7.5 

.0 .2 18.5 

10.3 .2 3.3 

4.2 49.6 3.1 

.1 1.8 10.8 

.0 25.0 22.0 

.0 42.1 3.6 

.0 16.2 3.4 

.0 .8 3.3 

.0 38.9 3.2 

1.0 1.9 3.1 

.0 1.6 3.0 

6.0 76.3 2.9 

32.0 5.1 2.8 

19.1 2.5 2.7 

.3 2.2 2.6 

.1 2.1 2.5 

.1 1.9 2.4 

.1 1.8 2.3 

.1 3.6 2.2 

.1 2.0 2.1 

.2 1.7 2.0 

.2 8.1 1.9 

.2 95.2 1.8 

.2 5.3 

.2 3.4 

.2 3.0 


1.7 1.3 .7 

1.7 1.3 .8 

1.6 1.2 4.8 

1.5 1.2 .7 

1.5 1.1 .6 

1.4 27.5 .6 

1.3 1.8 .5 

1.3 40.1 .5 

1.2 5.7 .5 

1.2 1.4 .5 

1.1 1.4 .4 

1.1 1.4 .4 

1.0 1.4 .4 

1. 1.4 .4 

.9 1.3 .4 

.9 1.3 .4 

.9 1.2 .3 

.8 1.2 .3 

.8 1.1 .3 

.8 1.1 .3 

.7 1.0 .3 

6.3 1. .3 

.9 1. .3 

92.6 .9 .3 

8.5 .9 .2 

1.5 .8 .2 

1.5 .8 .2 

1.5 .8 .2 

1.4 .7 .2 

1.4 .7 .2 

1.4 .2 


2 .1 .0 .0 

2 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 1.2 

1 .0 .0 .3 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

1 .0 .0 .0 

.0 .0 


TOTAL 9. 86. 75. 410. 160. 141. 104. 16. 3. 0 .2. 

IN/AREA .022 .220 .191 1.05 .408 .360 .266 .042 .008 .002 .001 .004 


WATER YEAR 1949-50 AC-FT 1995. INCHES/AREA 2.57 


LOS GATOS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED OAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1950 

-51 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.2 

2.2 

6.5 

11.2 

50.1 

3.6 

1.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

2 

.0 

.2 

17.5 

6.3 

10.3 

2 S.6 

3.5 

1.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

3 

.0 

.2 

150.1 

6.0 

9.5 

20.0 

3.3 

22.9 

.6 

.2 

.0 

.0 

4 

.0 

.2 

87.2 

5.8 

46.9 

42.4 

3.1 

9.2 

.6 

.2 

.0 

.0 

5 

.0 

.2 

26.0 

5.5 

99.5 

54.3 

3.0 

9.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

6 

.0 

.2 

83.3 

5.3 

31.0 

22.9 

2.8 

8.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.2 

119.7 

5.1 

24.0 

19.0 

2.7 

1.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.2 

303.1 

4.8 

19.8 

16.6 

2.5 

1.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.2 

84. 1 

4.6 

16.9 

14.8 

2.4 

1.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.2 

56.6 

74.6 

14.8 

13.5 

2.3 

1.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.2 

40.0 

41.9 

33.3 

12.5 

2.2 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.2 

29.1 

19.4 

25.7 

11.6 

2.1 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.2 

39.0 

14.2 

16.6 

10.8 

2.0 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

12.3 

69.6 

11.9 

14.4 

10.1 

1.9 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.6 

21.7 

57.1 

12.8 

9.5 

1.8 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

69.1 

17.4 

37.7 

11.6 

9.0 

1.7 

1.4 

.4 

.1 

.0 

20.6 

17 

.0 

7.3 

15.0 

20.7 

10.6 

8.4 

1.6 

1.3 

.3 

.1 

.0 

2.8 

18 

.0 

184.1 

13.4 

40.3 

9.8 

7.9 

1.5 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

19 

.0 

88.7 

12.2 

26.1 

9. 1 

7.4 

1.5 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

79.5 

11.3 

16.8 

8.6 

7.0 

1.4 

1.2 

.3 

.1 

• 0 

.0 

21 

.0 

13.5 

10.6 

14.9 

21.3 

6.6 

1.3 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

7.5 

10 

13.5 

8.8 

6.3 

1.3 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

23 

15.3 

5.7 

9.4 

12.6 

7.9 

5.9 

1.2 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

24 

2.8 

4.5 

8.9 

11.8 

7.6 

5.6 

4.2 

1 . 

.2 

.1 

.0 

.0 

25 

30.6 

3.8 

10.6 

11.1 

7.3 

5.3 

16.3 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

26 

82.7 

3.2 

9.9 

10.5 

7.4 

5.0 

1.3 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

27 

46.2 

2.9 

8.0 

10 

23.7 

4.8 

1.1 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

28 

.5 

2.6 

7.6 

10.2 

60.2 

4.5 

36.4 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

. 1 

2.5 

7.3 

47.4 

— 

4.3 

3.7 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

10.8 

2.3 

7.0 

14.4 


4.0 

1.3 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.3 


6.8 

12.3 


3.8 


.7 


.1 

.0 


TOTAL 

189. 

493. 

1295. 

579. 

581. 

430. 

115. 

85. 

12 . 

3. 

0 

24. 

IN/AREA 

.483 

1.26 

3.30 

1.48 

1.48 

1.10 

.293 

.217 

.030 

.008 

.002 

.060 


WATER YEAR 1950-51 


AC-FT 7536. 


INCHES/AREA 9.71 



LOS GATOS 

CREEK NEAR SAN 

UJ 

U1 

a 

CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1951 

-52 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

80.0 

17.7 

23.9 

8.7 

14.6 

4.3 

.9 

.2 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

10.4 

14.0 

21.0 

8.3 

13.6 

4.1 

.8 

.2 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

55.4 

11.6 

18.5 

22.8 

12.7 

3.9 

.8 

.2 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

1 10.2 

9.9 

17.2 

25.1 

11.8 

3.7 

.7 

.2 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

73.0 

8.7 

16.0 

10 

11.0 

3.5 

.7 

.2 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

16.6 

130.8 

14.9 

258.1 

10.8 

3.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

11.3 

55.1 

14.0 

185.0 

94.3 

3.1 

.6 

.2 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

8.6 

73.9 

13.1 

74.4 

16.0 

2.9 

.6 

.2 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

6.8 

31.6 

12.2 

53.3 

19.1 

2.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

5.6 

24.3 

11.4 

39.9 

57.5 

2.6 

.6 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

4.8 

1 13.9 

33.6 

31.1 

16.9 

2.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

4.2 

774.9 

13.0 

53.4 

14.6 

2.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

3.8 

210.7 

10.6 

33.4 

24.2 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

11.2 

3.6 

218.1 

10.2 

247.7 

15.9 

2.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.9 

3.3 

221.7 

9.7 

404.9 

12.0 

2.0 

.4 

. 1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

3.2 

190.1 

9.3 

147.8 

11.1 

1.9 

.4 

. 1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

3.0 

248.3 

8.9 

103.3 

10.4 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

2.9 

109.5 

8.7 

89.5 

9.7 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

66.7 

2.8 

82.3 

8.4 

86.0 

9.1 

1.6 

.4 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

54.5 

2.7 

77.0 

45.4 

58.4 

8.5 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

58.1 

2.6 

56.8 

18.6 

46.3 

8.0 

1.5 

.3 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

2.8 

2.5 

47.2 

14.5 

39.0 

7.5 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.2 

2.4 

40.6 

13.2 

33.6 

7.0 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

24 

44.8 

.3 

2.3 

49.7 

12.2 

29.6 

6.6 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

18.8 

.3 

2.3 

90.7 

11.5 

26.4 

6.2 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

26 

.3 

34.4 

2.2 

44.7 

10.8 

23.9 

5.8 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

2.8 

2.1 

37.4 

10.2 

21 .8 

5.5 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.5 

132.6 

32.6 

9.7 

20.0 

5.2 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.5 

73.6 

29.0 

9.2 

18.4 

4.9 

1 . 

.2 

. 1 

.0 

.0 

30 

.0 

.5 

65.6 

26.0 


17.0 

4.6 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


28.2 

23.6 


15.7 


.9 


.1 

.0 


TOTAL 

64. 

234. 

728. 

3102. 

430. 

2233. 

455. 

67. 

14. 

4. 

0 


IN/AREA 

.164 

.596 

1.86 

7.92 

1.10 

5.70 

1.16 

.171 

.036 

.010 

.003 

.001 


WATER YEAR 1951-52 AC-FT 14518. INCHES/AREA 18.71 



















LOS GATOS 

CREEK NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 


WATER YEAR 1953- 

54 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.3 

.2 

1.5 

2.9 

8.0 

2.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.3 

.2 

1.5 

2.8 

7.6 

1.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

4.8 

.2 

1.4 

2.6 

7.2 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

45.2 

.1 

1.3 

2.5 

6.9 

1.7 

• 4 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.8 

.1 

1.3 

2.4 

6.6 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.3 

.1 

1.3 

2.3 

6.3 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.3 

.1 

1.2 

2.2 

6.0 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.3 

.1 

1.2 

5.6 

5.7 

1.4 

.4 

. 1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.3 

.1 

1.1 

12.5 

5.4 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

10 

1. 

.0 

.3 

.4 

1.1 

14.5 

5.1 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

11 

.1 

.0 

.3 

10.9 

1.1 

4.2 

4.9 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.3 

.2 

2.9 

2.0 

4.6 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

21.5 

.3 

. 1 

103.5 

2.0 

4.4 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

183.9 

.3 

.1 

92.0 

2.0 

4.2 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

2.4 

.3 

.1 

12.4 

1.9 

4.0 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.1 

.3 

.3 

8.0 

179.0 

3.8 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

11.9 

.3 

154.6 

33.7 

53.0 

3.6 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

3.6 

1.8 

.3 

4.7 

11.2 

22.8 

3.4 

.9 

• 2 

.1 

.0 

.0 

19 

.5 

4.7 

.3 

.5 

6.0 

141.7 

3.3 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

4.5 

.3 

.5 

5.2 

60.4 

3.1 

.8 

• 2 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.3 

.3 

.5 

4.7 

52.5 

3.0 

.8 

.2 

.1 

• 0 

.0 

22 

.0 

.3 

.3 

.5 

4.3 

27.4 

2.8 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.3 

.2 

.5 

4.0 

20.4 

2.7 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.3 

.2 

90.6 

3.7 

16.2 

2.6 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.3 

.2 

27.8 

3.5 

25.4 

2.4 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.3 

.2 

3.0 

3.4 

12.0 

2.3 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.3 

.2 

2.3 

3.2 

10.4 

34.0 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.3 

.2 

2.0 

3.1 

9.3 

8.4 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.3 

.2 

1.6 

— 

28.5 

2.2 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.3 

.2 

1.7 


18.2 

2.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.2 

1.6 


8.5 


.5 


.0 

.0 


TOTAL 

5. 

234. 

59. 

306. 

319. 

748. 

167. 

33. 

8. 

2. 

0 


IN/AREA 

.013 

.597 

.149 

.780 

.814 

1.91 

.425 

.085 

.021 

.006 

.002 

.000 

WATER YEAR 

1953- 

54 

AC 

-FT 3726 

. 

INCHES/AREA 

4.80 






LOS GATOS 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1954- 

55 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.1 

161.1 

9.8 

35.2 

2.0 

1.4 

.7 

.2 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

97.0 

16.8 

9.3 

25.6 

1.9 

1.4 

.7 

.2 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

65.4 

9.2 

8.8 

19.4 

1.8 

1.3 

.7 

.2 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

8.6 

6.9 

8.4 

15.2 

1.7 

1.2 

.7 

.2 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.6 

5.4 

8.0 

12.3 

1.6 

1.2 

.6 

.2 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

21.1 

4.4 

7.7 

10.4 

1.6 

1.1 

.6 

.2 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

6.5 

3.8 

7.3 

9.0 

1.5 

56.4 

.6 

.2 

.0 

.0 

8 

.0 

10 

.9 

3.3 

7.0 

7.9 

1.4 

36.6 

.5 

.2 

.0 

.0 

9 

.0 

43.2 

94. 1 

62.4 

6.6 

7.1 

1.4 

2.0 

.5 

. 1 

.0 

.0 

10 

.0 

1.1 

29.8 

80.0 

6.3 

6.5 

1.3 

1.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

12.6 

4.3 

17.6 

6.0 

6.0 

1.2 

1.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

8.1 

3.3 

12.3 

5.7 

5.6 

1.2 

1.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.1 

2.8 

9.5 

5.4 

5.3 

1.1 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

2.4 

7.6 

5.1 

5.0 

1.1 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

72.7 

2.2 

27.3 

4.9 

4.7 

1.0 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

5.5 

2.1 

48.9 

25.0 

4.4 

1. 

1.5 

.4 

. 1 

.0 

.0 

17 

.0 

.1 

1.9 

14.0 

6.8 

4.2 

38.1 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.1 

1.8 

398.1 

4.5 

4.0 

17.0 

1.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.1 

1.8 

138.1 

4.3 

3.8 

1.8 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.1 

1.7 

80.4 

4.2 

3.6 

1.1 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.1 

1.6 

48.3 

4.0 

3.4 

36.3 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.1 

1.6 

35.2 

3.8 

3.2 

7.1 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.1 

1.5 

26.6 

3.6 

3.1 

1.4 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.1 

1.5 

20.9 

3.5 

2.9 

1.3 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.1 

1.4 

17.0 

6.1 

2.8 

17.8 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.1 

1.4 

14.4 

34.1 

2.6 

9.8 

1. 

.3 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

.1 

1.3 

12.5 

214.7 

2.5 

1.6 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.1 

1.3 

11.2 

52.4 

2.4 

1.5 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.1 

1.2 

10.2 

— 

2.3 

1.5 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.1 

1.2 

23.3 


2.2 

1.5 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


10.8 

14.4 


2. 1 


.8 


. 1 

.0 


TOTAL 

. 

155. 

373. 

1341. 

473. 

225. 

161. 

130. 

13. 

4. 

0 

. 

IN/AREA 

.000 

.396 

.952 

3.42 

1.21 

.573 

.410 

.333 

.032 

.009 

.002 

.001 


WATER YEAR 1954-55 


AC-FT 


5694, 


INCHES/AREA 7.34 


.OS GATOS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1955-56 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

20.4 

46.9 

39.7 

11.6 

1.9 

1.4 

1.8 

.5 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

6.6 

38.5 

37.1 

10.9 

1.8 

1.3 

1.8 

.5 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.3 

32.9 

34.7 

10.3 

1.7 

18.7 

1.7 

.4 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

46.4 

32.5 

9.7 

1.6 

14.2 

1.6 

.4 

. 1 

.0 

5 

.0 

.0 

9.9 

108.9 

30.3 

9.2 

1.5 

1.4 

1.5 

.4 


.0 

6 

.0 

.0 

91.0 

48.3 

28.3 

8.7 

1.4 

1.3 

1.5 

.4 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

3.5 

82.0 

26.5 

8.2 

1.4 

1.2 

1.4 

.4 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

82.4 

86.7 

24.7 

7.7 

1.3 

90.9 

1.3 

.3 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

37.8 

49.5 

23.0 

7.2 

1.2 

52.9 

1.3 

.3 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

2.1 

53.7 

21.4 

6.8 

1.2 

10 

1.2 

.3 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

1.4 

39.7 

20.0 

6.4 

62.3 

7.9 

1.2 

.3 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

1.2 

33.0 

18.6 

6.0 

7.5 

6.7 

1.1 

.3 

.1 

.0 

13 

.0 

41.8 

1.1 

29.5 

17.3 

5.6 

1.9 

5.8 

1. 1 

.3 

.1 

.0 

14 

.0 

12.8 

1.1 

141.7 

16.0 

5.3 

4.0 

5.2 

1.0 

.3 

.1 

.0 

15 

.0 

.1 

1.1 

294.6 

14.9 

5.0 

2.1 

4.8 

1. 

.3 

.1 

.0 

16 

.0 

31.1 

1.0 

168.1 

13.8 

4.7 

2. 1 

4.4 

.9 

.2 

.1 

.0 

17 

.0 

29.2 

1 . 

99.7 

12.8 

4.4 

2.0 

4.1 

.9 

.2 

.1 

.0 

18 

.0 

.4 

22.5 

81.5 

11.9 

4.1 

2.0 

3.8 

.8 

.2 

.1 

.0 

19 

.0 

.1 

320.4 

64.7 

11.1 

3.9 

1.9 

3.6 

.8 

.2 

• 1 

59.3 

20 

.0 

.1 

136.4 

170.0 

10.4 

3.7 

1.8 

3.4 

.8 

.2 

.1 

1.9 

21 

.0 

.1 

42.2 

83.8 

9.7 

3.5 

1.7 

3.2 

.7 

.2 

.1 

.0 

22 

.0 

.1 

160.6 

70.4 

25.4 

3.3 

1.7 

3.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

23 

.0 

.1 

926.2 

65.5 

77.1 

3.1 

1.6 

2.8 

.7 

.2 

.0 

.0 

24 

.0 

.1 

258.6 

60.2 

20.0 

2.9 

1.5 

2.7 

.6 

.2 

.0 

.0 

25 

.0 

•1 

124.8 

92.5 

20.3 

2.8 

1.4 

2.6 

.6 

.2 

.0 

.0 

26 

.0 

.1 

296.8 

61.3 

17.1 

2.6 

27.5 

2.4 

.6 

.2 

.0 

.0 

27 

.0 

.1 

131.3 

64.7 

14.4 

2.5 

5.1 

2.3 

.6 

.2 

.0 

.0 

28 

.0 

.1 

69.6 

60.1 

13.3 

2.3 

1.5 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.1 

66.3 

49.1 

12.3 

2.2 

1.5 

2.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.1 

62.4 

45.5 


2.1 

1.4 

2.0 

.5 

. 1 

.0 

.0 

31 

.0 


88.5 

42.4 


2.0 


1.9 


.1 

.0 


TOTAL 


117. 

2988. 

2412. 

655. 

168. 

148. 

270. 

31. 

8. 

2. 

62. 

IN/AREA 

.000 

.297 

7.62 

6.15 

1.67 

.429 

.377 

.689 

.078 

.021 

.006 

.158 

WATER YEAR 

1955- 

•56 

AC-FT 13584 


INCHES/AREA 

17.50 






LOS GATOS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1956-57 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .0 .0 1.2 23.0 3.0 1.1 .6 .2 .0 .0 

2 .0 .0 .0 .0 12.9 12.2 2.9 16.1 .6 .2 .0 .0 

3 .0 .0 .0 .0 1.4 15.1 2.7 1.4 .6 .2 .0 .0 

4 .0 .0 3.1 .0 1.2 13.4 2.6 1. .6 .2 .0 .0 

5 .0 .0 23.8 9.6 1.2 8.0 2.5 .9 .5 .1 .0 .0 

6 .0 .0 11.2 15.9 1.2 7.3 2.4 .9 .5 .1 .0 .0 

7 .0 .0 .1 .2 1.2 6.8 2.3 .9 .5 .1 .0 .0 

8 .0 .0 .0 .0 1.1 6.4 2.2 .8 .5 .1 .0 .0 

9 .0 .0 .0 .0 1.1 37.7 2.1 .8 3.7 .1 .0 .0 

10 .0 .0 .0 .0 1.1 11.0 2.0 .8 1.3 .1 .0 .0 

11 .0 .0 .0 .0 1.0 8.4 1.9 .7 .4 .1 .0 .0 

12 .0 .0 .0 79.4 1.0 7.6 1.8 .7 .4 .1 .0 .0 

13 .0 .0 .0 116.7 1. 7.1 1.7 .7 .4 .1 .0 .0 

14 .0 .0 .0 1.6 1. 6.7 17.6 7.5 .4 .1 .0 .0 

15 .0 .0 .0 .3 .9 8.5 1.9 1.6 .3 .1 .0 .0 

16 .0 .0 .0 .3 .9 7.0 1.5 .6 .3 .1 .0 .0 

17 .0 .0 .0 .4 .9 6.0 40.9 .6 .3 .1 .0 .0 

18 .0 .0 .0 .4 .8 5.8 35.2 17.9 .3 .1 .0 .0 

19 .0 .0 .0 .4 .8 5.6 1.9 31.8 .3 .1 .0 .0 

20 .0 .0 .0 79.6 .8 5.4 9.6 8.5 .3 .1 .0 .0 

21 .0 .0 .0 3.6 53.5 5.1 4.8 17.9 .3 .1 .0 .0 

22 .0 .0 .0 1.0 7.6 4.9 1.6 1. .3 .1 .0 .0 

23 .0 .0 .0 1. 110.2 4.7 1.5 .8 .2 .1 .0 .0 

24 .0 .0 -0 1. 69.6 4.4 1.5 .8 .2 .1 .0 .0 

25 .0 .0 .0 35.1 24.5 4.2 1.4 .8 .2 .1 .0 .0 

26 9.4 .0 .0 24.0 38.1 4.0 1.4 .8 .2 .1 .0 .0 

27 8.8 .0 .0 1.5 20.0 3.8 1.3 .8 .2 .1 .0 .0 

28 .1 .0 .0 1.3 41.2 3.6 1.3 .8 .2 .1 .0 25.7 

29 .0 .0 .0 1.3 - 3.5 1.2 .7 .2 .1 .0 1.1 

30 9.7 .0 .0 1.3 3.3 1.1 .7 .2 .1 .0 .0 

31 2.0 .0 1.2 3.2 .7 .0 .0 

TOTAL 30. . 39. 377. 397. 254. 156. 121. 15. 3. 0 27. 

IN/AREA .077 .001 .099 .963 1.01 .647 .397 .309 .038 .008 .002 .069 


WATER YEAR 1956-57 


AC-FT 2812. 


INCHES/AREA 3.62 















LOS GATOS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND MATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOM 



MATER 

YEAR 1957-58 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

1.9 

12.0 

42.3 

363.2 

11.1 

1.8 

.4 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

55.4 

206.0 

34.9 

287.2 

10.3 

29.3 

.4 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

2.3 

121.1 

29.7 

278.3 

9.6 

4. 1 

.4 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

8.4 

1.3 

73.9 

25.8 

228.6 

8.9 

1.6 

.3 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

58.4 

1 .3 

66.2 

22.9 

208.1 

8.2 

1.5 

.3 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

.7 

1.3 

34.6 

20.6 

292.2 

7.7 

1.5 

.3 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

1.3 

34.2 

18.7 

157.1 

7.1 

5.3 

.3 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

1.3 

29.0 

26.1 

119.8 

6.6 

2.7 

.3 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9.4 

23.6 

16.5 

97.4 

6.2 

1.2 

.3 

.1 

.0 

10 

79.4 

.0 

.0 

28.3 

32.4 

15.3 

81.4 

5.8 

1.2 

.3 

.1 

.0 

11 

2.9 

.0 

.0 

1.6 

19.0 

14.3 

69.5 

6.0 

1.1 

.3 

.1 

.0 

12 

.4 

.0 

.0 

1.4 

65.4 

13.9 

60.5 

5.3 

1.1 

.2 

.1 

.0 

13 

3.6 

.0 

.0 

1.4 

29.9 

13.7 

53.4 

4.7 

1.0 

.2 

.1 

.0 

14 

.1 

16.1 

.0 

1.4 

23.0 

90.8 

47.7 

4.4 

1. 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

.3 

123.7 

1.4 

19.8 

231.6 

43.0 

4.1 

.9 

.2 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

78.4 

1.4 

17.4 

329.4 

39.0 

3.9 

.9 

.2 

.1 

.0 

17 

.0 

.0 

8.6 

1.3 

15.6 

122.2 

35.5 

3.6 

.8 

.2 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

41.0 

1.3 

221.4 

86.4 

32.5 

3.4 

.8 

.2 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

1.9 

1.3 

352.4 

64.2 

29.8 

3.2 

.7 

.2 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.9 

1.2 

104.9 

62.9 

27.3 

3.0 

.7 

.2 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

27.9 

1.2 

72.3 

154.2 

25.1 

2.8 

.7 

.2 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

7.8 

1.2 

53.9 

146.3 

23.1 

52.4 

.6 

.2 

.0 

.0 

23 

4.1 

.0 

1.3 

17.0 

41.5 

103. 1 

21.2 

8.7 

.6 

.1 

.0 

.0 

24 

.8 

.0 

1.2 

231.3 

204.2 

72.8 

19.5 

2.8 

.6 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

1.2 

35.6 

216.2 

56.0 

17.9 

2.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

1.2 

37.5 

99.8 

46. 1 

16.5 

2.6 

.5 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

1.2 

16.4 

68.9 

140.5 

15.2 

2.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

1.2 

12.0 

53.0 

73.2 

14.1 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

1.1 

28.6 

— 

55. 1 

13.0 

2.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

1.1 

51.0 


93.6 

12.0 

2.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


1.1 

15.9 


54.6 


1.9 


.1 

.0 


TOTAL 

92. 

17. 

369. 

565. 

2311. 

2278. 

2729. 

206. 

64. 

7. 

2. 

. 

IN/AREA 

.234 

.043 

.941 

1.44 

5.90 

5.81 

6.96 

.526 

.164 

.017 

.004 

.001 

MATER YEAR 

1957- 

58 

AC- 

FT 17109. 

INCHES/AREA 

22.05 






LOS GATOS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND MATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOM MATER YEAR 1958-59 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV DEC 

1 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .0 

4 .0 .0 .0 

5 .0 .0 .0 

6 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 

11 .0 .0 ,0 

12 .0 .0 .0 

13 .0 .0 .0 

14 .0 3.9 .0 

15 .0 .6 .0 

16 .0 .0 .0 

17 .0 .0 .0 

18 .0 .0 .0 

19 .0 .0 .0 

20 .0 .0 .0 

21 .0 .0 3.6 

22 .0 .0 .5 

23 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .0 

25 .0 .0 .0 

26 .0 .0 4.6 

27 .0 .0 44.4 

28 .0 .0 .6 

29 .0 .0 .0 

30 .0 .0 .0 

31 .0 .0 

TOTAL . 5. 54. 

IN/AREA .000 .012 .137 

MATER YEAR 1958-59 AC-FT 


JAN FEB MAR APR MAY 

.0 1. 10.8 2.1 .7 

.0 .9 10 2.0 .6 

.0 .9 9.3 1.9 .6 

.0 .9 8.6 1.8 .6 

86.1 .8 8.2 1.7 .5 

76.0 .8 7.8 1.6 .5 

1.4 .8 7.3 1.6 .5 

6.4 .8 6.9 1.5 .5 

66.2 6.9 6.6 1.4 .5 

22.2 43.2 6.2 1.4 .4 

1.4 78.9 5.9 1.3 .4 

37.1 5.3 5.6 1.2 .4 

5.1 2.3 5.3 1.2 .4 

1.6 2.1 5.0 1.1 .4 

1.4 48.3 4.8 1.1 .4 

1.4 222.9 4.5 1.0 .3 

1.3 63.2 4.3 1. .3 

1.3 111.7 4.1 .9 .3 

1.2 57.4 3.9 .9 .3 

1.2 71.6 3.7 .9 .3 

1.1 133.1 3.5 .8 .3 

1.1 37.8 3.4 .8 .3 

1.1 27.1 4.7 .8 .3 

2.5 21.4 3.4 .7 .2 

1.9 17.6 2.9 4.4 .2 

1.0 15.0 2.8 52.5 .2 

1.0 13.1 2.6 1.7 .2 

1.0 11.8 2.5 .7 .2 

1.0 - 2.4 .7 .2 

1. 2.3 .7 .2 

1 . 2.2 .2 

325. 998. 162. 91. 11 

.830 2.55 .412 .233 .029 

3751. INCHES/AREA 4.83 


JUN JUL AUG SEPT 

.2 .0 .0 .0 

.2 .0 .0 .0 

.2 .0 .0 .0 

.2 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 216.4 

.1 .0 .0 25.9 

.1 .0 .0 .4 

.1 .0 .0 .2 

.1 .0 .0 .2 

.1 .0 .0 .2 

.1 .0 .0 .2 

.1 .0 .0 .2 

.1 .0 .0 .2 

.1 .0 .0 .2 

.1 .0 .0 .2 

.1 .0 .0 .2 

.1 .0 .0 .2 

.0 .0 

3. 0 . 245. 

.008 .002 .001 .624 


.nc CATOS 

CREEK NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOM 



MATER 

YEAR 1959- 

60 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 


.2 

.0 

• 0 

.0 

103. B 

3.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 


.2 

.0 

.0 

.0 

19.3 

3.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 


.2 

.0 

.0 

.0 

12.4 

3.3 

.8 

14. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 


.2 

.0 

.0 

.0 

4.4 

3.1 

.8 

1.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

5 

.1 

.0 

.0 

.0 

81.0 

3.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 


.3 .1 .0 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 .0 

.2 .0 .0 .0 .0 

.2 .0 .0 .0 .0 

.2 .0 .0 .0 .0 

.2 .0 .0 .0 .0 

.2 .0 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 .0 

.1 .0 *0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 


TOTAL 

IN/AREA 

3. 0 

.008 .002 

31. 244. 546. 

.079 .622 1.39 

82. 60. 

.209 .153 

21. 

.054 

2. 

.004 

.001 

.000 

.000 

MATER YEAR 

1959-60 

AC-FT 1959. 

INCHES/AREA 

2.52 






LOS GATOS CREEK NEAR SAN 

JOSE, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOM 


MATER YEAR 1960-61 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

65.7 

.6 

1. 

.8 

1.7 

.6 

4.9 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

48.2 

.5 

26.0 

.8 

1.6 

.6 

.5 

. 1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

5.0 

.5 

2.9 

.7 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

1.7 

.5 

1.3 

3.6 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

3.7 

1.5 

.5 

1.3 

.8 

1.4 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

24.3 

1.4 

.4 

1.3 

12.1 

1.4 

35.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.4 

1.3 

.4 

1.2 

2.2 

1.3 

12.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

1.3 

.4 

1.2 

2.1 

1.3 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

1.2 

.4 

1.2 

11.9 

1.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

3.5 

.4 

1.2 

.8 

1.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

3.6 

.4 

3.0 

.7 

1.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

23.5 

1.2 

.3 

4.6 

.7 

1.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

64.3 

1.1 

.3 

1.2 

.7 

1.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

2.8 

1.1 

.3 

1.1 

7.7 

1. 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.1 

1.1 

.3 

15.6 

80.2 

.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.1 

1.0 

.3 

2.9 

4.0 

.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

5.7 

17 

.0 

.1 

1.0 

.3 

1.2 

13.4 

.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

1.1 

18 

.0 

1.4 

1. 

.3 

1.1 

2.3 

.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.2 

.9 

.3 

1. 1 

1.9 

.8 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.1 

.9 

.2 

1.1 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.1 

.9 

.2 

1.1 

2.0 

3.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.1 

.8 

.2 

1.0 

2.0 

35.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.1 

.8 

.7 

1.0 

1.9 

17.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.1 

.6 

.3 

1. 

4.2 

3.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

15.0 

.7 

23.6 

.9 

2.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

• 0 

124.1 

.7 

49.4 

.9 

2.0 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

2.1 

.7 

1.5 

.9 

2.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.3 

.7 

.4 

.8 

1.9 

.7 

.2 


.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.4 

.6 

32.0 

— 

1.9 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.9 

.6 

14.2 


1.8 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.6 

1.1 


1.8 


.2 


.0 

.0 


TOTAL 


264. 

152. 

131. 

79. 

173. 

88. 

59. 

8. 

1. 

. 

7. 

IN/AREA 

.000 

.674 

.387 

.335 

.202 

.442 

.224 

.151 

.022 

.003 

.001 

.018 

MATER YEAR 

1960- 

61 

AC- 

FT 1907 


INCHES/AREA 

2.46 






6 .1 .0 .0 

7 .1 .0 .0 



,3 .1 .0 .0 

14 .1 .0 .0 

15 .1 .0 .0 


,6 .1 .0 .0 

17 .1 .0 .0 

18 .1 «0 .0 

19 .1 .0 .0 

20 •! -0 

21 .1 .0 .0 

22 .1 *0 -0 

23 .1 .0 23.5 

24 .1 .0 6.9 

25 .1 *0 .1 

26 .1 »0 .0 

27 .1 -0 .0 

28 .1 *0 

29 .1 .0 .0 

30 .1 -0 -0 

31 .0 .0 


.0 

17.0 

6.6 

.7 

.0 

9.3 

3.0 

.7 

21.4 

42.1 

2.6 

.7 

71.1 

23.6 

2.5 

.6 

14.8 

87.7 

2.4 

.6 

22.9 

19.9 

2.3 

.6 

7.1 

14.4 

2.2 

.6 

.3 

11.6 

13.7 

.5 

45.8 

9.7 

2.3 

.5 

12.1 

8.4 

1.9 

.5 

.7 

7.5 

1.6 

.5 

.6 

6.8 

1.7 

.4 

.7 

10.9 

1.7 

.4 

.7 

8.1 

1.6 

.4 

.7 

5.8 

1.5 

.4 

3.9 

5.6 

1.5 

.4 

2.2 

5.3 

1.4 

.4 

.8 

5.1 

1.3 

.4 

22.9 

4.9 

1.3 

.6 

8.0 

4.6 

1.2 

.3 

1.1 

4.4 

1.2 

3.6 

1.1 

4.2 

2.1 

37.0 

1.1 

4.0 

5.0 

4.5 

1.1 

3.8 

1.1 

.4 

1.1 

1.1 


1. 

.9 

• 3 













SYNTHESIZED STREAMFLOW 
DRAINAGE AREA K 


LOS GATOS CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1961- 

62 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

17.3 

.6 

.7 

16.6 

4.8 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

124.0 

.6 

.7 

23.7 

4.5 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

10.9 

.6 

.6 

14.8 

4.3 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

2.9 

.6 

.6 

13.3 

4. 1 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

2.3 

.5 

.6 

68.3 

3.9 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

2.0 

.5 

.6 

191.3 

3.7 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

1.8 

.5 

12.1 

55.1 

3.5 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

• 0 

1.7 

.5 

.8 

38.8 

3.3 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

1.6 

.5 

251.0 

30.7 

3.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

1.5 

.4 

178.9 

25.1 

3.0 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

1.4 

.4 

61.1 

21.2 

2.8 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

1.4 

.4 

33.3 

18.4 

2.7 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

1.3 

.4 

76.2 

16.3 

2.6 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

1.3 

.4 

83.8 

14.7 

2.4 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

1.2 

.4 

154.5 

13.4 

2.3 

.6 

. 1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

1.2 

.3 

107.0 

12.3 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

1.2 

.3 

51.4 

11.4 

2. 1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

1.1 

.3 

50.9 

10.6 

2.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

3.5 

1.1 

26.6 

32.9 

9.9 

3.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

114.7 

1.1 

43.2 

25.7 

9.3 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

3.7 

1.0 

1.0 

21.5 

8.8 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.1 

1. 

.5 

18.5 

25.8 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.1 

.9 

.6 

16.5 

8.9 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.1 

.9 

.6 

27.6 

7.5 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

13.4 

.9 

.7 

15.7 

7.0 

1.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

• 0 

4.7 

.8 

.7 

14.4 

6.7 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.1 

.8 

.7 

13.5 

6.3 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.1 

.8 

.7 

12.7 

6.0 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

26.9 

.7 

.7 

— 

5.6 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

99.6 

.7 

.7 


5.3 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.7 

.7 


5.0 


.3 


.0 

.0 


TOTAL 


267. 

188. 

86. 

1264. 

708. 

76. 

18. 

5. 

1. 



IN/AREA 

.000 

.661 

.478 

.218 

3.22 

1.81 

.195 

.046 

.012 

.003 

.001 

.000 

WATER YEAR 

1961 

-62 

AC 

-FT 5174. 

INCHES/AREA 

6.67 






PACHECO CREEK NEAR DUNNEVILLE 


Record Site 
Latitude 36° 58, 85* 

Longitude 121° 22.75' 

Approximately 3. 3 miles northeast of Dunneville 


Drainage Area 
144. 22 square miles 


Period of Available Record 
January 1940 to September 1983 

Gaging station is operated by the U. S. Geological Survey 
Flow regulated by Pacheco Lake, capacity 6, 150 acre feet 
Station Index No. 153000 


Period of Synthesized Record 
October 1923 to September 1939 


LOS GATOS CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1962 

-63 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

1.2 

.4 

1.5 

184.1 

7.7 

26.4 

16.6 

3.1 

.7 

.2 

.0 

2 

.0 

1.2 

.4 

1.5 

84. 1 

7.2 

19.8 

15.5 

2.9 

.7 

.2 

.0 

3 

.0 

1.1 

.3 

1.4 

56.6 

6.8 

16.4 

14.5 

2.8 

.6 

.2 

.0 

4 

.0 

1.1 

.3 

1.4 

39.5 

6.4 

14i 1 

13.6 

2.6 

• 6 

.2 

.0 

5 

.0 

1.0 

.3 

1.3 

28.3 

6.1 

12.4 

12.7 

2.5 

.6 

.1 

.0 

6 

.0 

1. 

.3 

1.3 

20.9 

5.8 

133.1 

11.9 

2.4 

.6 

. 1 

.0 

7 

.0 

.9 

.3 

1.2 

16.0 

5.5 

49.8 

11.2 

2.2 

.5 

.1 

.0 

8 

.0 

.9 

.3 

1.2 

12.7 

12.2 

28.2 

26.9 

2.1 

.5 

.1 

.0 

9 

.0 

.9 

.3 

1.1 

55.2 

10.8 

23.4 

10.6 

2.0 

.5 

.1 

.0 

10 

.0 

.8 

.3 

1.1 

48.8 

4.8 

20.3 

46.9 

1.9 

.5 

.1 

.0 

11 

.0 

.8 

.2 

1.0 

16.5 

4.6 

18.3 

31.8 

1.8 

.4 

.1 

.0 

12 

34.2 

.8 

.2 

1 . 

36.6 

4.3 

16.8 

9.6 

1.7 

.4 

,1 

.3 

13 

487.9 

.7 

.2 

.9 

194.8 

4.1 

25.5 

8.8 

1.7 

.4 

.1 

11.1 

14 

66.6 

.7 

.2 

.9 

63.2 

3.9 

117.5 

8.5 

1.6 

.4 

.1 

.2 

15 

10.6 

.7 

42.0 

.9 

41.0 

3.7 

69.3 

8.0 

1.5 

.4 

.1 

.0 

16 

7.3 

.6 

104.2 

.8 

41.5 

109.7 

37.6 

7.6 

1.4 

.3 

.1 

.0 

17 

5.4 

.6 

52.7 

.8 

41.9 

24.9 

30.9 

7.2 

1.4 

.3 

.1 

.0 

18 

4.2 

.6 

8.1 

.7 

24.3 

12.3 

28.4 

6.8 

1.3 

.3 

.1 

.0 

19 

3.4 

.6 

3.1 

.7 

19.8 

9.8 

59.7 

6.4 

1.2 

.3 

.1 

.0 

20 

2.8 

.5 

2.6 

.7 

16.8 

8.2 

58.7 

6.0 

1.2 

.3 

.1 

.0 

21 

2.5 

.5 

2.4 

.7 

14.6 

7.1 

41.5 

5.7 

1.1 

.3 

.1 

.0 

22 

2.2 

.5 

2.2 

.6 

13.0 

35.7 

30.9 

5.4 

1.1 

.3 

.1 

.0 

23 

2.0 

.5 

2.1 

.6 

11.8 

62.8 

28.1 

5.1 

1.0 

.3 

.1 

.0 

24 

1.9 

.5 

2.0 

.6 

10.8 

12.8 

25.8 

4.8 

1. 

.2 

.1 

.0 

25 

1.7 

.4 

2.0 

.6 

10 

10.4 

23.9 

4.5 

.9 

.2 

.1 

.0 

26 

1.6 

.4 

1.9 

.5 

9.3 

9.3 

22.4 

4.3 

.9 

.2 

.1 

.0 

27 

1.6 

18.1 

1.8 

.5 

8.7 

93.7 

21.1 

4.0 

.8 

.2 

.1 

.0 

28 

1.5 

.7 

1.8 

.5 

8.2 

213.9 

19.9 

3.8 

.8 

.2 

.1 

.0 

29 

1.4 

.4 

1.7 

.5 


57.1 

18.7 

3.6 

.8 

.2 

.1 

.0 

30 

1.3 

.4 

1.6 

208.4 


40.1 

17.6 

3.4 

.7 

.2 

.0 

.0 

31 

1.3 


1.6 

525.1 


43.5 


3.3 


.2 

.0 


TOTAL 

641. 

39. 

238. 

760. 

1129. 

845. 

1057. 

329. 

48. 

12. 

3. 

12. 

IN/AREA 

1.64 

.100 

.607 

1.94 

2.88 

2.16 

2.70 

.839 

.124 

.030 

.008 

.031 


Mean Annual Basin Precipitation 
18. 88 inches 


Precipitation Station 

San Felipe Highway station recording gage-Index No. 775500 
Synthesized hourly data was used for the period October 1923 
to September 1939 

Mean annual station precipitation-18. 20 inches 


Basin Precipitation Factor 

0.962 for the tributary area above Pacheco Dam 
1. 102 for the tributary area between Pacheco Dam and 
the record site 


Impervious Area 
None 


WATER YEAR 1962-63 


AC-FT 10124 


INCHES/AREA 13.05 



















PEAK FLOOD FLOWS 
Maximum-Water Year-Instantaneous 

DRAINAGE AREA K 
PACHECO CREEK NEAR DUNNEVILLE 


Water 

Year 

Month 

Day 

Hour 

Flow 
in cfs 

1923-24 

Mar 

6 

---- 

2 

1924-25 

Feb 

12 

1900 

32 

1925-26 

Feb 

12 

1800 

44 

1926-27 

Feb 

24 

0200 

663 

1927-28 

F eb 

4 

0700 

2860 

1928-29 

Mar 

10 

0900 

415 

1929-30 

Jan 

16 

0900 

206 

1930-31 

Jan 

26 

— 

9 

1931-32 

Dec 

28 

0300 

5430 

1932-33 

Jan 

29 

1300 

608 

1933-34 

Mar 

2 

— 

6 

1934-35 

Mar 

7 

0400 

1790 

1935-36 

Feb 

22 

0800 

2810 

1936-37 

F eb 

14 

1000 

2070 

1937-38 

Dec 

11 

0200 

3720 

1938-39 

Feb 

3 

1700 

64 


PACHECO CREEK NEAR 0UNNEVILLE, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 

synthesized 

DAILY 

FLOW 


HATER 

YEAR 1923- 

24 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

1.2 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

1.4 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

1.5 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

1.7 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

1.7 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

1.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

1.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

1.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

1.7 

,S 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

1.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

1.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

1.6 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

1 .5 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

1.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.3 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1. 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

.1 

.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

.3 

.9 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

.4 

1. 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.1 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

.7 


.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

.7 


.8 


. 1 


.0 

.0 


TOTAL 



0 

3. 

23. 

41. 

13. 

4. 

0 

. 

. 

. 

IN/AREA 

.000 

.000 

.000 

.001 

.006 

.010 

.003 

.001 

.000 

.000 

.000 

.000 

HATER YEAR 

1923- 

24 

AC-FT 

171 


INCHES/AREA 

.02 






PACHECO 

CREEK NEAR 

DUNNEVILLE, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1924- 

25 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.2 

1. 

2.1 

1.9 

12.e 

7.1 

5.5 

1.6 

.4 

.1 

.0 

2 

.0 

.2 

.9 

2.2 

1.8 

12.5 

7.2 

5.2 

1.5 

.3 

. 1 

.0 

3 

.0 

.2 

.9 

2.3 

1.8 

12. 1 

7.2 

5.0 

1.5 

.3 

.1 

.0 

4 

.0 

.2 

.9 

2.3 

1.7 

11.6 

7.7 

4.8 

T. 4 

.3 

.1 

.0 

5 

.0 

.2 

.8 

2.3 

1.8 

11.2 

8.5 

4.6 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

6 

.0 

.2 

.8 

2.3 

2.4 

10.8 

9.0 

4.4 

1.3 

.3 

.1 

.0 

7 

.0 

.2 

1. 

2.2 

3.1 

10.7 

9.2 

4.2 

1.2 

.3 

.1 

.0 

8 

.0 

.2 

1.3 

2.2 

3.8 

10.7 

9.1 

4.0 

1.2 

.2 

.0 

.0 

9 

.0 

.6 

1.6 

2.2 

4.4 

12.2 

8.9 

3.8 

1.1 

.2 

.0 

.0 

10 

.0 

.9 

1.8 

2.1 

4.7 

12.3 

8.6 

3.7 

1.1 

.2 

.0 

.0 

11 

.0 

1.2 

1.9 

2.1 

4.9 

12.1 

11.0 

3.5 

1.0 

.2 

.0 

.0 

12 

.0 

1.4 

2.0 

2.0 

18.2 

11.9 

11.1 

3.4 

1. 

.2 

.0 

.0 

13 

.0 

1.5 

2. 1 

2.0 

19.0 

11.7 

10.9 

3.3 

.9 

.2 

.0 

.0 

14 

.0 

1.5 

2.1 

2.0 

14.4 

11.4 

10.5 

3.1 

.9 

.2 

.0 

.0 

15 

.0 

1.6 

2.1 

2.0 

12.5 

11.0 

10.2 

3.0 

.8 

.2 

.0 

.0 

16 

.0 

1.6 

2.1 

1.9 

11.5 

10.5 

9.8 

2.9 

.8 

.2 

.0 

.0 

17 

.0 

1.6 

2.2 

1.9 

11.2 

10. 1 

9.4 

2.8 

.7 

.2 

.0 

.0 

18 

.0 

1.5 

2.2 

1.8 

11.2 

9.7 

9.0 

2.6 

.7 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

1.5 

2.2 

1.8 

1 1.0 

9.3 

8.7 

2.5 

.7 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

1.4 

2.2 

1.7 

11.0 

9.0 

8.3 

2.6 

.6 

. 1 

.0 

.0 

21 

.0 

1.4 

2.2 

1 .6 

11.2 

8.6 

8.2 

2.6 

.6 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

1.3 

2.2 

1 .6 

11.5 

8.3 

8.1 

2.5 

.6 

. 1 

.0 

.0 

23 

.0 

1.3 

2.1 

1.5 

15.0 

7.9 

7.8 

2.4 

.5 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

1.2 

2.1 

1.5 

14.4 

7.6 

7.5 

2.3 

.5 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

1.2 

2.0 

1.6 

14.1 

7.3 

7. 1 

2.2 

.5 

. 1 

.0 

.0 

26 

.0 

1.1 

2.0 

1.8 

13.8 

7.0 

6.8 

2. 1 

.5 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

1.1 

1.9 

1 .9 

13.4 

6.7 

6.5 

2.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

1.1 

1.8 

1 .9 

13.1 

6.4 

6.2 

1.9 

.4 


.0 

.0 

29 

.0 

1.0 

1.8 

2.0 

— 

6.2 

6.0 

1.9 

.4 

. 1 

.0 

.0 

30 

.1 

1. 

1.9 

2.0 


6.3 

5.7 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

31 

.1 


2.1 

1.9 


6.8 


1.7 


. 1 

.0 


TOTAL 

. 

30. 

54. 

61. 

259. 

303. 

251. 

98. 

26. 

6. 

1. 


IN/AREA 

.000 

.008 

.014 

.016 

.067 

.078 

.065 

.025 

.007 

.001 

.000 

.000 


HATER YEAR 1924-25 


AC-FT 2157. 


INCHES/AREA 


28 











w 


PACHECO CREEK NEAR DUNNEVILLE, CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
1925-26 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NQV DEC JAN 

1 .0 .0 .1 .1 

2 .0 .0 .1 .1 

3 .0 .0 .1 «0 

4 .0 .0 .1 «0 

5 .0 .0 .1 .0 

6 .0 .0 .1 .0 

7 .0 .0 .1 .0 

8 .0 .0 .1 .0 

9 .0 .0 .1 .0 

10 .0 .0 .1 .0 

11 .0 .0 .1 .0 

12 .0 .0 • 1 -0 

13 .0 .0 .1 .0 

14 .0 .1 .1 -0 

15 .0 .1 .1 *0 

16 .0 .1 .1 .0 

17 .0 .1 -1 .0 

18 .0 .1 .1 .0 

19 .0 .1 .1 .0 

20 .0 .1 .1 .0 

21 .0 .1 .1 *0 

22 .0 .1 .1 -0 

23 .0 .1 .1 .0 

24 .0 .1 .1 .0 

25 .0 .1 .1 .0 

26 -0 .1 .1 *0 

27 .0 .1 .1 -0 

28 .0 .1 .1 -0 

29 .0 .1 .1 .2 

30 .0 .1 .1 

31 .0 .1 .6 

TOTAL . 1. 3. 2. 

IN/AREA .000 -000 .001 .001 


FEB MAR APR MAY JUN 

.9 9.1 2.7 3.3 .8 

1.1 8.8 2.5 3.1 .7 

1.4 8.5 2.4 3.0 .7 

1.7 8.2 2.4 2.9 .7 

2.1 7.9 3.0 2.7 .6 

2.4 7.6 3.6 2.6 .6 

2.6 7.3 4.0 2.5 .6 

2.7 7.1 6.2 2.4 .5 

2.8 6.8 6.4 2.3 .5 

2.9 6.6 6.5 2.2 .5 

7.1 6.4 6.4 2.1 .5 

21.0 6.1 6.4 2.0 .4 

21.3 5.9 6.3 1.9 .4 

14.9 5.7 6.2 1.8 .4 

12.4 5.4 5.9 1.7 .4 

11.4 5.2 5.7 1.7 .4 

11.0 5.0 5.5 1.6 .3 

10.8 4.8 5.4 1.5 .3 

10.6 4.6 5.3 1.4 .3 

10.7 4.4 5.2 1.4 .3 

10.8 4.2 5.1 1.3 .3 

10.9 4.1 4.9 1.2 .3 

10.8 3.9 4.7 1.2 .3 

10.6 3.7 4.5 1.1 .2 

10.3 3.6 4.3 1.1 .2 

10.1 3.4 4.1 1.0 .2 

9.8 3.3 3.9 1. .2 

9.5 3.2 3.7 .9 .2 

- 3.0 3.6 .9 .2 

2.9 3.4 .8 .2 

2.8 .8 

234. 170. 140. 55. 12. 

.060 .044 .036 .014 .003 


JUL 

.2 

.2 

.2 



.1 


. 1 
.1 


. 1 


. 1 
.1 
. 1 
. 1 


.1 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3. 

,001 


AUG SEPT 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 

0 

.000 .000 


WATER YEAR 192S-26 AC-FT 1231. 


INCHES/AREA .16 



1 .0 

2 .0 

3 .0 

4 .0 

5 .0 

6 .0 

7 .0 

8 .0 

9 .0 

10 .0 

11 .0 

12 .0 

13 .0 

14 .0 

15 .0 

16 .0 

17 .0 

18 .0 

19 .0 

20 .0 

21 .0 

22 .0 

23 .0 

24 .0 

25 .0 

26 .0 

27 .0 

28 .0 

29 .0 

30 .0 

31 .0 

TOTAL 

IN/AREA .000 


.0 9.1 

.0 8.4 

.0 9.8 

.0 9.5 

.0 9.4 

.0 9.3 

.0 9. 1 

.0 9.0 

.0 8.9 

.0 8.6 

.0 8.4 

.0 8.1 

.0 7.9 

.1 7.6 

.1 7.3 

.1 7.0 

.1 6.6 

.1 6.6 

.1 6.4 

.1 6.2 

.1 5.9 

.1 5.8 

.2 5.8 

.5 5.6 

.8 5.5 

2.2 5.4 

27.5 5.3 

23.3 5.1 

14.6 4.9 

10.8 4.8 

4.6 

81. 222. 

.021 .057 


4.4 11.9 

4.3 11.8 

4.2 47.4 

4.0 300.2 

3.9 143.4 

4.0 81.4 

4.4 50.5 

4.7 34.9 

4.8 26.9 

5.2 22.7 

5.9 20.2 

6.3 18.7 

6.6 17.5 

6.8 50.2 

6.9 245.8 

6.8 244.0 

7.0 150.2 

7.4 370.3 

7.5 215.7 

11.2 133.0 

14.7 168.8 

13.3 196.7 

12.8 309.0 

12.6 500.9 

12.5 286.2 

12.2 182.9 

12.2 129.7 

12.2 101.5 

12.3 
12.2 
12.1 

256. 4073. 

.066 1.05 


85.8 27.8 

76.2 127.3 

71.5 205.6 

70.4 125.2 

67.0 85.8 

64.0 65.3 

61.0 54.1 

58.0 47.5 

65.5 51.9 

71.0 75.5 

67.8 60.4 

63.3 52.3 

60.0 47.1 

58.3 43.4 

57.3 40.5 

55.8 38.1 

53.8 35.9 

51.8 34.1 

49.7 32.5 

47.6 30.9 

45.5 29.5 

43.4 28.0 

41.4 26.7 

39.6 25.4 

37.8 24.2 

36.1 23.0 

34.5 21.9 

32.9 20.9 

31.5 19.9 

30.2 19.0 

28.9 

1657. 1520. 

.427 .392 


18.1 4.0 

17.2 3.8 

16.4 3.6 

15.6 3.4 

14.9 3.3 

14.2 3.1 

13.6 3.0 

13.0 2.9 

12.4 2.7 

11.8 2.6 

11.3 2.5 

10.7 2.4 

10.2 2.2 

9.7 2.1 

9.2 2.0 

8.8 2.0 

8.4 1.9 

8.0 1.8 

7.6 1.7 

7.2 1.6 

6.9 1.5 

6.6 1.5 

6.2 1.4 

5.9 1.3 

5.6 1.3 

5.4 1.2 

5.1 1.1 

4.9 1.1 

4.6 1.0 

4.4 1. 

4.2 

298. 65. 

.077 .017 


.9 .2 

.9 .2 

.9 .2 

.8 .2 

.8 .2 

.7 .2 

.7 .1 


.7 .1 

.6 .1 

.6 .1 

.6 .1 

.5 .1 

.5 .1 

.5 .1 

.5 .1 

.4 .1 

.4 .1 

.4 .1 

.4 .1 

.4 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.3 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .0 

.2 .0 

15. 3. 

.004 .001 



WATER YEAR 1926-27 


AC-FT 16216, 


INCHES/AREA 2.11 


PACHECO CREEK NEAR DUNNEVILLE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1927 

-28 

DISCHARGE 

IN CU8IC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.1 

2.8 

19.4 

3.2 

11.2 

56.4 

17.6 

4.1 

.9 

.2 

.0 

2 

.0 

.2 

2.7 

15.9 

8.C 

10.8 

201.2 

16.8 

3.9 

.9 

.2 

.0 

3 

.0 

.2 

2.7 

14.2 

12.5 

10.7 

329.7 

16.0 

3.7 

.8 

.2 

.0 

4 

.0 

.3 

2.6 

13.3 

1387.3 

11.4 

190.3 

15.3 

3.6 

.8 

.2 

.0 

5 

.0 

.3 

2.5 

12.8 

461.6 

11.8 

124.6 

14.5 

3.4 

.8 

.2 

.0 

6 

.0 

.4 

2.5 

12.6 

230.9 

22.7 

90.6 

13.9 

3.2 

.7 

.2 

.0 

7 

.0 

.6 

2.4 

12.3 

126.6 

21 .0 

72.4 

13.2 

3. 1 

.7 

.1 

.0 

8 

.0 

.7 

2.3 

12.2 

75.0 

18.3 

62.1 

12.7 

2.9 

.7 

. 1 

.0 

9 

.0 

.7 

2.3 

12.0 

49.1 

17.0 

55.7 

12. 1 

2.8 

.6 


.0 

10 

.0 

.9 

2.5 

11.6 

35.9 

16.6 

51.3 

11.6 

2.7 

.6 

. 1 

.0 

11 

.0 

1.0 

2.9 

11.6 

29.0 

16.2 

47.9 

11.0 

2.5 

.6 

. 1 

.0 

12 

.0 

1.1 

3.3 

11.3 

25.2 

15.7 

45.0 

10.5 

2.4 

.5 

1 

.0 

13 

.0 

1.3 

3.5 

11.0 

22.9 

15.2 

42.4 

10.0 

2.3 

.5 

.1 

.0 

14 

.0 

1.5 

3.9 

10.7 

21.4 

14.7 

40.3 

9.6 

2.2 

.5 

. 1 

.0 

15 

.0 

1.6 

4.3 

10.4 

20.2 

14.2 

38.4 

9.1 

2.1 

• 5 

. 1 

.0 

16 

.0 

1.7 

4.6 

10.1 

19.2 

13.7 

36.5 

8.7 

2.0 

.4 

. 1 

.0 

17 

.0 

1.8 

4.8 

9.8 

18.5 

13.2 

34.7 

8.3 

1.9 

.4 

. 1 

.0 

18 

.0 

1.9 

4.9 

9.5 

17.8 

12.7 

33.1 

7.9 

1.8 

.4 

. 1 

.0 

19 

.0 

1.9 

4.9 

9.2 

17.1 

12.2 

31.5 

7.6 

1.7 

.4 

. 1 

.0 

20 

.0 

1.9 

4.9 

8.9 

16.4 

11.7 

30.0 

7.2 

1.6 

.4 

. 1 

.0 

2! 

.0 

2.0 

4.9 

8.6 

15.8 

11.3 

28.6 

6.9 

1.6 

.3 

. 1 

.0 

22 

.0 

2.3 

4.9 

6.4 

15.2 

10.8 

27.2 

6.6 

1.5 

.3 

. 1 

.0 

23 

.0 

2.4 

4.8 

8.6 

14.6 

10.8 

25.9 

6.3 

1.4 

.3 

. 1 

.0 

24 

.0 

2.5 

4.7 

8.6 

14. 1 

298.5 

24.7 

6.0 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

25 

.0 

2.6 

4.6 

8.8 

13.5 

267.7 

23.5 

5.7 

1.3 


. 1 

.0 

26 

.0 

2.7 

4.5 

8.8 

13.0 

455.7 

22.4 

5.5 

1.2 

.3 

. 1 

.0 

27 

.0 

2.8 

4.4 

8.7 

12.5 

317.4 

21.3 

5.2 

1.1 

.3 

.1 

.0 

28 

.0 

2.8 

4.6 

8.5 

12.1 

184.5 

20.3 

5.0 

1.1 

.2 

. 1 

.0 

29 

.0 

2.8 

60.4 

8.4 

11.6 

118.1 

19.4 

4.7 

1.0 

.2 

.1 

.0 

30 

.0 

2.8 

43.8 

8.4 


84. 1 

18.5 

4.5 

1. 

.2 

. 1 

.0 

31 

.1 


26.8 

8.3 


66.3 


4.3 


.2 

.0 


TOTAL 


46. 

236. 

333. 

2725. 

2116. 

1846. 

294. 

67. 

15. 

3. 

0 

IN/AREA 

.000 

.012 

.061 

.086 

.702 

.546 

.476 

.076 

.017 

.004 

.001 

.000 


WATER YEAR 1927-28 AC-FT 15211. INCHES/AREA 1.98 


PACHECO CREEK NEAR DUNNEVILLE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER ' 

YEAR 1928- 

-29 

DISCHARGE 

IN CU8IC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NDV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

2.1 

12.1 

19.4 

15.4 

11.5 

7.7 

1.8 

.4 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

2.1 

11.9 

24.3 

14.8 

11.0 

7.3 

1.7 

.4 

. 1 

.0 

3 

.0 

.0 

2.4 

11.7 

67.4 

14.2 

10.6 

7.0 

1.6 

.4 

. 1 

.0 

4 

.0 

.0 

2.8 

11.5 

188.7 

13.7 

18.7 

6=7 

1.6 

.4 

. 1 

.0 

5 

.0 

.0 

3.2 

11.4 

117.4 

13. 1 

71.0 

6.4 

1.5 

.4 

. 1 

.0 

6 

.0 

.0 

3.4 

11.1 

75.6 

12.6 

44.4 

6. 1 

i .4 

.5 

. 1 

.0 

7 

.0 

.0 

3.5 

10.9 

54.5 

12.1 

31.8 

5.9 

1.3 

.3 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

3.6 

10.7 

43.8 

11.7 

25.5 

5.6 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

9 

.0 

.0 

3.7 

10.4 

38. 1 

31.0 

22. 1 

5.4 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

10 

.G 

.0 

3.8 

10.2 

34.8 

255.1 

20.3 

5.1 

1.2 

.3 

. 1 

.0 

11 

.0 

.0 

15.0 

9.9 

32.7 

148.2 

19.0 

4.9 

1.2 

.3 

„ 1 

.0 

12 

.0 

.0 

12.1 

9.6 

31.0 

85.3 

18.0 

4.7 

1.1 

.3 

. I 

.0 

13 

.0 

.2 

70.9 

9.3 

29.4 

54. 1 

17.0 

4.5 

1.1 

.2 

.0 

.0 

14 

.0 

.6 

41.9 

9.0 

28.2 

38.6 

16.2 

4.3 

1.0 

.2 

.0 

.0 

15 

.0 

1.1 

27.8 

8.8 

27.1 

30.5 

15.5 

4. 1 

1. 

.2 

.0 

.0 

16 

.0 

1.6 

21.0 

23.6 

26.0 

26.1 

14.8 

3.9 

.9 

.2 

.0 

.0 

17 

.0 

1.9 

17.8 

19.6 

25.0 

23.4 

14.2 

3.7 

.9 

.2 

.0 

.0 

18 

.0 

2.1 

16.2 

16.2 

24.0 

21.7 

13.5 

3.5 

.9 

.2 

.0 

.0 

19 

.0 

2.3 

15.3 

30.2 

23.1 

20.3 

13.0 

3.4 

.8 

.2 

.0 

.0 

20 

.0 

2.4 

14.7 

41.1 

22. 1 

19. 1 

12.6 

3.2 

.8 

.2 

.0 

.0 

21 

.0 

2.4 

14.3 

29.2 

21.3 

18.3 

12.0 

3.1 

.7 

.2 

.0 

.0 

22 

.0 

2.5 

14. 1 

23.8 

20.4 

17.5 

11.5 

2.9 

.7 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

2.5 

13.8 

21.1 

19.6 

16.9 

11.0 

2.8 

.7 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

2.5 

13.6 

19.6 

18.8 

16.2 

10.5 

2.6 

.6 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

2.5 

13.4 

18.7 

18.1 

15.5 

1Q.0 

2.5 

.6 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

2.4 

13.2 

17.9 

17.4 

14.9 

9.6 

2.4 

.6 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

2.4 

13.0 

17.3 

16.7 

14.3 

9.2 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

2.3 

12.8 

16.9 

16.1 

13.7 

8.8 

2.2 

.5 

. 1 

.0 

.0 

29 

.0 

2.3 

12.7 

16.4 

— 

13.1 

8.4 

2.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

2.2 

12.6 

15.9 


12.5 

8.0 

2.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


12.4 

15.5 


12.0 


1.9 


. 1 

.0 


TOTAL 

. 

36. 

429. 

501. 

1081 . 

1026. 

520. 

130. 

30. 

7. 

1. 


IN/AREA 

.000 

.009 

.111 

. 129 

.279 

.264 

.134 

.033 

.008 

.002 

.000 

.000 


WATER YEAR 1928-29 


AC-FT 7450. 


INCHES/AREA 


97 











PACHECO CREEK NEAR DUNNEVILLE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1930-31 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .4 .3 8.5 7.7 2.4 .7 .6 .1 .0 .0 

2 .0 .0 .4 .7 8.4 7.5 2.3 .7 .6 .1 .0 .0 

3 .0 .4 1.0 8.2 7.2 2.2 .7 .5 .1 .0 .0 

*» • 3 1.3 8.0 6.9 2.1 .6 .5 .1 .0 .0 

5 .0 .0 .3 3.6 7.8 6.6 2.0 .6 .5 .1 .0 .0 

6 -0 .0 .3 4.1 7.6 6.4 2.0 .6 .5 .1 .0 .0 

f *0 .0 .3 4.0 7.4 6.1 1.9 .6 .4 .1 .0 .0 

8 -0 .0 .3 6.6 7.1 5.9 1.8 .5 .4 .1 .0 .0 

.0 .0 .3 6.0 6.9 5.6 1.7 .5 .4 .1 .0 .0 

10 .0 .0 .3 5.9 6.7 5.4 1.7 .5 .4 .1 .0 .0 

.0 .0 .3 6.0 6.6 5.2 1.6 .5 .4 .1 .0 .0 

12 «0 .0 .3 5.9 6.5 5.1 1.5 .5 .3 .1 .0 .0 

13 .0 .0 .3 6.2 6.4 4.9 1.5 .4 .3 .1 .0 .0 

l 1 * .0 .0 .3 7.0 6.6 4.8 1.4 .4 .3 . 1 .0 .0 

15 .0 .0 .2 7.6 7.3 4.6 1.3 .4 .3 .1 .0 .0 

]6 .0 .1 .2 8.0 7.8 4.4 1.3 .4 .3 .1 .0 .0 

17 .0 .2 .2 8.2 8.0 4.2 1.2 .4 .3 .1 .0 .0 

18 .0 .2 .2 8.3 8.2 4.1 1.2 .3 .3 .1 .0 .0 

19 .0 .3 .2 B.3 8.5 4.0 1.1 .3 .2 .1 .0 .0 

20 .0 .3 .2 8.2 8.8 3.8 1.1 .3 .2 .1 .0 .0 

21 .0 .3 .2 8.1 9.0 3.7 1.0 .3 .2 .0 .0 .0 

22 .0 .4 .2 8.0 9.0 3.5 1. .3 .2 .0 .0 .0 

23 .0 .4 .2 8.2 8.9 3.4 1. .3 .2 .0 .0 .0 

24 .0 .4 .2 8.7 8.8 3.3 .9 .3 .2 .0 .0 .0 

25 .0 .3 .2 9.0 8.6 3.1 .9 .5 .2 .0 .0 .0 

26 .0 .3 .2 9.1 8.4 3.0 .8 .6 .2 .0 .0 .0 

27 .0 .3 .2 9.1 8.2 2.9 .8 .7 .2 .0 .0 .0 

28 .0 .4 .2 9.1 8.0 2.8 .8 .7 .2 .0 .0 .0 

29 .0 .4 .2 9.0 - 2.7 .8 .7 . 1 .0 .0 .0 

30 .0 .4 .1 8.9 2.6 .8 .6 .1 .0 .0 .0 

31 .0 .2 8.7 2.5 .6 .0 .0 

TOTAL . 5. 8. 203. 220. 144. 42. 15. 9. 2. 

IN/AREA .000 .001 .002 .052 .057 .037 .011 .004 .002 .001 .000 .000 

WATER YEAR 1930-31 AC-FT 1286. INCHES/AREA .17 


™»rHECO CREEK NEAR 

DUNNEVILLE, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

synthesized 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1931 

-32 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 


.0 

.4 

2.4 

430.7 

1175.0 

122.5 

30.9 

7.3 

1.8 

.4 

.1 

.0 

2 

.0 

.4 

2.4 

328.7 

1165.7 

115.7 

29.4 

6.9 

1.8 

.4 

.1 

.0 

3 

• 0 

.4 

2.3 

220.1 

627.8 

109.5 

28.0 

6.6 

1.7 

.4 

.1 

.0 

u 

.0 

.4 

2.3 

164.4 

402.0 

103.7 

26.6 

6.4 

1.6 

.4 

.1 

.0 

5 

.0 

.4 

2.2 

135.7 

290.0 

98.3 

25.4 

6. 1 

1.5 

.3 

•1 

.0 

6 

.0 

.4 

2.2 

120.4 

762.2 

93.2 

24.2 

5.8 

1.4 

.3 

.1 

.0 

T 

.0 

.3 

2. 1 

111.5 

1469.2 

88.5 

23.0 

5.6 

1.4 

.3 

.1 

.0 

8 

.0 

• 3 

2.0 

105.7 

879.9 

84.0 

21.9 

5.3 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

9 

.0 

.3 

1.9 

101.3 

900.1 

79.8 

20.9 

5.1 

1.2 

.3 

.1 

.0 

10 

.0 

.3 

1.9 

97.7 

602.9 

75.8 

19.9 

4.9 

1.2 

.3 

.1 

.0 

U 

.0 

.3 

1.8 

94.2 

450.9 

72.1 

19.0 

4.6 

1.1 

.3 

,1 

.0 

12 

.0 

.3 

1.9 

94.2 

368.7 

68.5 

18.1 

4.4 

1.1 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

.3 

1.9 

279.4 

321.4 

66.5 

17.2 

4.2 

1.0 

.2 

.0 

.0 

14 

.0 

.3 

2.2 

226.3 

291.2 

78.0 

16.4 

4.0 

1. 

.2 

.0 

.0 

15 

.0 

.6 

2.5 

1403.2 

271.0 

71.9 

15.6 

3.9 

.9 

.2 

.0 

.0 

16 

.0 

.9 

2.7 

653.1 

267.1 

68. 1 

14.8 

3.7 

.9 

.2 

.0 

.0 

17 

.0 

1.1 

2.9 

386.2 

255.7 

64.6 

14.1 

3.5 

.8 

.2 

.0 

.0 

18 

.0 

1.4 

3.0 

257. 1 

244.2 

61.3 

13.5 

3.4 

.8 

.2 

.0 

.0 

19 

.0 

1.5 

3.1 

190.7 

233.1 

58. 1 

12.8 

3.2 

.8 

.2 

.0 

.0 

20 

.0 

1.6 

3.1 

155.3 

221.7 

55.3 

12.2 

3.1 

.7 

.2 

.0 

.0 

21 

.0 

1.7 

3.3 

135.0 

209.6 

52.6 

11.6 

2.9 

.7 

.2 

.0 

.0 

22 

.0 

1.7 

3.9 

121.8 

197.5 

50.0 

11. 1 

2.8 

.7 

.1 

.0 

.0 

23 

.1 

1.7 

4.7 

112.4 

185.9 

47.6 

10.6 

2.8 

.6 

.1 

.0 

.0 

24 

.3 

1.7 

440.8 

105.0 

174.7 

45.3 

10. 1 

2.7 

.6 

.1 

.0 

.0 

25 

.3 

1.7 

604.8 

98.8 

164.2 

43.2 

9.6 

2.5 

.6 

.1 

.0 

.0 

26 

.4 

1.7 

339.6 

93.4 

154.4 

41.1 

9.2 

2.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

27 

.4 

2.0 

1362.2 

88.5 

145.2 

39.2 

8.8 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

28 

.5 

2.2 

3158.6 

84.2 

136.8 

37.3 

8.4 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

29 

.5 

2.3 

1127.0 

80.3 

129.2 

35.6 

8.0 

2.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

30 

.5 

2.3 

599.9 

174.6 


34.0 

7.6 

2.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

31 

.4 


724.2 

507.3 


32.4 


1.9 


.1 

.0 


TOTAL 

3. 

31. 

8416. 

7157. 

12697. 

2094. 

499. 

125. 

30. 

7. 

1. 


in/area 

.001 

.008 

2.17 

1 .84 

3.27 

.540 

.129 

.032 

.008 

.002 

.000 

.000 

water YEAR 

1931-32 

AC 

-FT 61499. 

INCHES/AREA 

8.01 






PACHECO 

CREEK NEAR 

DUNNEVILLE, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

OISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1932- 

33 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

\ 

.0 

.0 

.0 

2.0 

98.2 

16.7 

6. 1 

1.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

1 .9 

68.5 

16. 1 

5.8 

1.6 

.4 

. 1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

1.9 

53.1 

15.4 

5.6 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

1.9 

44.8 

14.8 

5.4 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

1 .9 

39.9 

14.2 

5.2 

1.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

1.8 

36.8 

13.7 

5.0 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

1 .8 

34.6 

13. 1 

4.8 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

1.8 

32.7 

12.6 

4.6 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

1 .7 

31.0 

12.1 

4.4 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

1.7 

29.8 

11.6 

4.2 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

1.6 

28.6 

11.2 

4.0 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

1.6 

28.4 

10.7 

3.9 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

1.5 

28.3 

10.6 

3.7 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

1.5 

28.1 

10.5 

3.5 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

1.4 

27.7 

10.3 

3.4 
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.2 
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.1 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

19 
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.0 
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.0 
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.0 
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25.2 

23.6 

9.3 
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.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.2 

15.1 
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9.0 
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.2 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.3 
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21.9 

8.6 

2.5 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.7 
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21.0 

8.3 

2.4 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

1.1 

70.3 

20.2 

8.0 

2.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

1.4 
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19.5 

7.7 

2.2 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

1.6 
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18.7 

7.4 

2.1 

.6 

. 1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

*0 

1.8 

100.4 

18.0 

7.1 

2.0 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

1.9 

214.4 

17.4 

6.9 

1.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

1.9 

365.5 

— 

6.7 

1.8 

.5 

, 1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

2.0 
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.0 
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.0 
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.0 


2.0 
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6.3 


.5 


.0 

.0 
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15. 
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30. 

7. 

2. 

. 


IN/AREA 

.000 

.000 

.004 

.503 

.231 
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.027 

.008 

.002 

.000 

.000 
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PACHECO 

CREEK NEAR DUNNEVILLE, CALIFORNIA 


SANT 

A CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

01STRICT i 

nArMPCO 

CREEK NEAR 

DUNNEVILLE, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 


WATER 

YEAR 1933 

-34 

DISCHARGE 

IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECONO 

synthesized 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1935 

-36 

DISCHARGE 

IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 


OCT 

NOW 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 


JUL 

AUG 


SEPT 'x ; 

DAY 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 


JUL 

AUG 


SEPT 
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.0 
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.3 


. 1 
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.0 
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.0 


.0 
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.2 
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.4 

.4 
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.0 


.0 
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.2 

10 
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14.6 
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.8 

.2 


.0 
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.0 

.2 
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5.3 

1.6 

.4 

.4 


. 1 

.0 
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.2 
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.0 

.2 
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3.9 
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.0 

16 


.0 
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.2 
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.0 

.2 
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.3 
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.0 

.1 

.2 
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43.4 

9.7 
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.5 
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.0 

.1 
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.3 

.3 
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.0 
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.0 

.1 

.2 
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.5 

.1 


.0 
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.0 

.1 
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.3 
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.0 
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.0 

.2 

.2 
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.0 
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.2 
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.0 

23 


.0 
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.0 
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.0 


.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 

.2 

.2 
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41.8 
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.1 


.0 
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.1 
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2 .1 
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.2 


.0 

.0 


.0 

28 


.0 

.2 

.2 

13.4 
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40.0 

24.9 
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1.4 


.3 

.1 


.0 
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.0 

.1 

2.9 

2.5 

— 

2.6 

. 7 

.4 

.2 


.0 

.0 


.0 
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.0 

.2 

.3 

12.9 

153.6 

38.2 

23.7 
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.3 
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.0 
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2.3 


2.4 


.3 



.0 

.0 
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.0 


.5 
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87.6 
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. 1 
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5. 

50. 

1 10. 
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40. 

12. 

8. 


2. 

. 


. i 

TOTAL 


0 

3. 

7. 
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8519. 

2330. 

2415. 

349. 
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19. 

4. 


0 

IN/AREA 


.000 

.001 

.013 

.028 

.019 

.035 

.010 

.003 

.002 


.001 

.000 


.000 

IN/AREA 


.000 

.001 

.002 

.113 

2.20 

,601 

.622 

.090 

.020 


.005 
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WATER YEAR 
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WATER YEAR 

1935-36 
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PACHECO 

CREEK NEAR DUNNEVILLE, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

PACHECO 

CREEK NEAR 

DUNNEVILLE, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 


WATER 

YEAR 1934-35 

DISCHARGE 

IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 
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-37 
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IN 

CUBIC 
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SECOND 

DAY 
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NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 


JUL 

AUG 


SEPT 
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JAN 

FEB 

MAR 
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MAY 

JUN 


JUL 

AUG 
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.0 

24 


.0 

4.2 

6.7 

74.2 

24.4 

138.6 

73.6 

15.3 

3.1 


.7 

.1 


.0 

24 


.0 

.1 

.2 

19.4 

60.8 

577.5 

33.8 

8.3 

1.8 


.4 

. 1 


.0 

25 


.0 

4.4 

6.6 

70.4 

23.5 

100.6 

69.7 

14.6 

2.9 


.6 

. 1 


.0 

25 


.0 

.1 

.2 

19.3 

97.9 

424.5 

32. 1 

7.9 

1.7 


.4 

.1 


.0 

26 


.0 

4.5 

6.5 

67.2 

22.6 

80.3 

66. 1 

13.8 

2.8 


.6 

.1 


.0 

26 


.0 

.1 

.3 

19.0 

92.6 

267.4 

30.6 

7.5 

1.6 


.4 

. 1 


.0 

27 


.0 

4.6 

6.8 

64.2 

21.7 

68.8 

62.7 

13.2 

2.7 


.6 

.1 


.0 

27 


.0 

.1 

7.3 

20.2 

76.3 

206.8 

29.7 

7.2 

1.5 


.3 

. 1 


.0 

28 


.0 

4.5 

7.3 

61.4 

20.9 

61.7 

59.5 

12.5 

2.5 


.S 

.1 


.0 

28 


.0 

.1 

6.5 

88.7 

67.0 

163.7 

29.1 

6.8 

1.5 


.3 

. 1 


.0 

29 


.0 

4.5 

7.6 

58.9 

— 

56.8 

56.6 

11.9 

2.4 


.5 

. 1 


.0 

29 


.0 

.1 

4.9 

444.4 

__ 

139.2 

28.2 

6.5 

1.4 


.3 

. 1 


.0 

30 


.0 

4.4 

10.3 

56.5 


53.1 

54. 1 

1 1.3 

2.3 


.5 

. 1 


.0 

30 


.0 

.0 

52.0 

848.8 


125.2 

27.0 

6.2 

1.3 


.3 

.1 


.0 

31 


.0 


10. 1 

54. 1 


50.0 


10.8 



.5 

.1 



31 


.0 


195.5 

435.0 


1 16.1 


5.9 



.3 

.1 



TOTAL 


« 

58. 

183. 

2529. 

970. 

4629. 

5377. 

805. 

160. 


34. 

7. 


2. 

TOTAL 



2. 

269. 

2508. 

5044. 

4650. 

1720. 

419. 

89. 


20. 

4. 


0 

IN/AREA 


.000 

.015 

.047 

.652 

.250 

1.19 

1.39 

.207 

.041 


.009 

.002 


.000 

IN/AREA 


.000 

.001 

.069 

.646 

1.30 

1.20 

.443 

.108 

.023 


.005 

.001 


.000 

WATER YEAR 

1934- 

35 

AC- 

FT 29212 


INCHES/AREA 

3.80 







WATER YEAR 

1936-37 

AC 

-FT 29159. 

INCHES/AREA 

3,80 


















PACHECO CREEK NEAR OUNNEVILLE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FL0H 



HATER 

YEAR 1937 

-38 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 


16.7 

398.2 

1023.1 

107.1 

38.3 

7.3 

1.7 

.4 

.1 

2 

.0 

.0 

. 1 

16.2 

297.4 

1466.6 

100.5 

34.9 

7.0 

1.6 

.3 

. 1 

3 

.0 

.0 

. 1 

15.7 

456.2 

832.3 

94.4 

32.4 

6.6 

1.5 

.3 

.1 

4 

.0 

.0 


15.2 

308.6 

513.5 

88.7 

30.3 

6.3 

1.4 

.3 

.1 

5 

.0 

.0 


14.7 

200.9 

351.1 

95.0 

28.5 

6.0 

1.4 

.3 

. 1 

6 

.0 

.0 


14.2 

146.6 

265.4 

89.4 

26.9 

5.7 

1.3 

.3 

. 1 

7 

.0 

.0 


13.8 

118.6 

218.0 

83.0 

25.6 

5.5 

1.2 

.3 

.1 

8 

.0 

.0 


13.3 

103.4 

191.5 

77.4 

24.4 

5.2 

1.2 

.3 

.1 

9 

.0 

.0 


12.9 

392.6 

174.8 

72.3 

23.2 

5.0 

1.1 

.2 

.1 

10 

.0 

.0 

505.8 

12.4 

1144.9 

162.3 

67.9 

22.1 

4.7 

1.1 

.2 

.1 

11 

.0 

.0 

2003.4 

12.0 

1900.9 

154.3 

64.0 

21.1 

4.5 

1.0 

.2 

.0 

12 

.0 

.0 

937.6 

11.6 

1135.8 

1077.4 

60.5 

20.0 

4.3 

1. 

.2 

.0 

13 

.0 

.0 

454.1 

11.2 

774.1 

1022.2 

57.3 

19.0 

4.1 

.9 

.2 

.0 

14 

.0 

.0 

238.1 

10.8 

544.2 

641.2 

54.2 

18.1 

3.9 

.9 

.2 

.0 

IS 

.0 

.0 

131.1 

10.5 

369.2 

427.5 

51.4 

17.2 

3.7 

.8 

.2 

.0 

16 

.0 

.0 

77.6 

10.2 

277.2 

315.6 

48.7 

16.3 

3.5 

.8 

.2 

.0 

17 

.0 

.1 

50.8 

56.5 

226.8 

255.8 

46.2 

15.5 

3.3 

.8 

.2 

.0 

18 

.0 

.1 

37.1 

45.8 

201.4 

223.0 

43.8 

14.7 

3.2 

.7 

.2 

.0 

19 

.0 

.1 

29.9 

47.9 

189.8 

202.1 

41.6 

14.0 

3.0 

.7 

.1 

.0 

20 

.0 

.1 

26.0 

146.1 

176.5 

187.8 

39.4 

13.3 

2.9 

.6 

.1 

.0 

21 

.0 

.1 

23.7 

81.2 

166.5 

178.6 

37.4 

12.7 

2.7 

.6 

. 1 

.0 

22 

.0 

.1 

22.1 

52.9 

158.0 

170.2 

35.5 

12.1 

2.6 

.6 

.1 

.0 

23 

.0 

.1 

21.4 

38.6 

150.3 

172.7 

33.7 

11.5 

2.5 

.6 

.1 

.0 

24 

.0 

.1 

20.8 

31.2 

143.0 

192.7 

32.2 

10.9 

2.3 

.5 

.1 

.0 

25 

.0 

.1 

20.5 

27.3 

135.9 

171.6 

31.8 

10.4 

2.2 

.5 

.1 

.0 

26 

.0 

.1 

20.1 

25.0 

129.3 

157.4 

30.9 

9.8 

2.1 

.5 

.1 

.0 

27 

.0 

.1 

19.6 

23.4 

123.0 

146.4 

29.7 

9.4 

2.0 

.5 

.1 

.0 

28 

.0 

.1 

19.0 

29.4 

117.5 

137.1 

28.3 

8.9 

1.9 

.4 

.1 

.0 

29 

.0 

.1 

18.5 

48.7 

— 

128.7 

29.5 

8.5 

1.8 

.4 

.1 

.0 

30 

.0 

.1 

17.9 

36.7 


120.9 

44.3 

8.1 

1.7 

.4 

. 1 

.0 

31 

.0 


17.3 

171.6 


113.7 


7.7 


.4 

.1 


TOTAL 

0 

2. 

4713. 

1074. 

10487. 

11396. 

1716. 

565. 

117. 

27. 

6. 

1. 

IN/AREA 

.000 

,000 

1.21 

.277 

2.70 

2.94 

.442 

.146 

.030 

.007 

.001 

.000 

HATER YEAR 

1937- 

38 

AC 

-FT 59606. 

INCHES/AREA 

7.76 






PACHECO 

CREEK NEAR 

OUNNEVILLE, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1938- 

39 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

DCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.2 

.2 

1.5 

2.9 

9.0 

S.4 

1.7 

.4 

. 1 

.0 

.0 

2 

.0 

.2 

.3 

1 .5 

3.2 

8.7 

5.4 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.3 

.3 

1.5 

28.9 

8.3 

5.3 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.3 

.3 

1 .5 

28.4 

8.0 

5.2 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.3 

.4 

1.7 

18.0 

7.7 

5.1 

1.5 

.4 

. 1 

.0 

.0 

6 

.0 

.3 

.4 

2.2 

13.7 

7.4 

5.0 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.3 

.4 

2.6 

22.7 

7. 1 

4.6 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.3 

.4 

2.9 

29.2 

6.9 

4.6 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

9 

.0 

.3 

.4 

3.1 

20.8 

7.6 

4.5 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.3 

.4 

3.2 

19.1 

8.3 

4.3 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.3 

.4 

3.3 

17.6 

8.7 

4.1 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.3 

.4 

3.4 

16.8 

8.9 

4.0 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.2 

.4 

3.4 

16.1 

8.9 

3.8 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.2 

.4 

3.4 

15.7 

8.9 

3.6 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.2 

.3 

3.4 

15.2 

8.7 

3.5 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.2 

.3 

3.3 

14.8 

8.4 

3.3 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.2 

.3 

3.2 

14.4 

8.2 

3.2 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.2 

.3 

3,1 

13.9 

7.9 

3. 1 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.2 

.4 

3.1 

13.4 

7.6 

2.9 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.2 

.6 

3.0 

12.9 

7.3 

2.8 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.2 

.9 

2.9 

12.4 

7.0 

2.7 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.2 

1.1 

2.8 

11.9 

6.7 

2.6 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.2 

1.2 

2.7 

1 1.4 

6.4 

2.5 

.7 

. 1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.2 

1.4 

2.6 

11.0 

6.1 

2.4 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.2 

1.4 

2.5 

10.6 

5.9 

2.3 

.6 

. 1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.2 

1.5 

2.4 

10. 1 

5.9 

2.2 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.1 

1.5 

2.4 

9.8 

6.2 

2. 1 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.1 

1.5 

2.3 

9.4 

6.2 

2.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.2 

1.6 

2.2 

— 

6. 1 

1.9 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

50 

.0 

.2 

1.6 

2.2 


5.9 

1.8 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

31 

.1 


1.5 

2.5 


5.7 


.5 


.0 

.0 


TOTAL 

0 

7. 

22. 

82. 

424. 

231. 

106. 

30. 

7. 

2. 



IN/AREA 

.000 

.002 

.006 

.021 

. 109 

.059 

.027 

.008 

.002 

.000 

.000 

.000 


WATER YEAR 1938-39 


AC-FT 


1807, 


INCHES/AREA 


24 


SYNTHESIZED STREAMFLOW 
DRAINAGE AREA L 
PENITENCIA CREEK NEAR SAN JOSE 

Record Site 
Latitude 37° 23. 55' 

Longitude 121° 50.00' 

Opposite Toyon Drive on Penitencia Creek 


Drainage Area 
21.60 square miles 


Period o£ Available Record 
October 1938 to September 1963 

The synthesized record overlaps actual recorded data 
for the period October 1938 to September 1943 in order 
to obtain peak instantaneous flows 
Station Index No. 172120 



Basin Precipitation Factor 


1. 606 


Impervious Area 
None 













Water 
Y ear 

1923- 24 

1924- 25 

1925- 26 

1926- 27 

1927- 28 

1928- 29 

1929- 30 

1930- 31 

1931- 32 

1932- 33 

1933- 34 

1934- 35 

1935- 36 

1936- 37 

1937- 38 

1938- 39 

1939- 40 

1940- 41 

1941- 42 

1942- 43 


Flow 


Month 

Day 

Hour 

in cfs 

Feb 

11 

— 

2 

Feb 

23 

— 

6 

Feb 

4 

1600 

455 

Feb 

16 

0315 

387 

Feb 

4 

0200 

154 

Dec 

12 

1445 

32 

Mar 

5 

0930 

398 

Jan 

7 

— 

9 

F eb 

8 

2045 

650 

Jan 

29 

0645 

423 

F eb 

23 

1645 

54 

Jan 

4 

1945 

420 

Feb 

17 

2345 

267 

Mar 

21 

1215 

2180 

Feb 

11 

1145 

1030 

Mar 

9 

0900 

204 

Feb 

28 

0745 

830 

Apr 

4 

1315 

1240 

Jan 

23 

1715 

2290 

Jan 

22 

2045 

875 


.rwtTENCIA 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE* 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

S^THESIZEO 

DAILY 

FLOW 


WATER 

YEAR 1923- 

24 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECONO 

DA* 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 


.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.4 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.4 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.4 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.5 

.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

• 0 

.0 

.0 

.6 

.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

Q 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

•0 

.0 

.0 

.6 

.4 

.4 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

l l 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.3 

• 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.5 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

• 0 

.0 

.2 

.4 

.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

.2 

.4 

.4 

• 2 

• 0 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

.3 


.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

.3 


.5 


.0 


.0 

.0 


TOTAL 

. 

. 


1. 

15. 

10. 

10. 

3. 

0 



. 

in/area 

.000 

.000 

.000 

.003 

.026 

.018 

.016 

.005 

.001 

.000 

.000 

.000 

hater year 

1923- 

24 

AC 

-FT 82. 


INCHES/AREA 

.07 






PENITENCIA 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE* 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1924- 

25 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

2.6 

2.1 

1.3 

.9 

.2 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

2.5 

2.1 

1.2 

.8 

.2 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

2.4 

2.1 

1.2 

.8 

.2 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

.2 

• 2 

2.4 

2.7 

1.1 

.8 

.2 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

2.3 

2.9 

1. 1 

.7 

.2 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

2.2 

2.9 

1.0 

.7 

.2 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.1 

.2 

.3 

2.1 

2.9 

1. 

.7 

.2 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

. 1 

.2 

.4 

2.0 

2.8 

.9 

.6 

.2 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.1 

.2 

.4 

2.0 

2.7 

.9 

.6 

.2 

.0 

.0 

10 

.0 

.1 

.1 

.2 

.5 

1.9 

2.7 

.8 

.6 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.1 

.1 

.2 

.7 

1.9 

2.7 

.8 

.6 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.1 

.1 

.2 

.8 

1.8 

2.7 

.8 

.5 


.0 

.0 

13 

.0 

.2 

.1 

.2 

.9 

1.8 

2.7 

.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.2 

. 1 

.2 

1 . 

1.7 

2.6 

.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.2 

.1 

.2 

1.1 

1.6 

2.5 

.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.2 

.1 

.2 

1.2 

1.5 

2.4 

.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.2 

.1 

.2 

1.3 

1.5 

2.3 

.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.2 

.1 

.2 

1.4 

1.4 

2.2 

.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.2 

.1 

.2 

1.5 

1.3 

2. 1 

.8 

.4 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

.2 

.1 

.2 

1.5 

1.3 

2.0 

1. 

.4 

.1 

.0 

.0 

21 

.1 

.2 

.1 

.2 

1.8 

1.2 

2.0 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

22 

. 1 

.1 

.1 

.2 

2.5 

1.2 

1.9 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.1 

.1 

.2 

3.7 

1.1 

1.9 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.1 

.1 

.2 

3.1 

1.0 

1.8 

1.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

.1 

.1 

.2 

2.9 

1.0 

1.7 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.1 

.1 

.2 

2.8 


1.6 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.1 

.1 

.2 

2.7 

.9 

1.5 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.1 

.1 

.2 

2.6 

.9 

1.5 

1.1 

.3 


.0 

.0 

29 

.0 

.1 

.1 

.2 

— 

.9 

1.4 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.1 

.2 

.2 


.9 

1.3 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.2 

.2 


2.3 


.9 


.1 

.0 


TOTAL 

0 

3. 

4. 

6. 

36. 

51. 

67. 

31. 

15. 

4. 

0 


IN/AREA 

.001 

.006 

.006 

.011 

.062 

.087 

.114 

.053 

.025 

.006 

.002 

.000 


MATER YEAR 1924-25 


AC-FT 


430. 


INCHES/AREA 


3T 













P5NITENCIA 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE. 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



HATER 

YEAR 1925 

-26 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.2 

30.7 

13.4 

2.3 

4.2 

.9 

.2 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.1 

.2 

71.7 

12.6 

2.2 

4.0 

.8 

.2 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.1 

.2 

136.6 

11.9 

2.1 

3.8 

.8 

.2 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

.2 

160.2 

11.2 

2. 1 

3.6 

.8 

.2 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

. 1 

.2 

95.7 

10.5 

4. 1 

3.4 

.7 

.2 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.1 

.2 

50.8 

9.9 

5.3 

3.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.2 

.2 

30.0 

9.3 

12.6 

3.1 

.7 

.2 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.2 

.2 

19.5 

8.8 

88.8 

2.9 

.6 

.2 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.2 

.2 

14.1 

8.3 

46.9 

2.8 

.6 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.2 

.1 

11.5 

7.8 

29.1 

2.6 

.6 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.2 

.1 

73.0 

7.4 

20.2 

2.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.2 

.1 

207.0 

7.0 

15.6 

2.4 

.5 


.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.2 

.1 

265.1 

6.6 

13.1 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.2 

.1 

134.9 

6.2 

11.6 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.2 

.1 

79.1 

5.9 

10.6 

2.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.1 

.1 

51.1 

5.6 

9.9 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

. 1 

.1 

36.8 

5.2 

9.2 

1.8 

.4 

. 1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.2 

.1 

29.2 

5.0 

8.7 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.2 

.1 

25.0 

4.7 

8.2 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.2 

.1 

23.5 

4.4 

7.8 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.2 

.1 

21.6 

4.2 

7.4 

1.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.2 

.1 

20.2 

4.0 

7.0 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.2 

.1 

19.0 

3.8 

6.6 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.2 

.1 

18.0 

3.6 

6.2 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.2 

.1 

17.0 

3.4 

5.9 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.2 

.1 

16.0 

3.2 

5.6 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.2 

.1 

15.1 

3.0 

5.3 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.2 

.1 

14.2 

2.9 

5.0 

1.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.2 

.2 

— 

2.7 

4.7 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.2 

.3 


2.6 

4.5 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.2 

53.8 


2.5 


.9 


.1 

.0 


TOTAL 



5. 

58. 

1686. 

197. 

369. 

67. 

14. 

3. 

0 

. 

IN/AREA 

.000 

.000 

.009 

. 100 

2.90 

.340 

.635 

.115 

.024 

.006 

.001 

.000 

WATER YEAR 

1925- 

26 

AC- 

FT 4756. 

INCHES/AREA 

4.13 






r TFNCIA 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

p£i» I ' L 
synthesizes 

DAILY 

FLOW 


WATER YEAR 

1927- 

28 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 


.0 

.0 

.2 

.7 

1. 

1.6 

3.2 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

1 

.0 

.0 

.2 

.8 

1. 

1.5 

15.9 

1.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.2 

.8 

9.6 

1.4 

15.5 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 


.0 

.0 

.2 

.9 

67.7 

1.4 

10.3 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.2 

.9 

27.5 

1.3 

7.6 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 


.0 

.0 

.2 

.9 

15.7 

1.3 

6.2 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

* 

.0 

.0 

.2 

.9 

9.7 

1.2 

5.5 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 


.0 

.0 

.1 

.9 

6.8 

1.1 

5.0 

1.1 

.3 

.1 

.0 

• 0 


.0 

.0 

.1 

.9 

5.3 

1.1 

4.7 

1.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.2 

.9 

4.5 

1.1 

4.5 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.2 

.8 

4.1 

1.0 

4.2 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.2 

.8 

3.8 

1. 

4.0 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.1 

.2 

.8 

3.6 

.9 

3.8 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 


.0 

.1 

.2 

.8 

3.4 

.9 

3.6 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.1 

.2 

.8 

3.2 

.8 

3.4 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.1 

.2 

.8 

3.1 

.8 

3.3 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.1 

.2 

.7 

2.9 

.6 

3.1 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.1 

.2 

.7 

2.8 

.7 

3.0 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.1 

.2 

.7 

2.7 

.7 

2.8 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.1 

.2 

.7 

2.6 

.7 

2.7 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.1 

.2 

.7 

2.4 

.6 

2.5 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.1 

.2 

.6 

2.3 

.6 

2.4 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.2 

.2 

.7 

2.2 

.7 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.2 

.2 

.8 

2.1 

.9 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.2 

.2 

.8 

2.0 

1.0 

2.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.2 

.2 

.8 

1.9 

1 .3 

2.0 

.5 

.1 

.0 

.o 

.0 

27 

.0 

.2 

.3 

.8 

1.8 

7.7 

1.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.2 

.3 

.8 

1.7 

6.7 

1.8 

.4 

• 1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.2 

.6 

.9 

1.7 

4.8 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.2 

.6 

.9 


3.9 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.6 

.9 


3.4 


.4 


.0 

.0 


TOTAL 

. 

3. 

7. 

25. 

199. 

53. 

133. 

26. 

6. 

2. 

. 

. 

IN/AREA 

.000 

.005 

.012 

.043 

.342 

.091 

.229 

.044 

.010 

.003 

.001 

.000 

WATER YEAR 

1927- 

28 

AC 

-FT 898. 


INCHES/AREA 

.78 






PENITENCIA 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

PENITENCIA 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL ANO 

WATER 

QISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1926- 

27 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1928- 

29 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

1.7 

1.2 

3.3 

14.3 

4.9 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

j 

.0 

.0 

.8 

2.6 

2.1 

1.1 

1.3 

.6 

. 1 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

1.7 

1.2 

3.2 

13.3 

5.6 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.7 

2.5 

2.0 

1.1 

1.3 

.5 

. 1 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

1.7 

1.1 

97.7 

12.6 

7.7 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.8 

2.5 

3.4 

1.0 

1.2 

.5 

.1 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

1.8 

1.1 

82.6 

12.2 

7.0 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.9 

2.5 

3.3 

1. 

1.3 

.5 

.1 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

1.8 

1.0 

42.3 

11.P 

6.7 

1.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.9 

2.4 

3.1 

.9 

1.4 

.5 

.1 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

1.9 

1.0 

24.4 

11.3 

6.5 

1.5 

.3 

. 1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.9 

2.4 

2.9 

.9 

1.5 

.5 

.1 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

1.8 

1.1 

15.5 

10. P 

6.2 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.9 

2.3 

2.9 

.8 

1.6 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

1.8 

1.1 

10.9 

10.3 

5.9 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.9 

2.3 

2.8 

.8 

1.6 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

1.8 

1.1 

8.6 

12.9 

5.7 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.9 

2.2 

2.7 

.e 

1.6 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

1.7 

1.1 

7.3 

14.3 

5.6 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

2.5 

2.1 

2.7 

4.0 

1.5 

.4 

.2 

.1 

• 0 

.0 

11 

.0 

.0 

1.7 

1.2 

6.5 

12.7 

5.4 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

2.6 

2.1 

2.6 

3.5 

1.5 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

1.6 

1.2 

6.0 

11.8 

5.2 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

11.0 

2.0 

2.5 

3.0 

1.4 

.3 

.2 


.0 

.0 

13 

.0 

.0 

1.5 

1.3 

5.6 

11.2 

5.0 

1.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.1 

10.2 

1.9 

2.4 

2.8 

1.3 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

1.5 

1.3 

8.0 

11.0 

4.7 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

2.4 

7.9 

1.8 

2.3 

2.8 

1.3 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

1.4 

1.3 

14.5 

10.8 

4.5 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

1.6 

5.2 

1.8 

2.2 

2.8 

1.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

1.4 

1.6 

143.8 

10.5 

4.2 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

1.1 

4.0 

1.8 

2.1 

2.7 

1.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

1.3 

1.7 

54.0 

10.2 

4.0 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.9 

3.5 

1.9 

2.0 

2.6 

1.1 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

1.3 

1.7 

51.9 

9.9 

3.8 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.9 

3.2 

1.9 

1.9 

2.6 

1.1 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

1.2 

4.0 

30.4 

9.6 

3.6 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.9 

3.0 

2.6 

1.8 

2.5 

1.0 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

1.2 

10.9 

20.7 

9.2 

3.4 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.8 

2.9 

3.0 

1.7 

2.4 

1. 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

1.2 

6.3 

20.5 

8.8 

3.2 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

21 

• 0 

.9 

2.7 

2.6 

1.6 

2.3 

.9 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

1.2 

4.7 

16.4 

8.3 

3.1 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

22 

• 0 

.9 

2.7 

2.7 

1.5 

2.2 

.9 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

1.3 

3.9 

21.6 

7.9 

2.9 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.9 

2.6 

2.6 

1.5 

2.1 

.8 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

. 1 

1.3 

3.5 

38.8 

7.5 

2.8 

.6 

. 1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.9 

2.6 

2.5 

1.4 

2.0 

.8 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.2 

1.4 

3.3 

26.2 

7. 1 

2.6 

.6 

. 1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.9 

2.6 

2.5 

1.3 

1.9 

.8 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.4 

1.4 

3.3 

20.5 

6.7 

2.5 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.9 

2.6 

2.5 

1.3 

1.8 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

3.5 

1.4 

3.3 

17.4 

6.3 

2.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.8 

2.6 

2.4 

1.2 

1.7 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

2.3 

1.4 

3.2 

15.5 

6.0 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.8 

2.6 

2.4 

1.2 

1.6 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

1.8 

1.3 

3.3 

■ - 

5.6 

2. 1 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.8 

2.7 

2.3 


1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

1.7 

1.3 

3.3 


5.3 

2.0 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.6 

2.7 

2.2 


1.5 

.6 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


1.3 

3.3 


5.1 


.4 


.0 

.0 


31 

.0 


2.6 

2.1 


1.4 


• 1 


.0 

.0 


TOTAL 

. 

10. 

46. 

79. 

814. 

305. 

132. 

31. 

7. 

2. 

. 

. 

TOTAL 


17. 

93. 

72. 

60. 

60. 

34. 

0 

5. 

2. 

. 


IN/AREA 

.000 

.018 

.080 

. 135 

1.40 

■ 525 

.226 

.054 

.012 

.003 

.001 

.000 

IN/AREA 

.000 

.029 

.159 

.123 

.103 

.103 

.058 

.017 

.009 

.003 

.001 

.000 


WATER YEAR 1926-27 


AC-FT 2625. 


INCHES/AREA 2.46 


WATER YEAR 1928-29 


AC-FT 


698. 


INCHES/AREA .61 














PENITENCIA 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL ANO 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 


WATER 

YEAR 1929- 

30 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

4.6 

4.6 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

4.0 

4.4 

1.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

4.7 

4.2 

1.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

107.6 

4.0 

1.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.7 

184. 1 

3.8 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.6 

96.3 

3.6 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.5 

53.4 

3.4 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.4 

1.5 

32.1 

3.2 

1.3 

• 3 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.4 

21.3 

3.1 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.3 

15.8 

2.9 

1.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.3 

12.8 

2.8 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

3.9 

1.2 

11.1 

2.6 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

2.8 

1.2 

10.0 

2.5 

1.1 

.2 

. 1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

3.9 

1.1 

10.4 

2.S 

1.0 

.2 

• 1 

.0 

.0 

IS 

.0 

.0 

.0 

2.9 

1.0 

11.1 

2.6 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

2.9 

1. 

10.4 

2.6 

.9 

• 2 

. 1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

2.7 

1. 

10 

2.5 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

2.7 

.9 

9.6 

2.4 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

2.7 

.9 

9.2 

2.3 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

2.7 

.9 

8.8 

2.2 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.1 

2.8 

.9 

8.4 

2.1 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

. 1 

2.7 

1. 

8.0 

2.0 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.1 

2.7 

1.1 

7.6 

1.9 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.1 

2.7 

1.5 

7.2 

1.8 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.1 

2.6 

4.7 

6.8 

1.7 

.6 

. 1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.1 

2.5 

7.5 

6.4 

1.6 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.1 

2.5 

8.8 

6. 1 

1.6 

.5 

• t 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.1 

2.4 

5.9 

5.8 

1.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.1 

2.3 

— 

5.5 

1.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.1 

2.2 


5.2 

1.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

2.1 


4.9 


.5 


.0 

.0 


TOTAL 

. 


0 

58. 

58. 

699. 

79. 

29. 

7. 

2. 

. 

. 

IN/AREA 

.000 

.000 

.001 

.099 

.100 

1.20 

.136 

.049 

.012 

.003 

.001 

.000 

WATER YEAR 

1929- 

30 

AC 

-FT 1847. 


INCHES/AREA 

1.61 







T rurI a CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

P 5StHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1931-32 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


OAV 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

1** 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2*» 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TOTAL 

IN/AREA 


OCT NOV 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .1 

.0 .1 

.0 .1 

.0 .1 

.0 .2 

.0 .2 

.0 .2 

.0 .2 

.0 .2 

.0 .2 

.0 .2 

.0 .2 

.0 .2 

.0 .2 

.0 .2 

.0 

. 3. 

.000 .005 


OEC JAN 

.2 4.0 

.2 4.0 

.2 4.0 

.2 4.0 

.2 4.0 

.2 4.0 

.2 3.9 

.2 3.9 

.2 3.8 

.2 3.7 

.2 3.6 

.2 3.5 

.2 3.4 

.3 23.5 

.3 133.8 

.4 51.0 

.5 28.6 

.5 17.4 

.5 11.8 

.5 8.9 

.6 7.4 

.7 6.6 

.8 6.0 

8.8 5.6 

25.6 5.3 

14.9 4.9 

9.9 4.7 

6.8 4.5 

5.3 4.3 

4.6 4.1 

4.2 4.0 

88. 382. 

.151 .658 


FEB WAR 

6.4 6.6 

6.5 6.3 

5.9 5.9 

5.6 5.6 

5.5 5.3 

54.6 5.C 

41.8 4.8 

192.1 4.5 

177.8 4.3 

88.0 4.0 

52.2 3.8 

34.1 3.6 

24.8 3.4 

19.9 3.3 

17.1 3.3 

15.3 3.3 

14.2 3.2 

13.2 3.1 

12.5 2.9 

11.8 2.8 

11.1 2.6 

10.5 2.5 

9.9 2.4 

9.3 2.3 

8.8 2.1 

8.3 2.0 

7.8 1.9 

7.4 1.8 

7.0 1.8 

1.7 

1.6 

079. 108. 

1.51 .185 


APR 


1.5 

1.4 

1.4 

1.3 

1.2 

1.2 

1.1 

1.1 

1.0 

1. 


24. 

.042 



WATER YEAR 1931-32 


AC-FT 2957. 


INCHES/AREA 2.57 


PENITENCIA CREEK NEAR SAN JOSE, 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 


CALIFORNIA 

WATER YEAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
1930-31 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


11 

12 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


TOTAL 

IN/AREA 


WATER YEAR 


.0 

.0 

.0 


*000 

1930-31 


.0 

.2 

.2 

.3 

3.9 

2.4 

4.4 

3.1 

2.5 

2.2 

2.1 
2 . 1 
3.0 
3.2 

2.9 

2.8 

2.7 

2.7 

2.6 
2.6 

2.5 

2.5 

2.5 

2.6 

2.7 

2.7 

2.6 

2.6 

2.5 

2.5 

2.4 


. 74. 

.000 .128 


• 0 
.0 
.0 


2.3 

2.2 

2.2 

2.1 

2.0 

2.0 

1.9 

1.8 


1.6 

1.6 

1.5 
2.7 

2.6 

2.4 
2.3 

2.3 
2.7 
2.6 

2.6 

2.5 
2.5 

2.4 
2.4 

2.3 

2.2 

2.2 


61. 

.106 


2 . 1 
2.0 
1.9 
1.8 
1.8 


1.3 

1.3 

1.2 

1.1 

1.1 

1.0 

1. 

1. 


.7 

.6 


35. 

.061 


.5 

.5 

.5 

.4 

.4 


1.7 .4 

1.6 .4 

1.5 .4 

1.4 .3 

1.4 .3 


.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.2 


.2 

.2 

.2 

.2 

.2 


. 1 
. 1 


.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.000 .000 


INCHES/AREA 


PENITENCIA CREEK NEAR SAN JOSE, 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


CALIFORNIA 

WATER YEAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
1932-33 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECONO 


21 .0 .0 .1 

22 .0 .0 .1 

23 .0 .0 .2 

24 .0 .0 .3 

25 .0 .0 .4 

26 .0 .0 .4 

27 .0 .0 .4 

28 .0 .0 .5 

29 .0 .0 .5 

30 .0 .0 .5 

31 .0 .5 

TOTAL . . 4. 

IN/AREA .000 .000 .007 


.3 

.3 

.3 

.5 


1 .3 
3.3 

6.5 

7.5 

4.9 

56.2 

41.8 
130.3 

46.6 

26.8 


335. 

.576 


FEB 

16.9 

11.9 

9.3 

7.9 

7.1 

6.5 

6.1 

5.7 

5.4 

5.1 

4.9 

4.7 

4.6 

4.5 
4.3 

4.2 
4.0 

3.9 

3.7 

3.5 

3.3 
3.2 
3.0 

2.9 

2.7 

2.6 

2.5 

2.4 


147. 

.253 


2.2 

2.1 

2.C 

1.9 

1.8 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1.4 

1.4 

1.3 

1.4 
1.4 

1.4 

1.5 

1.6 
1.6 
1.6 
1.6 

1.5 

1.5 

1.4 

1.4 

1.3 

1.3 

1.2 

1.2 

1.3 

1.3 

1.3 

47. 

.082 


1.2 

1.2 

1.1 

1.1 

1.0 


.9 

.9 

.9 


.7 

.7 

.7 

.6 


.1 
. 1 
.1 

. 1 
.1 
.1 
. 1 
.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 


20 . 

.035 


.0 

.0 


1. 

.002 


.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


.0 

,0 

.0 


WATER YEAR 1932-33 


INCHES/AREA 













PENITENCIA 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE. 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

PENITENCIA 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1933- 

34 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1935- 

36 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.6 

5.4 

1. 

.2 

.2 

. 1 

.0 

.0 

1 

.0 

.0 

.0 

.1 

4.7 

14.3 

3.0 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.6 

4.5 

.9 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.1 

3.9 

13.7 

2.9 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.1 

.0 

1.4 

.6 

4.0 

.9 

.2 

.2 

. 1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.1 

2.8 

13.C 

3.5 

1.2 

.3 

. 1 

,0 

.0 

4 

.0 

.1 

.0 

1.4 

.5 

3.7 

.8 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

2.4 

12.4 

4.4 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.1 

.0 

1 .4 

.5 

3.5 

.8 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

. 1 

2.2 

11.7 

4.3 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.1 

.0 

1.5 

.5 

3.3 

.8 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.2 

2.1 

11 . 1 

4.3 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

.0 

7 

.0 

.1 

.0 

1.5 

.5 

3.2 

.7 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.2 

2.1 

10.5 

4.3 

1. 

.3 

. 1 

.0 

.0 

8 

.0 

.1 

.0 

1.5 

.4 

3.0 

.7 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.2 

2.0 

9.9 

4. 1 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.1 

.0 

1.4 

.4 

2.9 

.7 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.2 

2.0 

9.4 

4.0 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

10 

.0 

.1 

.0 

1.4 

.4 

2.8 

.6 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.2 

8.9 

3.9 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.4 

2.6 

.6 

• 2 

.2 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.3 

40.4 

6.4 

3.7 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.4 

2.5 

.6 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.4 

68.5 

7.9 

3.S 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

. I 

1.3 

.4 

2.4 

.5 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.5 

42.1 

7.5 

3.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.1 

1.2 

.3 

2.3 

.5 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.5 

24.0 

7. 1 

3.2 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.2 

1.2 

.3 

2.2 

.5 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.6 

16.0 

6.7 

3.0 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.3 

1.2 

.3 

2.1 

.5 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

• 0 

.0 

.6 

12.2 

6.3 

2.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.4 

1.1 

.3 

2.0 

.5 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.7 

27.8 

6.0 

2.7 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.4 

1.1 

.3 

1.9 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

18 

.1 

.0 

.0 

.7 

105.7 

5.7 

2.6 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.4 

1.0 

.4 

1.8 

.4 

• 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

19 

. 1 

.0 

.0 

.7 

46.0 

5.4 

2.4 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.5 

1. 

.5 

1.7 

• 4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

20 

• 1 

.0 

.0 

.7 

29.2 

5. 1 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.5 

u 

.6 

1.6 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.1 

.0 

.0 

.7 

21.9 

4.8 

2.2 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.5 

.9 

.7 

1.5 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

22 

. 1 

.0 

.0 

.7 

59.2 

4.6 

2. 1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.5 

.9 

14.6 

1.5 

.3 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.7 

34.7 

4.3 

2.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.5 

.9 

14.6 

1.4 

.3 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.7 

25.0 

4.1 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

25 

• 0 

.0 

.5 

.8 

8.2 

1.3 

.3 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.7 

21.3 

4 . C 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.5 

• 8 

21.1 

1.3 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

.6 

18.5 

3.8 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.5 

.8 

10.7 

1.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

.6 

16.9 

3.6 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.5 

.7 

7.1 

1.2 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

.6 

15.8 

3.4 

1.6 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.5 

.7 

— 

1.1 

.3 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

.6 

15.0 

3.2 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.6 

.7 


1.1 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

.5 


3.1 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.7 

.6 


1.0 


.2 


.0 

.0 


31 

.0 


.1 

.5 


3. 1 


.3 


.0 

.0 


TOTAL 


1. 

8. 

35. 

86. 

72. 

16. 

5. 

4. 

1. 



TOTAL 

0 

0 

. 

14. 

667. 

223. 

86. 

22. 

6. 

1. 



IN/AREA 

.000 

.002 

.014 

.059 

.149 

.124 

.027 

.009 

.007 

.002 

.000 

.000 

IN/AREA 

.002 

.001 

.001 

.024 

1.15 

.384 

.148 

.038 

.010 

.002 

.001 

.000 

WATER YEAR 

1933- 

34 

AC-FT 452 

• 

INCHES/AREA 

.39 





WATER YEAR 

1935- 

36 

AC-FT 2022 

* 

INCHES/AREA 

1.76 






PEN1T6NCI A 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

PENITENCIA 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 


WATER 

YEAR 1934 

-35 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

SYNTHESIZED 

DATLY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1936- 

37 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.6 

8.0 

8.7 

26.2 

7.3 

9.9 

1.8 

.4 

.1 

.0 

1 

.0 

.0 

.0 

2.2 

40.0 

10.4 

34.5 

5.2 

1. 

.2 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

.6 

5.4 

8.3 

19.C 

6.9 

9.3 

1.7 

.4 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

1.9 

52.9 

10.0 

31.7 

4.9 

.9 

.2 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.6 

4. 1 

7.8 

12.1 

121.9 

8.8 

1.6 

.4 

.1 

.0 

3 

.0 

.1 

.0 

1.8 

25.0 

9.6 

29.4 

4.7 

.9 

.2 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.5 

82.5 

7.4 

8.6 

66.0 

8.3 

1.5 

.3 

. 1 

.0 

4 

.0 

.1 

.0 

1.8 

49.6 

9.2 

27.4 

4.4 

.8 

.2 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.5 

74.7 

7.0 

7.0 

38.5 

7.8 

1.4 

.3 

.1 

.0 

5 

.0 

.1 

.0 

2.0 

72.6 

8.7 

25.6 

4. 1 

.8 

.2 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.5 

34.8 

6.6 

20.8 

27.1 

7.4 

1.4 

.3 

.1 

.0 

6 

.0 

.1 

.0 

2.1 

52.4 

8.3 

24.2 

3.9 

.7 

.2 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.5 

39.9 

6.3 

67.3 

50.3 

6.9 

1.3 

.3 

.1 

.0 

7 

.0 

.1 

.0 

2.1 

32.5 

7.8 

22.7 

3.7 

.7 

.2 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.5 

103.2 

5.9 

45.4 

51.2 

6.5 

1.2 

.3 

.1 

.0 

8 

.0 

.1 

.0 

2.1 

21.7 

7.4 

21.3 

3.5 

.7 

.2 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.4 

60.7 

5.6 

28.0 

34.9 

6.2 

1.2 

.3 

.1 

.0 

9 

.0 

.1 

.0 

2. 1 

16.3 

7.0 

20.2 

3.3 

.6 

.2 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.4 

45.0 

5.3 

19.6 

26.8 

5.8 

1. 1 

.3 

.1 

.0 

10 

.0 

.1 

.0 

2.1 

13.3 

6.6 

19.1 

3. I 

.6 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.4 

27.7 

5.0 

15.3 

22.5 

5.5 

1.1 

.2 

.1 

.0 

11 

.0 

.1 

.0 

2.1 

12.2 

6.3 

18.0 

2.9 

.6 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.4 

19.2 

4.8 

13.0 

19.9 

5.2 

1.0 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.1 

.0 

2.1 

11.5 

11.6 

16.9 

2.8 

.6 


.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.4 

14.9 

4.5 

11.6 

18.8 

4.9 

1. 

.2 

. 1 

.0 

13 

.0 

.1 

.0 

2.2 

130.2 

41.2 

15.8 

2.6 

.5 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.4 

27.9 

4.3 

10.6 

18.2 

4.6 

.9 

.2 

.0 

.0 

14 

.0 

.1 

.0 

2.2 

135.7 

25.8 

14.8 

2.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.5 

18.6 

4.1 

9.9 

58.5 

4.4 

.9 

.2 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

2.3 

72.3 

21.0 

13.8 

2.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.5 

15.9 

3.9 

9.3 

48.9 

4.1 

.8 

.2 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 


2.3 

43.7 

19.1 

12.9 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.6 

14.2 

3.8 

8.8 

34.9 

3.9 

.8 

.2 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 


2.4 

29.2 

23.7 

12. 1 

2.1 

.4 

. 1 

.0 

.0 

18 

.0 

.4 

.6 

13.7 

3.6 

8.3 

27.6 

3.7 

.7 

.2 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

. 1 

2.4 

21.7 

24.9 

11.4 

2.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.5 

.6 

14.0 

3.4 

7.8 

23.4 

3.5 

.7 

.2 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 


2.4 

17.6 

18.8 

10.7 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.4 

.6 

14.1 

3.2 

7.4 

20.9 

3.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

•1 

2.4 

15.2 

15.6 

10 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.4 

.6 

14.0 

3. 1 

7.C 

19. 1 

3.1 

.6 

.2 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.2 

2.4 

13.7 

886. 1 

9.4 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.4 

.6 

13.8 

2.9 

6.7 

17.7 

3.0 

.6 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.2 

2.4 

12.7 

342.2 

8.8 

1.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.5 

.6 

13.4 

2.8 

44.7 

16.5 

2.8 

.6 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.2 

2.3 

11.8 

175.4 

8.3 

1.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.5 

.6 

13.0 

2.6 

26.2 

15.4 

2.7 

.6 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.2 

2.3 

11.1 

380.2 

7.8 

1.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.6 

.6 

12.5 

2.5 

17.9 

14.4 

2.5 

.5 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.2 

2.2 

11.3 

132.5 

7.3 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.6 

.6 

11.9 

2.4 

13.6 

13.5 

2.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.2 

2.2 

11.1 

83.4 

6.9 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.6 

1 .9 

11.4 

2.3 

11.3 

12.6 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

• 3 

2.1 

10.9 

102.1 

6.5 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.6 

8.3 

10.8 

2.2 

9.9 

11.9 

2.2 

.5 

. I 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.4 

2.2 

10.7 

77. C 

6.2 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.6 

4.2 

10.3 

— 

9.0 

11.2 

2. 1 

.4 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.6 

5.9 

-— 

56.0 

5.9 

1.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.6 

33.3 

9.7 


8.3 

10.5 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

2.0 

121.7 


44.9 

5.6 

1.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


13.3 

9.2 


7.8 


1.9 


.1 

.0 


31 

.0 


3.3 

49.2 


38.5 


1.0 


.1 

.0 


TOTAL 


7. 

75. 

769. 

130. 

519. 

867. 

147. 

28. 

7. 

2. 

0 

TOTAL 

. 

1. 

9. 

238. 

959. 

2612. 

465. 

79. 

15. 

4. 

0 


IN/AREA 

.000 

.012 

.129 

1.32 

.224 

.893 

1.49 

.253 

.048 

.01! 

.003 

.001 

IN/AREA 

.000 

.002 

.015 

.409 

1.65 

4.49 

.800 

.136 

.026 

.006 

.001 

.000 

WATER YEAR 

1934- 

35 

AC- 

FT 5050. 


INCHES/AREA 

4.39 





WATER YEAR 

1936- 

37 

AC- 

-FT 8677. 

INCHES/AREA 

7.54 































P6NITENCIA 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLQOO CONTROL AND 

WATER 

OISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1937- 

38 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 


1. 

174-. 4 

42.5 

16.8 

2.9 

.6 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.1 

.9 

110.5 

167.1 

15.7 

2.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.1 

.9 

125.0 

122.4 

14.6 

2.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

.9 

150.1 

79.4 

13.7 

2.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

• 0 

.1 

.9 

82.3 

56.0 

12.9 

2.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.1 

.8 

61.6 

43.4 

12.2 

2.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.1 

.8 

41.7 

36.3 

11.4 

2.1 

.4 

.1 

.0 

• 0 

e 

.0 

.0 

.1 

.8 

31.8 

32.0 

10.7 

2.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.1 

.7 

26.9 

29.1 

10 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.1 

.7 

56.7 

26.8 

9.3 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

ii 

.0 

.0 

4.5 

.7 

354.0 

25.8 

6.8 

1.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

2.7 

.6 

176.4 

43.8 

6.2 

1.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

1.9 

.6 

138.9 

52.9 

7.7 

1.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

1.6 

.6 

121.7 

44.3 

7.2 

1.5 

.3 

. 1 

.0 

.0 

15 

.0 

.1 

1.5 

.6 

82.0 

36.5 

6.8 

1.4 

.3 

. 1 

.0 

.0 

16 

.0 

.1 

1.4 

.5 

62.4 

117.4 

6.4 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.1 

1.4 

.5 

51.6 

79.4 

6.0 

1.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

18 

.0 

. 1 

1.4 

.6 

46.0 

53.9 

5.6 

1.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.1 

1.4 

2.4 

42.0 

40.9 

5.3 

1.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.1 

1.4 

2.2 

39.0 

35.3 

5.0 

1.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

. 1 

1.3 

1.6 

36.5 

31.1 

4.7 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.1 

1.3 

1.6 

34.3 

28.2 

4.4 

1. 

.2 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.1 

1.3 

1.5 

32.3 

28.9 

4. 1 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.1 

1.3 

1.5 

30.3 

41.6 

3.9 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.1 

1.2 

1.5 

28.4 

32. 1 

3.7 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.1 

1.2 

1.4 

26.7 

27.5 

3.5 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.1 

1.2 

1.4 

25.0 

24.6 

3.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.1 

1.1 

11.3 

29.0 

22.5 

3.1 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.1 

1.1 

33.3 

— 

20.8 

3.0 

.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.1 

1.1 

17.8 


19.4 

2.9 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


1.0 

146.0 


18. 1 


.6 


.0 

.0 


TOTAL 


2. 

33. 

237. 

2218. 

1460. 

231. 

45. 

9. 

2. 

0 


IN/AREA 

.000 

.003 

.057 

.408 

3.82 

2.51 

.397 

.078 

.016 

.004 

.001 

.000 

WATER YEAR 

1937- 

38 

AC-FT 8390. 

INCHES/AREA 

7.29 






PENITENCIA 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

5YNTHESIZEC 

DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1938- 

39 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.1 

.6 

2.1 

2.8 

2.8 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.1 

.6 

2.1 

2.6 

2.7 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.2 

.6 

28.2 

2.5 

2.6 

.6 

. 1 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.2 

.5 

17.4 

2.4 

2.5 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.3 

2.4 

10.8 

2.3 

2.4 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.3 

3.9 

7.5 

2.2 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.3 

2.4 

7.9 

2.1 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.3 

1.9 

13.2 

3.9 

2.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.3 

1.7 

9.2 

84.0 

2.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.3 

1.6 

7.7 

47.0 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.4 

1.6 

7.0 

26.7 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.3 

1.5 

6.5 

16.6 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.3 

1.5 

6.2 

11.5 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.3 

1.5 

5.9 

8.9 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.3 

1.5 

5.6 

7.5 

1.5 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.3 

1.4 

5.4 

6.6 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.3 

1.4 

5.1 

6. 1 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.3 

1.3 

4.9 

5.7 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.4 

1.3 

4.6 

5.4 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.S 

1.2 

4.4 

5.1 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.5 

1.2 

4.2 

4.8 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.6 

1.1 

4.0 

4.6 

1. 1 

.3 

. 1 

.0 

• 0 

.0 

23 

.0 

.0 

.6 

1.1 

3.8 

4.4 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.6 

1.0 

3.6 

4.1 

1. 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.6 

1. 

3.4 

3.9 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.6 

.9 

3.2 

3.7 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.6 

.9 

3.1 

3.6 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.6 

.9 

2.9 

3.4 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.6 

.9 

— 

3.2 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.6 

2.9 


3.1 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.6 

2.3 


2.9 


.2 


.0 

.0 


TOTAL 


1. 

13. 

45. 

190. 

294. 

47. 

11. 

3. 

0 


, 

IN/AREA 

.001 

.002 

.022 

.077 

.327 

.505 

.080 

.020 

.005 

.001 

.000 

.000 


WATER YEAR 1938-39 


AC-FT 1196, 


INCHES/AREA 1.04 


PENITENCIA CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



HATER 

YEAR 1939 

-40 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECONO 

day 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

17.0 

113.4 

109.5 

5.4 

1. 

.2 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

12.6 

72.0 

67.5 

5.1 

.9 

.2 

.1 

• 0 

3 

.0 

• 0 

.0 

.1 

14.1 

50.9 

63.2 

4.8 

.9 

.2 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

10.5 

39.8 

58.4 

4.5 

.9 

.2 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.2 

8.1 

33.7 

41.0 

4.3 

.8 

.2 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.3 

6.9 

30.0 

32.3 

4.0 

.8 

.2 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

1.4 

6.4 

27.5 

27.4 

3.8 

.7 

.2 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

3.2 

6.0 

25.7 

24.3 

3.6 

.7 

.2 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

3.5 

5.8 

24.2 

22.1 

3.4 

.7 

.2 

• 0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

40.5 

5.6 

22.9 

20.5 

3.2 

.6 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

43.5 

5.3 

21.9 

19.0 

3.0 

.6 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

21.9 

5.1 

20.9 

17.8 

2.9 

.6 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

12.9 

8.3 

19.9 

16.6 

2.7 

.5 

. I 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

8.4 

64.9 

18.7 

15.5 

2.6 

.5 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

6.2 

34.2 

17.6 

14.5 

2.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

5.0 

20.9 

16.6 

13.5 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

4.4 

47.3 

15.5 

12.7 

2.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

4.0 

29.6 

14.6 

11.9 

2.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

3.8 

19.1 

13.7 

11.2 

2.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

3.6 

13.7 

12.8 

10.5 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

3.4 

10.9 

12.0 

9.8 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

3.3 

9.6 

11.3 

9.2 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

3.1 

9.0 

10.6 

8.7 

1.6 

.3 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

3.0 

8.5 

10.0 

8.2 

1.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

3.0 

84.8 

9.5 

7.7 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

3. 1 

59.6 

13.8 

7.2 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

3.2 

275.7 

24.8 

6.8 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

3.2 

344. 1 

17.2 

6.4 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

3.2 

211.2 

16.7 

6. 1 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

3.2 


309.1 

5.7 

1.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

3.2 


197.4 


1.1 


.1 

.0 


TOTAL 

0 



198. 

1355. 

1245. 

685. 

81. 

16. 

4. 

0 


IN/AREA 

.001 

.000 

.001 

.341 

2.33 

2.14 

1.18 

.140 

.027 

.007 

.002 

.000 

WATER YEAR 

1939-40 

AC- 

FT 7101 

. 

INCHES/AREA 

6.17 






PENITENCIA 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOO CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1940-41 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

7.9 

12.6 

146.0 

114.4 

9.8 

1.6 

.3 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

6.6 

12.0 

134.3 

9C.0 

9.3 

1.5 

.3 

.1 

.0 

i 3 

.0 

.0 

.0 

5.9 

11.4 

157.7 

56.0 

8.7 

1.4 

.3 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

5.7 

10.8 

1 12.1 

341.5 

8.2 

1.3 

.3 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

5.7 

10.2 

79.3 

156.5 

7.7 

1.3 

.3 

. I 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

5.5 

13.9 

62.0 

94.0 

7.2 

1.2 

.3 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

5.5 

12.8 

52.1 

64.2 

6.8 

1.1 

.2 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

5.5 

49.8 

45.9 

48.4 

6.3 

1.1 

.2 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

5.5 

68.3 

41.6 

64.5 

6.0 

1.0 

.2 

.1 

.0 

1° 

.0 

.0 

.0 

5.3 

44.3 

38.3 

148.8 

5.6 

1. 

.2 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

5.2 

49.1 

35.5 

IOC.2 

5.3 

.9 

.2 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

5.0 

39.4 

32.9 

65.1 

4.9 

.9 

.2 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

5.4 

30.1 

30.7 

48.2 

4.7 

.8 

.2 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

6.0 

25.2 

36.0 

38.8 

4.5 

.8 

.2 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

8.8 

23.0 

31.6 

33. 1 

4.2 

.8 

.2 

.0 

.0 

l: 16 

.0 

.0 

.0 

8.3 

27.9 

28.7 

29.4 

4.0 

.7 

.2 

.0 

.0 

5: 17 

.0 

.0 

.0 

7.4 

50.6 

26.5 

26.6 

3.7 

.7 

.2 

.0 

.0 

; ; 18 

.0 

.0 

.1 

7.0 

35.8 

24.5 

24.4 

3.5 

.6 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

. 1 

36.8 

29.5 

22.8 

22.5 

3.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.2 

96.8 

28.6 

21.2 

20.8 

3.1 

.6 

.1 

.G 

.0 

21 

.0 

.0 

.3 

58.3 

179. 1 

19.6 

19.2 

2.9 

.6 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

1.2 

38.8 

102.7 

18.3 

17.8 

2.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

•: 23 

.0 

.0 

12.8 

35.6 

61.7 

17.0 

16.6 

2.6 

.5 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

44.8 

30.3 

54.0 

15.8 

15.5 

2.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

S 25 

.0 

.0 

20.9 

22.4 

40.4 

14.8 

14.4 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

13.2 

16.6 

94.5 

13.8 

13.4 

2.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

37.7 

16.6 

70.2 

12.9 

12.5 

2. 1 

.4 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

44.4 

15.4 

129.2 

12.1 

11.7 

2.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

23.6 

14.6 

— 

11.9 

10.9 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

14.6 

13.9 


11.8 

10.4 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


10.1 

13.2 


146.1 


1.7 


.1 

.0 


TOTAL 


. 

224. 

524. 

1317. 

1454. 

1730. 

142. 

24. 

6. 

1. 


IN/AREA 

.000 

.000 

.386 

.901 

2.27 

2.50 

2.98 

.244 

.042 

.009 

.002 

.001 


WATER YEAR 1940-41 


AC-FT 10734, 


INCHES/AREA 9.33 
















w 


PENITENCIA 

CREEK 

NEAR SAN 

JQSE, 

CALIFORNIA 

SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1941- 

42 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.1 

20.2 

31.3 

11.5 

5.6 

8.0 

1.6 

.4 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

.2 

15.0 

41.6 

10.8 

5.3 

7.5 

1.5 

.3 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.2 

12.2 

30.8 

10.1 

5.0 

7.1 

1.4 

.3 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.3 

10.8 

47.7 

9.5 

S.9 

6.7 

1.4 

.3 

. 1 

.0 

5 

.0 

.0 

.4 

9.9 

72.1 

9.0 

56.9 

6.3 

1.3 

.3 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

.4 

9.3 

69.6 

8.4 

39.5 

6.0 

1.2 

.3 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

.5 

8.8 

49.8 

7.9 

25.9 

5.6 

1.2 

.3 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

.5 

8.6 

38.9 

7.5 

19.0 

5.3 

1.1 

.3 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.5 

8.3 

32.9 

7.0 

15.4 

5.0 

1.1 

.2 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

.5 

8.0 

29.2 

7.0 

13.3 

4.7 

1.0 

.2 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

.5 

7.7 

26.7 

8.6 

12.0 

4.6 

1. 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

.5 

7.4 

24.8 

7.9 

11.1 

4.5 

.9 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

.5 

7.1 

23.2 

15.7 

10.8 

4.3 

.9 

.2 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

4.0 

6.7 

37.2 

79.9 

24.4 

4.1 

.8 

.2 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

2.8 

6.4 

45.8 

42.5 

19.0 

3.9 

.8 

.2 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

9.8 

6.1 

34.0 

27.4 

21.7 

3.7 

.7 

.2 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

6.2 

5.8 

27.8 

19.8 

21.0 

3.5 

.7 

.2 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

4.2 

5.5 

24. 1 

15.8 

17.8 

3.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

3.2 

5.2 

21.7 

13.5 

16.0 

3.1 

.6 

.2 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

3.1 

5.0 

19.9 

12.1 

14.9 

3.0 

.6 

. 1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

2.9 

4.7 

18.5 

11.1 

14.0 

2.8 

.6 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

2.9 

4.5 

17.4 

10.3 

13.3 

2.7 

.6 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

3.6 

461.4 

16.4 

9.7 

12.6 

2.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

3.3 

275.4 

15.4 

9.0 

11.9 

2.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

3.6 

176.9 

14.6 

8.5 

11.3 

2.3 

.5 

. 1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

3.6 

95.5 

13.8 

8.0 

10.6 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

n.o 

100.9 

13.0 

7.5 

10.0 

2.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

67.6 

60.2 

12.3 

7. 1 

9.5 

2.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

100.9 

41.1 

-— 

6.7 

8.9 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.1 

44.5 

49.2 


6.3 

8.4 

1.8 

.4 

. 1 

.0 

.0 

31 

.0 


31.4 

40. 1 


5.9 


1.7 


.1 

.0 


TOTAL 



314. 

1484. 

850. 

422. 

471. 

125. 

25. 

6. 

1. 

u 

IN/AREA 

.000 

.001 

.540 

2-55 

1.46 

.726 

.811 

.214 

.043 

.010 

.002 

.001 

WATER YEAR 

1941- 

42 

AC 

-FT 7324 

. 

INCHES/AREA 

6.37 






PENITENCIA 

CREEK 

NEAR SAN 

JOSE, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1942- 

43 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.1 

.3 

6.9 

12.0 

8.9 

3.6 

.8 

.2 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.1 

.3 

6.1 

9.3 

8.5 

3.5 

.8 

.2 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

. 1 

.3 

5.7 

7.8 

8.1 

3.4 

.7 

.2 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

.3 

5.4 

7.1 

7.7 

3.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.1 

.3 

5.2 

6.7 

7.3 

3.1 

.7 

.2 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.1 

.3 

5.0 

6.5 

7.0 

2.9 

.6 

.2 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.1 

.3 

4.8 

6.3 

6.7 

2.8 

.6 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.1 

.3 

4.9 

35.6 

6.4 

2.7 

.6 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.1 

.3 

4.9 

35.4 

6.1 

2.5 

.5 

.1 

.0 

.° 

10 

.0 

.0 

.1 

.3 

5.0 

22.7 

5.8 

2.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.1 

.3 

4.9 

16.8 

5.5 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.1 

.2 

4.8 

13.7 

5.2 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.1 

.2 

4.7 

12.0 

4.9 

2.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.1 

.2 

4.6 

11.0 

4.7 

2.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.1 

.2 

4.4 

10.4 

4.4 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.1 

.2 

4.2 

9.9 

4.2 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.1 

.2 

4.1 

54.6 

4.0 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.1 

.2 

3-9 

51.9 

3.8 

1.6 

.4 

.1 

.0 

• 0 

19 

.0 

.0 

.1 

.2 

3.7 

32.5 

3.6 

1.5 

.3 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

.1 

.1 

.2 

3.5 

22.8 

3.4 

1.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.1 

. 1 

6.4 

3.4 

17.7 

3.2 

1.4 

.3 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.1 

.1 

147.0 

3.3 

15.0 

3.0 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

23 

.0 

.1 

.1 

129.0 

3.9 

13.3 

2.9 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.1 

. I 

48.2 

4.4 

12.2 

2.7 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 [ 

25 

.0 

.1 

. 1 

25.7 

5.0 

11.3 

2.6 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

.0 

26 

.0 


.1 

14.7 

40.5 

10.6 

2.5 

1.1 

.2 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

.1 

. 1 

9.6 

28. 1 

10 

2.4 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.1 

.2 

6.9 

17.4 

9.3 

3.9 

1 . 

.2 

. 1 

• 0 

.0 

29 

.0 

.1 

.2 

10.1 

— 

9.8 

3.7 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

30 

.0 

.1 

.2 

11.5 


9.8 

3.7 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.2 

8.3 


9.3 


.8 


.0 

.0 


TOTAL 

0 

1. 

3. 

422. 

203. 

513. 

146. 

61. 

13. 

3. 

0 


IN/AREA 

.001 

.002 

.006 

.727 

.349 

.883 

.252 

.104 

.023 

.006 

.001 

.000 


WATER YEAR 1942-43 


AC-FT 2708. 


INCHESMREA 2.35 


SYNTHESIZED STREAMFLOW 
DRAINAGE AREA M 
SARATOGA CREEK AT SARATOGA 

Record Site 
Latitude 37° 15.25' 

Longitude 122° 02.40' 

Approximately 0.5 mile southwest of Saratoga 















PEAK FLOOD FLOWS 
Maximum-Water Year-Instantaneous 

DRAINAGE AREA M 
SARATOGA CREEK AT SARATOGA 


Water 

Year 

Month 

1923-24 

Jan 

1924-25 

Mar 

1925-26 

Jan 

1926-27 

F eb 

1927-28 

Feb 

1928-29 

Nov 

1929-30 

Mar 

1930-31 

Jan 

1931-32 

Feb 

1932-33 

Jan 


Day 

Hour 

27 

0930 

31 

0345 

31 

1045 

16 

0230 

4 

0130 

14 

0015 

4 

0030 

5 

0745 

8 

1945 

27 

0045 


Flow 
in cfs 

69 

207 

567 

476 

327 

253 

433 

270 

558 

288 


SARATOGA CREEK AT 

SARATOGA , 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

OISTRICT 

synthesized 

i DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1923 - 

24 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 


.0 

.0 

.0 

.1 

.8 

.4 

8.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

13.1 

1.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

4.6 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

1.1 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.6 

.8 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.4 

.0 

.0 

.0 

7.5 

.6 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

7 

3.7 

.0 

1.2 

.0 

3.8 

.5 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

5.1 

.0 

.0 

1.9 

.4 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.3 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

2.7 

.0 

.4 

.3 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

1.5 

.0 

.4 

.3 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

1.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.6 

.4 

.1 

.0 

’.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

4.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

7.5 

.3 

16.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

26.1 

.3 

16.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

23.5 

.3 

10.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

7.8 

.3 

5.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

3.9 

.3 

2.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

. 7 

2.1 


1.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


3.6 

1.2 


1.2 


. 1 


.0 

.0 


TOTAL 

4 . 

5 . 

0 

73 . 

25 . 

89 . 

26 . 

5 . 

1 . 




IN/AREA 

.016 

.020 

.038 

.280 

.097 

.343 

.098 

.020 

.005 

.001 

.000 

.000 

WATER YEAR 

1923-24 

AC - 

•FT 475 

. 

INCHES/AREA 

.92 






SARATOGA 

CREEK AT 

SARATOGA , 

, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1924 - 

•25 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.1 

.3 

.8 

.6 

3.4 

49.2 

2.5 

3.0 

.7 

.1 

.0 

2 

.0 

.1 

.4 

.7 

.6 

3.0 

26.2 

2.4 

2.9 

.6 

.1 

.0 

3 

.0 

.1 

.2 

.6 

.9 

2.8 

16.8 

2.3 

2.7 

.6 

.1 

.0 

4 

.0 

.1 

.7 

.5 

2.0 

2.6 

39.7 

2.2 

2.6 

.6 

.1 

.0 

5 

14.5 

.1 

3.1 

.5 

1.8 

2.5 

25.0 

2.1 

2.5 

.6 

.1 

.0 

6 

.4 

.1 

1.4 

.5 

48.5 

3.4 

14.3 

2.0 

2.3 

.5 

.1 

.0 

7 

.0 

.1 

1.9 

.5 

20.2 

2.3 

9.2 

1.9 

2.2 

.5 

.1 

.0 

8 

.0 

4.1 

7.6 

.5 

18.4 

3.2 

6.6 

1.8 

2.1 

.5 

.1 

.0 

9 

.0 

42.6 

.4 

.5 

7.5 

2.5 

5.2 

3.5 

2.0 

.5 

.1 

.0 

10 

.0 

7.6 

.3 

.5 

4.3 

4.1 

10.6 

2.5 

1.9 

.4 

.1 

.0 

11 

.0 

3.9 

.3 

.5 

44.9 

2.5 

9.9 

1.6 

1.8 

.4 

.1 

.0 

12 

.0 

2.1 

.2 

.4 

34.3 

2.4 

5.5 

6.9 

1.7 

.4 

.1 

.0 

13 

.0 

1.2 

.2 

.4 

21.4 

2.3 

4.7 

27.1 

1.6 

.4 

.1 

.0 

14 

.0 

.7 

.2 

4.2 

10.6 

2.2 

4.2 

13.8 

1.6 

.4 

.1 

.0 

15 

2.9 

.5 

.2 

.4 

6.2 

2.1 

3.9 

8.0 

1.5 

.3 

.1 

.0 

16 

15.7 

.4 

4.1 

.4 

14.5 

2.0 

3.6 

5.1 

1.4 

.3 

.1 

.0 

17 

.2 

.3 

.3 

.4 

11.1 

1.9 

3.4 

3.7 

1.3 

.3 

.1 

.0 

18 

.1 

.3 

.3 

.4 

6.2 

1.9 

3.3 

23.2 

1.3 

.3 

.1 

.0 

19 

.1 

.2 

.3 

.4 

4 . 1 

1.8 

6.0 

46.3 

1.2 

.3 

.1 

.0 

20 

.1 

.2 

.3 

.4 

14.6 

1.7 

23.9 

50.9 

1.2 

.3 

.1 

.0 

21 

.1 

.2 

7.2 

.4 

14.4 

1.7 

11.8 

25.1 

1.1 

.3 

.1 

.0 

22 

. 1 

.2 

1.9 

.4 

30.8 

1.6 

7.7 

14.9 

1.1 

.2 

. 1 

.0 

23 

.1 

-2 

.5 

.4 

41.3 

1.5 

5.5 

9.7 

1 . 

.2 

.1 

.0 

24 

.1 

.2 

.4 

.4 

19.7 

1.5 

4.4 

7.0 

1 . 

.2 

.1 

.0 

25 

.1 

.2 

.4 

25.0 

11.4 

1.4 

3.8 

5.5 

.9 

.2 

.1 

.0 

26 

.1 

.2 

.4 

5.8 

7.2 

1.4 

3.4 

4.7 

.9 

.2 

.0 

.0 

27 

2.1 

.2 

.4 

3 . 1 

5.1 

1.3 

3.1 

4.2 

.8 

.2 

.0 

.0 

28 

4.9 

.2 

.4 

1.8 

4.0 

9.1 

2.9 

3.9 

.8 

.2 

.0 

.0 

29 

.3 

.2 

8.9 

1.2 

— 

18.5 

2.8 

3.6 

.7 

.2 

.0 

.0 

30 

.1 

.2 

6.2 

.9 


10 

2.6 

3.4 

.7 

.2 

.0 

.0 

31 

.1 


1.2 

.7 


117.2 


3.2 


.2 

.0 


TOTAL 

42 . 

67 . 

50 . 

54 . 

407 . 

216 . 

319 . 

295 . 

48 . 

11 . 

3 . 

0 

IN/AREA 

.161 

.256 

.193 

.206 

1.56 

.827 

1.22 

1.13 

.184 

.042 

.010 

.002 


WATER YEAR 1924-25 


AC-FT 2992 . 


INCHES/AREA 


5.80 







SARATOGA CREEK AT SARATOGA, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1925 

-26 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

oec 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

l 

.0 

.0 

11.5 

• 3 

153.5 

7.6 

1.9 

3.6 

.8 

.2 

.1 

.0 

z 

.0 

.0 

8.9 

.3 

192.0 

7.2 

1.8 

3.4 

.8 

.2 

.0 

.0 

3 

.0 

.6 

1.6 

.3 

238.1 

6.9 

1.7 

3.3 

.8 

.2 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.9 

.3 

216.8 

6.6 

26.8 

3.1 

.7 

.2 

.0 

.0 

5 

9.7 

.0 

.6 

.3 

144.0 

6.3 

61.9 

3.0 

.7 

.2 

.0 

.0 

6 

1.7 

.0 

.4 

.3 

73.5 

6.0 

42.4 

3.4 

.7 

.2 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.3 

.3 

39.2 

5.8 

77.0 

4.4 

.6 

.2 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.3 

.3 

22.0 

5.5 

197.0 

2.6 

.6 

.2 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.3 

.3 

13.3 

5.3 

96.7 

2.5 

.6 

.2 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.3 

.3 

13.4 

5.0 

52.8 

2.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

3.2 

.2 

.3 

120.2 

4.8 

30.9 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.2 

.3 

258.1 

4.6 

19.8 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.2 

.2 

332.0 

4.4 

14.1 

2.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.2 

.5 

156.6 

4.2 

11.0 

2.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.2 

.4 

85.8 

4.0 

9.3 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

1.4 

.2 

.2 

49.9 

3.8 

8.2 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

2.6 

6.0 

30.4 

3.7 

9.3 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

15.1 

.3 

20.6 

4.6 

8.0 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

3.2 

.3 

18.4 

3.5 

6.7 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

1.0 

.3 

19.0 

3.2 

6.4 

1-5 

.4 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.7 

.3 

14.0 

3.1 

6.0 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.5 

.3 

11.9 

2.9 

5.7 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.5 

.3 

10.7 

2.8 

5.4 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.4 

.3 

9.9 

2.7 

5.2 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.4 

.2 

9.3 

2.6 

4.9 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.4 

.2 

8.8 

2.5 

4.7 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.4 

.2 

8.3 

2.3 

4.4 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.4 

25.9 

7.9 

2.2 

4.2 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

11.9 

.4 

153.5 

— 

2.1 

4.0 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

1.3 

.4 

58.2 


2.1 

3.8 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.3 

315.2 


2.0 


.9 


.1 

.0 


TOTAL 

12. 

19. 

53. 

566. 

2278. 

130. 

732. 

62. 

14. 

4. 

0 


IN/AREA 

.047 

.072 

.203 

2.17 

8.74 

.500 

2.81 

.239 

.053 

.014 

.003 

.001 


WATER YEAR 1925-26 AC-FT 7666. INCHES/AREA 14.85 


SARATOGA CREEK AT SARATOGA, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1926-27 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 -6 .0 3.4 1.1 2.5 9.3 20.3 2.4 .6 .2 -0 .0 

2 .1 .0 5.1 1.0 3.8 10.1 27.8 2.2 .5 .2 .0 .0 

3 .0 .0 1.8 1.0 211.5 8.8 43.9 2.1 .5 .2 .0 .0 

4 .0 .0 1.5 1. 161.5 15.6 23.4 2.1 .5 .1 .0 .0 

5 .0 .0 1.3 2.1 81.0 10.0 15.1 2.0 .5 .1 .0 .0 

6 .0 .0 1.2 12.0 42.3 8.6 10.8 2.0 .5 .1 .0 .0 

7 .0 .0 1.2 2.2 23.0 7.7 8.5 1.8 4.8 .1 .0 .0 

8 .0 .0 1.1 1.7 13.3 7.1 7.3 1.7 .5 .1 .0 .0 

9 .0 .0 1.1 1.4 8.4 61.4 8.3 1.6 .4 .1 .0 .0 

10 3.2 .0 1.0 4.9 5.9 38.6 8.7 1.6 .4 .1 .0 .0 

11 .0 .7 1.0 2.0 4.6 23.1 6.8 1.5 .4 .1 .0 .0 

12 .0 1.7 1. 1.6 3.9 15.5 6.2 1.4 .4 .1 .0 .0 

13 .0 .0 .9 1.4 5.4 15.6 5.8 1.4 .4 .1 .0 .0 

14 .0 .0 .9 1.3 44.2 16.8 5.5 1.3 .3 .1 .0 .0 

15 .0 .0 .9 1.3 49.3 11.7 5.2 1.2 .3 .1 .0 .0 

16 .0 .0 .9 23.0 210.5 9.8 4.9 1.2 .3 .1 .0 .0 

17 .0 .0 9.1 13.6 83.0 9.4 4.7 1.1 .3 .1 .0 .0 

18 .0 .0 1.3 7.4 94.5 8.3 4.4 l.l .3 .1 .0 .0 

19 .0 12.2 .9 38.6 44.8 7.8 4.2 1.0 .3 .1 .0 .0 

20 .0 .0 .9 76.3 25.5 7.4 4.0 1. .3 .1 .0 .0 

21 .0 .0 10.7 33.9 31.3 7.1 3.8 .9 .3 .1 .0 .0 

22 .0 6.8 3.2 18.1 18.1 6.8 3.6 .9 .2 .1 .0 .0 

23 .0 13.1 10.3 10.2 44.0 6.5 3.5 .9 .2 .1 .0 .0 

24 .0 56.0 3.4 6.2 62.8 6.2 3.3 .8 .2 .1 .0 .0 

25 .0 20.1 2.3 4.2 32.4 5.9 3.1 .8 .2 .1 .0 .0 

26 .0 29.0 1.8 8.8 20.5 5.6 3.0 .8 .2 .1 .0 .0 

27 .0 53.4 1.5 4.1 14.3 5.4 2.8 .7 .2 .1 .0 .0 

28 .0 20.2 1.3 6.0 11.1 5.3 2.7 .7 .2 .0 .0 .0 

29 .0 10.5 1.2 3.8 - 4.9 2.6 .7 .2 .0 .0 .0 

30 .0 5.8 1.1 3.1 4.7 2.5 .6 .2 .0 .0 .0 

31 .0 1.1 2.7 5.3 .6 .0 .0 

TOTAL 4. 230. 74. 296. 1354. 366. 257. 40. 14. 3. 0 

IN/AREA .015 .881 .286 1.13 5.19 1.41 .985 .154 .056 .011 .003 .001 


WATER YEAR 1926-27 


AC-FT 5224. 


INCHES/AREA 10.12 


SARATOGA CREEK AT 

SARATOGA 

, CALIFORNIA 


SANTA 

i CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1927- 

28 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.1 

.4 

8.7 

1.9 

1.7 

10.6 

1.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.1 

.4 

5.0 

16.5 

2.5 

96.9 

1.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.1 

.4 

3.1 

84.2 

1.7 

82.3 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.1 

.4 

2.2 

173.6 

1.6 

44.2 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.1 

.4 

1.7 

74.9 

3.2 

24.9 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.1 

.3 

1.4 

39.2 

1.7 

15.1 

1.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

. 1 

.3 

1.3 

21.4 

1.6 

10.2 

1.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.1 

.3 

1.2 

12.5 

1.5 

7.6 

3.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

4.4 

7.7 

1.1 

8.0 

2.0 

6.2 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.4 

8.3 

1.1 

5.7 

1.6 

5.4 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.1 

1.5 

1.1 

4.4 

1.6 

4.9 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

5.4 

1. 

1.0 

3.8 

1.5 

4.5 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

3.7 

1.1 

1.0 

3.4 

1.5 

4.3 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.3 

1.1 

1.1 

3.2 

1.5 

4.0 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.3 

.6 

1. 

3.0 

1.4 

3.8 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.2 

.5 

1. 

2.8 

1.4 

3.6 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.2 

.5 

.9 

2.7 

1.3 

3.4 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.2 

.5 

.9 

2.6 

1.3 

3.3 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.2 

.5 

.9 

2.5 

1.2 

3.1 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

16.8 

.5 

.9 

2.4 

1.2 

3.0 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

5.3 

.5 

.8 

2.3 

1.2 

2.9 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

2.1 

.5 

14.7 

2.2 

3.2 

2.7 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

1.3 

.4 

10.7 

2.2 

46.8 

2.6 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.8 

1.0 

4.1 

2.6 

38.3 

2.5 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.6 

12.3 

2.7 

2.9 

19.6 

2.4 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

26 

3.4 

.5 

1.7 

2.0 

1.9 

22.3 

2.3 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.5 

1.8 

1.6 

1.9 

63.0 

2.2 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.4 

2.6 

2.8 

1.8 

31.9 

2.1 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.4 

74.3 

10.7 

1.8 

17.9 

2.0 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

9.6 

.4 

31.4 

3.3 


11.0 

1.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

7.1 


16.3 

2.4 


7.5 


.5 


.0 

.0 


TOTAL 

20. 

46. 

169. 

92. 

488. 

, 296. 

365. 

34. 

8. 

2. 

0 

. 

IN/AREA 

.077 

.175 

.650 

.354 

1.87 1.13 

1.40 

.129 

.032 

.009 

.002 

.001 

WATER YEAR 

1927- 

28 

AC- 

•FT 3012. 

INCHES/AREA 

5.84 






SARATOGA CREEK AT 

SARATOGA, CALIFORNIA 


SANTA 

Clara 

COUNTY 

FLOOO CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1928- 

29 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.4 

1.2 

2.4 

.8 

1.1 

.7 

.2 

.4 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

12.3 

L.2 

1.9 

.8 

1.0 

.7 

.2 

.4 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

3.9 

2.0 

33.7 

.7 

8.2 

.7 

.2 

.4 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.9 

1.1 

19.7 

.7 

14.9 

.7 

.2 

.4 

. 1 

.0 

5 

.0 

.0 

.7 

1.1 

10.5 

.7 

11.4 

.6 

.2 

.4 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

.6 

1.1 

6.0 

.7 

5.0 

.6 

.2 

.3 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

.5 

1.1 

3.8 

.6 

3.4 

.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

.5 

1.1 

2.7 

.6 

2.5 

.6 

20.7 

.3 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.5 

1.0 

2.1 

21.2 

2.1 

.5 

11.5 

.3 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

54.0 

1.0 

1.8 

55.1 

1.9 

.5 

3.2 

.3 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

32.0 

1.0 

1.6 

25.1 

1.7 

.5 

1.8 

.3 

.1 

.0 

12 

.0 

23.0 

56.4 

1. 

1.5 

13.5 

1.6 

.5 

1.3 

.3 

-1 

.0 

13 

.0 

31.0 

35.6 

1. 

1.4 

8.1 

1.5 

.5 

1. 

.2 

.1 

.0 

14 

.0 

117.2 

21.0 

.9 

1.3 

4.9 

L.5 

.4 

.8 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

52.4 

10.7 

7.8 

1.3 

3.4 

1.4 

.4 

7.5 

.2 

.1 

.0 

16 

.0 

26.1 

6.0 

5.3 

1.2 

2.6 

1.4 

.4 

1.4 

.2 

.1 

.0 

17 

.0 

13.3 

3.6 

2.0 

1.2 

2.2 

1.3 

.4 

.8 

.2 

.0 

.0 

18 

.0 

6.9 

2.4 

1.5 

1.2 

2.0 

1.3 

.4 

-7 

.2 

.0 

.0 

19 

.0 

3.7 

1.8 

16.5 

1.1 

1.8 

1.2 

.4 

.7 

-2 

.0 

.0 

20 

.0 

2.1 

1.5 

8.7 

1.1 

1.7 

1.2 

.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

21 

.0 

1.3 

1.3 

4.9 

1.0 

1.6 

1.1 

.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

22 

.0 

.9 

1.2 

3.1 

1.0 

1.6 

1.1 

.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

23 

.0 

.7 

1.1 

2.3 

1. 

1.5 

1.0 

.3 

.6 

.2 

.0 

.0 

24 

.0 

.5 

4.9 

1.8 

.9 

1.5 

1. 

.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.5 

1.5 

1.6 

.9 

1.4 

.9 

.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.4 

1.2 

1.4 

.9 

1.3 

.9 

.3 

.5 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

.4 

4.2 

1.3 

.8 

1.3 

.9 

.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.4 

4.1 

1.3 

.8 

1.2 

.8 

.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.4 

1.9 

1.2 

— 

1.2 

.8 

.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.4 

1.6 

1.2 


1.1 

.8 

.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


1.4 

1.2 


1.1 


2.0 


.1 

.0 


TOTAL 


281. 

270. 

79. 

105. 

162. 

75. 

15. 

60. 

7. 

2. 

. 

IN/AREA 

.000 

1.08 

1.03 

.303 

.402 

.622 

.287 

.058 

.229 

.028 

.007 

.002 

WATER YEAR 

1928- 

29 

AC- 

•FT 2090. 

INCHES/AREA 

4.05 








:p 


SARATOGA CREEK AT 

SARATOGA, 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1929- 

30 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.9 

6.1 

2.7 

1.2 

.6 

.2 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

• 1 

.9 

3.9 

2.6 

1.2 

.6 

.2 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.1 

.8 

20.4 

2.5 

4.1 

.6 

.2 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

21.5 

.8 

174.6 

2.4 

36.4 

.6 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

9.5 

.8 

231.2 

2.3 

21.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

43.7 

.8 

120.9 

2.2 

11.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

27.7 

.7 

62.7 

2.1 

6.6 

.5 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

12.3 

.7 

33.8 

2.0 

4.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.5 

15.7 

.7 

19.3 

1.9 

2.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

3.6 

5.2 

.7 

12.0 

1.8 

2.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

H 

.0 

.0 

.0 

2.8 

.7 

8.2 

1.8 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.1 

50.3 

.6 

6.3 

1.7 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.1 

20.4 

.6 

5.2 

7.3 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

24.9 

.6 

26.5 

26.9 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

6.0 

16.3 

.6 

19.3 

9.3 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.2 

8.7 

.6 

12.3 

5.7 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

4.4 

.5 

8.5 

3.9 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

3.0 

.5 

6.7 

3.0 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

3.0 

5.6 

5.6 

2.5 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

1.7 

7.6 

5.0 

2.2 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.1 

1.4 

1.1 

4.7 

2.0 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.1 

1.3 

17.8 

4.4 

1.9 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.1 

1.2 

8.4 

4.1 

1.7 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.1 

1. 1 

14.6 

3.9 

1.6 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.1 

1.1 

24.6 

3.7 

1.6 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.1 

1.0 

24.0 

3.5 

1.5 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.1 

1.0 

19.5 

3.4 

1.4 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.1 

1. 

10.3 

3.2 

1.4 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.1 

1. 

— 

3.1 

1.3 

3.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.1 

.9 


3.0 

1.3 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.1 

.9 


2.8 


.7 


.0 

.0 


TOTAL 

, 

# 

11. 

283. 

146. 

828. 

102. 

117. 

11. 

3. 

0 


IN/AREA 

.001 

.000 

.043 

1.09 

.560 

3.18 

.393 

.451 

.042 

.Oil 

.003 

.001 

WATER YEAR 

1929- 

30 

AC- 

■FT 2976 

. 

INCHES/AREA 

5.77 






SARATOGA 

CREEK AT 

SARATOGA, 

. CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1930- 

31 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECONO 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

40.4 

1. 

1.1 

.5 

.2 

.6 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

45.4 

1. 

1.1 

.4 

.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

15.4 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

7.6 

1.1 

1.0 

.4 

• 2 

.4 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

108.5 

.9 

1. 

.4 

.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

44.7 

.9 

1. 

.4 

.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

41.1 

.9 

.9 

.4 

.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

18.7 

.9 

.9 

.4 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

9.6 

.9 

.9 

.3 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

5.3 

1.4 

.8 

.3 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

3.1 

.9 

3.7 

.3 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

12 

3.2 

.0 

.0 

2.0 

.8 

.8 

.3 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

3.0 

.0 

18.3 

3.2 

.8 

.3 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

7.7 

57.3 

.7 

.3 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

2.8 

.0 

4.1 

31.3 

.7 

.3 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.1 

.0 

2.6 

16.1 

.7 

.3 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

1.3 

.0 

1.8 

8.6 

.7 

.3 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

1.4 

7.9 

4.3 

.2 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

1.2 

9.3 

.7 

.2 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

1.1 

3.9 

.6 

.2 

.1 

.2 

•1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

1.0 

2.6 

.6 

.2 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

7.5 

2.0 

.6 

.2 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

4.4 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

1.8 

1.4 

3.1 

.2 

33.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

1.4 

1.3 

.6 

.2 

17.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

3.0 

.0 

1.3 

1.7 

.5 

9.3 

6.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.8 

.0 

1.2 

1.5 

.5 

.4 

3.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.1 

.0 

1.1 

1.2 

.5 

.2 

2.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

1. 1 

-- 

.5 

.2 

1.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

1.0 


.5 

.2 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


7.1 

1.0 


.5 


.7 


.0 

.0 


TOTAL 

3. 

11. 

8. 

403. 

164. 

32. 

18. 

70. 

8. 

2. 

0 


IN/AREA 

.013 

.044 

.030 

1.55 

.631 

.123 

.069 

.269 

.031 

.008 

.002 

.001 


HATER YEAR 1930-31 


AC-FT 1428. 


INCHES/AREA 2.77 


SARATOGA CREEK AT 

SARATOGA, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1931- 

32 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

l 

.0 

.0 

.2 

4.0 

30.1 

3.7 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.2 

5.7 

14.3 

3.5 

1.4 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.2 

2.6 

8.6 

3.4 

1.4 

11.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.2 

2.3 

5.8 

3.3 

1.3 

1.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.2 

2.1 

9.0 

3.2 

1.3 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.2 

2.0 

88.7 

3.0 

1.2 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.2 

1.9 

57.2 

2.9 

1.2 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.2 

1.9 

240.6 

2.8 

1.1 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.2 

1.8 

214.8 

2.7 

1.1 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.2 

.2 

1.8 

106.3 

2.6 

1.0 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.1 

10.7 

1.7 

56.8 

2.5 

1.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.2 

2.7 

32.0 

2.4 

1. 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

39.3 

3.2 

19.5 

2.3 

.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

22.5 

33.6 

59.8 

13.2 

12.4 

.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

9.3 

13.7 

200.5 

9.9 

4.4 

.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.5 

7.1 

87.5 

8.1 

3.5 

.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.3 

3.8 

45.0 

7.1 

3.0 

.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.2 

2.1 

23.8 

6.5 

2.7 

.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.2 

1.3 

13.2 

6.1 

2.5 

.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

2.1 

4.8 

7.9 

5.8 

2.4 

.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.2 

2.0 

5.2 

5.5 

2.3 

.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.1 

8.7 

3.8 

5.2 

2.2 

.6 

.3 

.1 

• o’ 

.0 

.0 

23 

.0 

.1 

15.4 

3.1 

5.0 

2.1 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.1 

92.4 

2.7 

4.7 

2.0 

1.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

25 

.9 

.1 

79.9 

2.4 

4.5 

1.9 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

8.3 

42.6 

2.3 

4.3 

1.9 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.3 

26.8 

2.7 

4.2 

1.8 

.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.2 

13.1 

2.1 

4.0 

1.7 

.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.2 

7.5 

2.0 

3.8 

1.7 

.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.2 

4.7 

2.3 


1.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


3.3 

18.4 


1.6 


.2 


.0 

.0 


TOTAL 

0 

45. 

415. 

518. 

982. 

90. 

28. 

25. 

4. 

1. 

. 


IN/AREA 

.004 

.173 

1.59 

1.99 

3.77 

.346 

.107 

.098 

.015 

.004 

.001 

.000 

WATER YEAR 

1931- 

32 

AC- 

-FT 4178. 

INCHES/AREA 

8.10 






SARATOGA 

CREEK AT 

SARATOGA 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1932- 

33 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECONO 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.1 

.4 

18.4 

1.4 

2.0 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.2 

.0 

.4 

10.6 

1.3 

1.8 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.3 

6.6 

1.3 

1.7 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.3 

4.6 

1.3 

1.6 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.6 

1.2 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.0 

1.2 

1.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.7 

1.1 

1.4 

3.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.5 

1.1 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

1.4 

.3 

2.3 

1.0 

1.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.2 

1.0 

1.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.3 

7.8 

1. 

1.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.3 

4.8 

10.8 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.7 

4.1 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.4 

2.0 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

1.9 

2.2 

1.6 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

3.9 

.3 

2.1 

15.0 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

1. 

.2 

2.1 

6.0 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

25.3 

2.0 

3.7 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

13.5 

23.0 

1.9 

2.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.5 

8.4 

1.9 

2.0 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

13.9 

12.5 

1.8 

1.7 

.8 

1.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

1.3 

14.8 

1.8 

1.5 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

42.2 

33.0 

1.7 

3.8 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

12.9 

33.9 

1.7 

1.4 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

6.5 

31.4 

1.6 

1.3 

. 7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

3.4 

14.7 

1.5 

3.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

L.9 

130.8 

1.5 

1.3 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

1.1 

84.5 

1.4 

15.1 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

2.0 

.7 

142.1 

— 

4.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

3.2 

.5 

65.4 


3.1 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.4 

34. 1 


2.4 


.2 


.0 

.0 


TOTAL 

. 

5. 

106. 

660. 

99. 

0 

32. 

14. 

3. 

0 

. 


IN/AREA 

.000 

.021 

.405 

2.53 

.381 

.382 

.124 

.054 

.011 

.003 

.001 

.000 


WATER YEAR 1932-33 


AC-FT 2021 


INCHES/AREA 3.92 









SYNTHESIZED STREAMFLOW 
DRAINAGE AREA N 

LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD 


Record Site 
Latitude 37° 24. 80' 

Longitude 121° 54,00’ 

Approximately 0, 5 mile northeast of Stevens Creek Road 
The basin area extends upstream to Latitude 37 15. 25', 

Longitude 122 02.40', and includes only the tributary 

area between the two geographic locations 


Drainage Area 
6. 36 square miles 


Period of Synthesized Record 
October 1923 to September 1963 


Mean Annual Basin Precipitation 
19. 61 inches 


Precipitation Station 

San Jose recording gage-index No. 782100 
Mean annual station precipitation-13, 15 inches 


Basin Precipitation Factor 
1.491 


Impervious Area 


42, 4 per cent 




PEAK FLOOD FLOWS 
Maximum-Water Year-Instantaneous 

DRAINAGE AREA N 

LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD 


Water 

Year 

Month 

Day 

26 

Hour 

0745 

Flow 
in cfs 

75 

1923-24 

Jan 

1924-25 

Nov 

9 

0800 

133 

1925-26 

Jan 

31 

1045 

145 

1926-27 

Feb 

3 

1815 

120 

1927-28 

Feb 

4 

0130 

104 

1928-29 

Dec 

10 

1600 

102 

1929-30 

Mar 

4 

1300 

128 

1930-31 

Jan 

1 

0315 

120 

1931-32 

Feb 

8 

2000 

162 

1932-33 

Jan 

27 

1415 

106 

1933-34 

May 

25 

1930 

153 

1934-35 

Apr 

3 

0845 

192 

1935-36 

Feb 

1 

0630 

170 

1936-37 

Mar 

21 

1215 

468 

1937-38 

F eb 

11 

1145 

204 

1938-39 

Mar 

9 

0830 

121 

1939-40 

Mar 

30 

1130 

183 

1940-41 

Apr 

4 

1300 

243 

1941-42 

Jan 

24 

1645 

469 

1942-43 

Jan 

22 

20 30 

223 

1943-44 

Feb 

19 

0830 

140 

1944-45 

Feb 

1 

0645 

174 

1945-46 

Oct 

30 

0030 

92 

1946-47 

Dec 

6 

0715 

90 

1947-48 

Apr 

29 

1615 

153 

1948-49 

Mar 

19 

1045 

140 

1949-50 

Jan 

28 

0315 

77 

1950-51 

Dec 

7 

2400 

183 

1951-52 

Jan 

12 

0300 

328 

1952-53 

Dec 

1 

1500 

133 

1953-54 

Nov 

14 

0115 

181 

1954-55 

Jan 

18 

0645 

222 

1955-56 

Dec 

23 

2345 

487 

1956-57 

Jan 

12 

2145 

138 

1957-58 

Mar 

15 

2000 

201 

1958-59 

Sep 

18 

1215 

175 

1959-60 

Feb 

1 

1245 

97 

1960-61 

Nov 

26 

0130 

104 

1961-62 

Feb 

9 

0615 

153 

1962-63 

Jan 

31 

1300 

280 


.OWER SARATOGA CREEK NEAR 

STEVENS 

CREEK 

ROAD, CALIF SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1923- 

24 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 -o 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

6.8 

-1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 .0 

.0 

.0 

.0 

.1 

13.7 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 -0 

.0 

.0 

.0 

.1 

5.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 .0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

5 -0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 .0 

.0 

.0 

.0 

7.4 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 3.6 

.0 

.3 

.0 

3.5 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 »0 

6.2 

.0 

.0 

1.0 

.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 .0 

.1 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 -o 

.0 

.0 

.0 

.2 


.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11 *0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 -0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 -0 

.0 

2.2 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 -0 

.0 

.9 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

15 .0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 -0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 -0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 *0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 .0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 -0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 -0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 *0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 *0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 -0 

.0 

.0 

.0 

.1 

3.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 .0 

.0 

.0 

8.0 

.1 

14.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 .0 

.0 

.0 

36.1 

.1 

8.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 .0 

.0 

.0 

13.8 

.1 

2.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 -0 

.0 

.0 

.8 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 .0 

.0 

.0 

.1 

. 1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 .0 

.0 

.0 

.1 


.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 -0 


3.6 

.1 


.1 


.0 


.0 

.0 


TOTAL 4. 

6. 

7. 

59. 

16. 

50. 

13. 

1. 

. 


. 


IN/AREA .021 

.037 

.041 

.346 

.092 

.291 

.076 

.006 

.002 

.001 

.000 

.000 

WATER YEAR 1923- 

24 

AC-FT 

310. 

INCHES/AREA 

.91 






LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD, CALIF 
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33 . 

5 . 

47 . 


0 

. 


. 

IN/AREA 

.011 

.711 

.227 

.447 

1.73 

.775 

.403 

.075 

.049 


.006 

.002 


.000 

IN/AREA 

.000 

.640 

.596 

.227 

.171 

.350 

.196 

.028 

.272 


.004 

.001 


.000 

WATER YEAR 

1926 - 

27 

AC-FT 1502 . 

INCHES/AREA 

4.43 







WATER YEAR 

1928 - 

29 

AC-FT 842 . 

INCHES/AREA 

2.46 










LOWER SARATOGA CREEK NEAR 

STEVENS 

CREEK 

ROAD, CALIF SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOO CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

0A3LY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1929- 

30 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.2 

1.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.1 

1.5 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

11.2 

1.4 

3.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

26.2 

.5 

52.2 

1.4 

25.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

11.4 

.5 

60.0 

1.3 

1.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

25.0 

.5 

17.3 

1.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

5.3 

.4 

10.5 

1.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

7.3 

1.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

7.5 

.4 

5.6 

1.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

3.5 

.3 

.4 

4.5 

1.0 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.1 

.2 

.4 

3.9 

1. 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

25.8 

.4 

3.5 

.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.3 

3.2 

6.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

8.7 

.3 

19.7 

16. 1 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

6.8 

5.0 

.3 

6.4 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.2 

2.3 

.3 

3.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

3.2 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

3.1 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.7 

5.0 

3.0 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.7 

10.3 

2.9 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

2.7 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.7 

13.1 

2.6 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.0 

2.5 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.7 

6.0 

2.4 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.7 

10.7 

2.2 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

.7 

6.6 

2. 1 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

.7 

2.9 

2.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.3 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

.6 

-— 

1.8 

.5 

1.8 

. 1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

.6 


1.8 

.5 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

.6 


1.7 


.2 


.0 

.0 


TOTAL 



11. 

129. 

65. 

247. 

49. 

42. 

3. 

0 



IN/AREA 

.000 

.000 

.064 

.756 

.378 

1.44 

.286 

.243 

.018 

.005 

.001 

.000 


WATER YEAR 1929-30 AC-FT 1083. INCHES/AREA 3.20 


LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD, CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1930-31 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV OEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .0 42.2 .6 .6 .2 .1 .1 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .0 19.4 .6 .6 .2 .1 .1 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .0 .8 1.4 .6 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

4 .0 .0 .0 .1 .8 .6 .2 .1 -0 .0 .0 .0 

5 .0 .0 .0 37.7 .6 .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

6 .0 .0 .0 1.1 .6 .5 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .0 9.7 .5 .5 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .0 1.1 .5 .5 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .0 .5 .5 .5 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 .5 .5 .4 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

11 -0 .0 .0 .5 .5 2.2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

12 1.6 .0 .0 .5 .5 .5 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

13 .1 2.9 .0 15.1 2.3 .4 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

14 .0 .0 .0 2.3 18.6 .4 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

15 .0 2.7 .0 .7 1.2 .4 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

16 .0 .1 .0 .7 .7 .3 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

17 .0 .0 .0 .7 .7 .3 .1 .0 .0 .0 • .0 .0 

18 .0 .0 .0 .7 2.3 4.1 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

19 .0 .0 .0 .7 4.3 .4 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

20 .0 .0 .0 .6 .8 .3 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

21 .0 .0 .0 .6 .8 .3 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

22 .0 .0 .0 5.7 .7 .3 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

23 .0 .0 .0 2.7 .7 .3 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .0 .7 .7 1.7 .1 36.4 .0 .0 .0 .0 

25 .0 .0 .0 .7 .7 .3 .1 8.9 .0 .0 .0 .0 

26 .0 2.6 .0 .7 .7 .2 11.1 .1 .0 .0 .0 .0 

27 .0 .8 .0 .7 .7 .2 .6 .1 .0 .0 .0 .0 

28 .0 .0 .0 .7 .7 .2 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

29 .0 .0 .0 .7 - .2 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

30 .0 .0 .0 .7 .2 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

31 .0 7.8 .6 .2 .1 .0 .0 

TOTAL 2. 9. 8. 150. 44. 19. 15. 47. 0 

IN/AREA .010 .053 .046 .876 .258 .110 .087 .272 .006 .002 .000 .000 

WATER YEAR 1930-31 AC-FT 583. INCHES/AREA 1.72 


LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD, CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1931-32 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DA Y OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .1 1.7 12.4 2.4 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .1 3.1 2.4 2.2 .6 .2 .0 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .1 1.1 1.9 2.1 .6 13.3 .0 .0 .0 .0 

4 .0 .0 .1 1.1 1.8 2.0 .5 .8 .0 .0 .0 .0 

5 .0 .0 .1 1.1 3.3 1.9 .5 .2 .0 .0 .0 .0 

6 .0 .0 .1 1.1 30.0 1.8 .5 .2 .0 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .0 1.1 7.9 1.7 .5 .1 .0 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .0 1.1 73.8 1.7 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .0 1.0 39.2 1.6 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 1.0 18.8 1.5 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

11 .0 .0 13.7 l. 12.8 1.4 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

12 .0 .0 .2 l.l 9.5 1.4 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

13 .0 .0 31.0 1.3 7.6 1.3 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

14 .0 30.4 10.4 16.3 6.4 10.2 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

15 .0 14.0 .1 46.8 5.7 1.5 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

16 .0 .1 .1 9.3 5.2 1.2 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

17 .0 .0 .1 5.9 4.8 1.2 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

18 .0 .0 .1 4.1 4.5 1.2 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

19 .0 .0 .1 3.1 4.3 1.1 .3 .1 -0 .0 .0 .0 

20 .0 .9 3.0 2.5 4.0 l.l .3 .1 .0 .0 .0 .0 

21 .0 .1 2.1 2.2 3.8 1.0 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

22 .0 .0 5.2 2.0 3.6 1. .2 .1 .0 .0 .0 .0 

23 .0 .0 6.3 1.8 3.4 .9 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

24 .0 .0 37.1 1.7 3.2 .9 .4 .1 -0 .0 .0 .0 

25 .0 .0 18.2 1.6 3.1 .8 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

26 .0 9.5 3.9 1.5 2.9 .8 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

27 .0 .4 4.7 1.5 2.8 .8 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

28 .0 .1 1-4 1.4 2.6 .7 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

29 .0 .1 1.3 1.4 2.5 .7 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

30 .0 .1 1.2 1.3 .7 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

31 .0 1.1 8.8 .6 .1 .0 .0 

TOTAL . 56. 142. 130. 284. 49. 10. 17. 0 

IN/AREA .000 .326 .830 .761 1.66 .289 .061 .100 .005 .002 .000 .000 

WATER YEAR 1931-32 AC-FT 1367. INCHES/AREA 4.03 


LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD, CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOO CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED OAILY FLOW WATER YEAR 1932-33 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .2 .1 4.0 .7 .5 .1 .0 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .0 .1 3.1 .7 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .0 .1 2.6 .7 .4 .1 -0 .0 .0 .0 

4 .0 .0 .0 .1 2.3 .6 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

5 .0 .0 .0 .1 2.1 .6 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

6 .0 .0 .0 .1 1.9 .6 .4 .1 .0 .0 .0 -0 

7 .0 .0 .0 .1 1.8 .6 .4 1.9 -0 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .0 .1 1.7 .5 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .2 .1 1-6 .5 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 .1 1.5 .5 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

11 .0 .0 .0 .1 7.5 .5 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

12 .0 .0 .0 .1 4.1 10.7 .3 .1 .0 .U .0 .0 

13 .0 .0 .0 .1 1.4 1.2 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

14 .0 .0 .0 .1 1.4 .5 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

15 .0 .0 .0 1.1 1.3 .5 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

16 .0 .0 3.5 .2 1.3 8.2 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

17 .0 .0 1.9 .1 1.2 .6 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

18 .0 .0 .0 26.3 1.2 .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

19 .0 .0 17.3 15.0 1.2 .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

20 .U .0 l. .8 1.1 .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

21 .0 .0 15.5 4.9 l.l .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

22 .0 .0 .2 5.2 1.0 .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

23 .0 .0 25.3 14.2 1. 1.9 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .5 11.1 .9 .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

25 .0 .0 .1 5.7 .9 .5 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

26 .0 .0 .1 l.l .8 .8 .2 .0 .0 .0 .0 .0 

27 .0 .0 .1 41.8 .8 .4 .2 .0 .0 .0 .0 .0 

28 .0 .0 .1 8.5 .8 10.9 .2 .0 .0 .0 .0 .0 

29 .0 1.0 .1 38.4 - .6 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

30 .0 3.2 .1 8.6 .5 .1 -0 .0 .0 .0 .0 

31 .0 .1 5.5 .5 .0 .0 .0 

TOTAL . 4. 67. 190. 52. 47. 8. 4. 0 

IN/AREA .000 .025 .389 1.11 .302 .277 .048 .025 .004 .001 .000 .000 


WATER YEAR 1932-33 


AC-FT 


739. 


INCHES/AREA 2.18 










Sfp 


LOWER 

SARATOGA CREEK NEAR 

STEVENS 

CREEK 

ROAD, CALIF 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 

1933- 

34 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

9.2 

.2 

1.5 

.3 

2.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.4 

.2 

1.4 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

. 1 

.4 

.2 

1.2 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.4 

.2 

1.2 

.3 

.1 

1.8 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.4 

.2 

1.1 

.3 

. 1 

3.3 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.4 

.2 

1.1 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.4 

.2 

1. 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.4 

.1 

1. 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.4 

. 1 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.4 

. 1 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 1 

.0 

.0 

2.5 

.4 

.1 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

28.4 

.4 

. 1 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

12.2 

.4 

. 1 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

10. 1 

.4 

. 1 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

6.8 

.4 

2.8 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.2 

.3 

.2 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.1 

.3 

. 1 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

. 1 

.3 

. 1 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

. 1 

.3 

21.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.1 

.3 

.5 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.1 

.3 

.2 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

. 1 

.3 

4.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.1 

.3 

31.8 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

24 

.0 

.0 

.2 

.3 

6.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

25 

.0 

.0 

.1 

.3 

3.2 

.5 

. 1 

38.4 

.0 

.0 

.0 

. 1 

26 

.0 

.0 

.1 

.2 

20.9 

.4 

.1 

9.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.1 

.2 

2.5 

.4 

. 1 


.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

. 1 

.2 

1.9 

.4 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

6.5 

.2 

-— 

.4 

. 1 


.0 

.0 

.0 

.0 

30 

25.2 

.0 

22.2 

.2 


.4 

.6 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.8 


1.6 

.2 


.4 




.0 

.0 


TOTAL 

26. 


92. 

19. 

99. 

23. 

6. 

52. 

6. 

. 


1. 

IN/AREA .152 

.002 

.539 

.112 

.579 

.135 

.038 

.305 

.037 

.002 

.001 

.007 

WATER 

YEAR 1933- 

34 

AC-FT 

646. 

INCHES/AREA 

1.91 






LOWER SARATOGA CREEK NEAR 

STEVENS 

CREEK 

ROAD, CALIF SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL ANO 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1934- 

35 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

. 1 

.1 

1.0 

2.7 

27.8 

2.4 

3.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.1 

.9 

2.6 

3.5 

2.3 

3.2 

.7 

.2 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

. 1 

.8 

2.5 

2.5 

69.3 

3.0 

.6 

.2 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

. 1 

49.6 

2.4 

2.2 

15.1 

2.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

. 1 

16.8 

2.2 

2.0 

8.8 

2.7 

.6 

.2 

.0 

.0 

6 

4.1 

.0 

.1 

6.2 

2.1 

14.0 

11.9 

2.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

7 

. 1 

.0 

. 1 

14.9 

2.0 

31.5 

22.3 

2.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

. 1 

33. 1 

1.9 

12.6 

21.2 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

. 1 

33.6 

1.8 

6.3 

8.6 

2.2 

.5 

. 1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.1 

10.6 

1 .7 

5.1 

7.4 

2.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

1 1 

.0 

.0 

. 1 

6.0 

1 .7 

4.4 

6.6 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

. 1 

4.7 

1.6 

4.0 

6. 1 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

27.4 

3.9 

1.5 

3.7 

10 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

1.1 

8.5 

11.0 

2.3 

3.4 

6.2 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

14.3 

. 1 

6.1 

1 .4 

3.2 

31.7 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

. I 

6.4 

1 .3 

3.1 

1C.7 

1 .5 

.3 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

19. 1 

. 1 

4.1 

1.3 

2.9 

6.7 

1.4 

.3 

. 1 

.0 

.0 

18 

.0 

36.6 

. 1 

7.4 

1.2 

2.7 

7.6 

1 .4 

.3 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

9.8 

.2 

5.0 

1.2 

2.6 

7.0 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

. 1 

.2 

4.4 

1.1 

2.5 

6.4 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

21 

1.6 

. 1 

.2 

4.3 

1 . 1 

3.6 

6.0 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

22 

.4 

.1 

.2 

4.2 

1.0 

2.4 

5.6 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

1.8 

.2 

4.1 

1. 

41.2 

5.3 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

. 1 

.2 

4.0 

.9 

6.3 

5.0 

1 .0 

.2 

. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

. 1 

. 1 

3.8 

.9 

4.8 

4.7 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

. 1 

.1 

3.7 

.9 

4.0 

4.4 

.9 

.2 

.1 

19.3 

.0 

27 

.0 

. 1 

42.2 

3.5 

.8 

3.5 

4.2 

.9 

.2 

.1 

.7 

.0 

28 

.0 

. 1 

15.3 

3.3 

8.1 

3.2 

3.9 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

. 1 

1.6 

3.2 

— 

2.9 

6.7 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.0 

30 

.0 

.1 

13.6 

3.0 


2.7 

3.8 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

1.4 


1.3 

2.9 


2.6 


.7 


.1 

.0 


TOTAL 

8. 

84. 

113. 

266. 

51. 

218. 

320. 

52. 

11. 

3. 

21. 

. 

IN/AREA 

.045 

.491 

.661 

1.56 

.301 

1.27 

1.87 

.305 

.067 

.018 

. 122 

.002 


WATER YEAR 1934-35 


AC-FT 2273 


INCHES/AREA 


6.71 


LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD, CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1935-36 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY CCT NOV OEC JAN FER MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 3.4 .0 .0 .0 67.8 4.5 1.1 .5 .1 .0 .0 .0 

2 •! .0 .0 4.5 3.0 4.3 1.1 .5 .1 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .0 .9 .5 4.1 20.9 .5 .1 .0 .0 .0 

** .0 .0 .0 .0 .5 3.9 5.9 .4 .1 .0 .0 .0 

5 .0 .0 .0 .0 .5 3.7 1.5 .4 .1 .0 .0 .0 

6 .0 .0 .0 .0 .5 3.5 1.5 .4 .1 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .0 .0 .5 3.3 1.4 .4 .1 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .0 .1 .5 3.2 1.4 .4 .1 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .0 12.1 .5 3.0 1.4 .4 .1 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 .1 7.2 2.9 1.3 .3 .1 .0 .0 .0 

11 14.3 .0 1.0 10.2 42.9 2.7 1.3 .3 .1 .0 .0 .0 

12 .7 .0 6.6 .2 30.3 2.6 1.2 .3 .1 .0 .0 .0 

13 .0 .0 .0 .1 12.7 2.4 1.1 .3 .1 .0 .0 .0 

14 -0 .0 .0 .1 4.6 2.3 1.1 1.0 .1 .0 .0 .0 

15 9.5 .0 .0 .2 3.3 2.2 1.0 .3 .1 .0 .0 .0 

16 .2 .0 .0 .2 3.0 2.1 1. .3 .1 .0 .0 .0 

17 .0 .0 .0 .2 11.6 2.0 .9 .3 .1 .0 .0 .0 

18 .0 .0 .0 .2 31.6 1.9 .9 .2 .1 .0 .0 .0 

19 .0 .0 .0 .2 8.7 1.8 .9 .2 .1 .0 .0 .0 

20 .0 .0 .0 .2 9.3 1.7 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

21 .0 .0 .0 .2 7.4 1.6 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

22 .0 .0 .0 .2 26.2 1.6 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

23 .0 .0 .0 .2 9.6 1.5 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .0 .2 6.7 8.4 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

25 .0 .0 .0 .2 8.6 l.S .7 .2 .1 .0 .0 .0 

26 .0 .0 .0 .2 5.6 1.3 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

27 .0 .0 1.7 .2 5.2 1.3 .6 .2 .0 .0 .0 .0 

28 .0 .0 .8 .2 4.9 1.2 .6 6.4 .0 .0 .0 .0 

29 .0 .0 18.9 .2 4.7 1.1 .6 .2 .0 .0 .0 .0 

30 .0 .0 .1 .2 11.5 .5 11.3 .0 .0 .0 .0 

31 .0 .0 .1 1.9 2.6 .0 .0 

TOTAL 28. . 29. 32. 318. 91. 54. 29. 2. 0 

IN/AREA .166 .001 .171 .184 1.86 .531 .316 .172 .015 .004 .001 .000 

WATER YEAR 1935-36 AC-FT 1159. INCHES/AREA 3.42 


LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD, CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1936-37 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .0 .4 12.4. 3.5 11.7 2.0 .4 .1 .0 .0 

2 .0 .0 .0 .4 16.6 3.4 1C.8 1.9 .4 .1 .0 .0 

3 .0 .0 .0 .4 S.4 3.3 10.1 1.8 .4 .1 .0 .0 

4 .0 .0 .0 .4 26.9 3.1 9.4 1.7 .4 .1 .0 .0 

5 .0 .0 .0 9.7 22.0 3.0 9.1 1.6 .3 .1 -0 .0 

6 .0 .0 .0 1.2 20.7 2.8 11.6 1.5 .3 .1 .0 .0 

7 »0 .0 .0 .5 7.2 2.7 7.9 1.4 .3 .1 .0 .0 

8 .0 .0 .0 .5 5.4 2.6 6.8 1.4 .3 .1 .0 .0 

9 .0 .0 .0 .5 4.5 2.4 8.0 1.3 .3 .1 .0 .0 

10 .0 .0 .0 .5 3.9 2.3 6.7 1.2 .3 .1 .0 .0 

11 .0 .0 .0 5.1 7.2 7.0 6.3 1.2 .3 .1 .0 .0 

12 .0 .0 .0 1.9 3.8 24.6 6.0 1.1 .3 .1 .0 .0 

13 .0 .0 .0 .6 57.2 18.7 5.6 1.0 .2 .1 .0 .0 

-0 .0 .0 .6 31.9 5.8 5.3 l. .2 .1 .0 .0 

15 .0 .0 34.6 .6 15.4 11.0 4.9 .9 .2 .1 .0 .0 

16 .0 .0 1.2 1.2 10.7 6.4 4.6 .9 .2 .1 .0 .0 

17 .0 .0 .0 .6 8.0 15.7 4.4 .9 .2 .1 .0 .0 

18 .0 .0 .0 1.0 6.5 7.9 4.1 .8 .2 .1 .0 .0 

19 .0 .0 .0 .7 5.5 5.4 3.9 .8 .2 .1 .0 .0 

20 .0 .0 .0 .7 4.9 4.8 3.6 .7 .2 .0 .0 .0 

21 .0 .0 .0 .7 4.5 239.9 3.4 .7 .2 .0 .0 .0 

22 .0 .0 .0 .7 4.2 90.9 3.2 .7 .2 .0 .0 .0 

23 .0 .0 .0 .7 3.9 48.1 3.0 .6 .2 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .7 .6 3.9 104.1 2.9 .6 .1 .0 .0 .0 

25 .0 .0 .2 .6 12.4 40.1 2.7 .6 .1 .0 .0 .0 

26 .0 .0 26.8 .6 4.1 27.0 7.9 .6 .1 .0 .0 .0 

27 .0 .0 14.7 .6 3.7 36.9 3.1 .5 .1 .0 .0 .0 

28 .0 .0 .9 6.5 3.6 21.1 2.3 .5 .1 .0 .0 .0 

29 .0 .0 .1 10.9 - 16.8 2.2 .5 .1 .0 .0 .0 

30 29.3 .0 22.5 48.0 14.4 2.1 .5 .1 .0 .0 .0 

31 5.0 7.6 9.8 12.8 .4 .0 .0 

TOTAL 34. . 110. 107. 316. 789. 176. 31. 7. 2. 0 

IN/AREA .201 .002 .641 .627 1.85 4.61 1.03 .183 .041 .011 .003 .001 


WATER YEAR 1936-37 


AC-FT 3H5. 


INCHES/AREA 


9. 19 







sievens creek *««“■«* comj :™? r,,° L mo U4TER 01SIR1CI 

WAItK TEAR 1937-3E DISCHARGE IN CUBIC FEE I PER SECOND 


0Ay GCT N0V 0£G JAN FEB WAR APR HAY JUN JUE 

1 . •? -2 »9-l 17.8 5.6 1.1 .2 

2 ,2 ‘! ’? -° - 2 22.3 61.3 5.2 1.0 .2 .1 

? - 8 .° -O -2 37.3 30.2 6.9 1. .7 

! •? -° -2 13.1 18.9 10 .9 .2 ! 

5 -° -0 .2 21.4 15.2 8.3 .9 .2 !| 

, •? - 0 -0 -2 14.3 12.9 4.1 .9 .2 I 

1 *“ •? •» -2 10-2 11.4 3.8 .8 .2 .1 

8 *° *° -0 "2 8.6 10.4 3.6 .8 .2 n 

in *n *° 2,6 * 2 9,6 9,6 3.4 .7 .2 io 

10 *° *° 42 * 9 -2 30.3 8.9 3.2 .7 .2 .0 

*° ,9 * 8 50.9 *2 97.3 14.1 3.0 .7 .2 0 

2 *° ,* 2 * 2 49 - 2 22.7 2.8 .6 .2 !o 

!? *° ,#u * 3 -2 44.8 24.0 2.7 .6 1 0 

* 7 -« - 3 -2 33.4 ,2.5 2.5 : 6 :! 

15 * 3 *° * 3 •** 22.0 n.o 2.4 .5 .} .o 

*° ’ 2 * 3 4 * 3 18.3 37 -5 2.2 .5 .1 n 

,1 '? U5 - 3 2.9 16.0 21.4 2.1 .5 .] 

I 8 -° "0 "3 1.5 16.9 15.5 2.0 .5 .1 0 

' 9 -0 .0 .3 24.6 13.7 12.6 1.9 .5 I „ 

20 •» -0 -5 1.3 12.8 14.4 1.8 *4 .] 

?' ■? -° - 3 -4 11.9 10.6 1.7 .4 .1 .0 

22 *° *° * 3 * 4 H-2 9.4 1.6 .4 .1 O 

24 •“ 2 ‘ 3 " 3 ^ 10*5 12.2 1.5 .4 .! , 0 

;; „ •' - 3 •* 9 - 9 15-8 2.4 .4 .i .o 

23 *° * 3 • *» 9.3 9.4 3.6 .3 .1 .0 

ii ■“ •? - 3 -4 8.7 8.5 1.3 .3 .1 , 0 

: :t 36:5 ,!:i ?: 8 2 l:i :t ; j ;• 

: :o° :? - ~ t ‘:S i:S :! : 

3 * *° .3 6b.9 5.9 

T0TAL 15 * 34 * 106. 167. 657. 482. 101. 18 u , 

IN/AREA .091 .198 .618 .974 3.84 2.82 .590 Ml Ml .007 

WATER YEAR 1937-38 AC-FT 3145. INCHES/AREA 9.28 


AUG SEPT 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

• 0 .0 


• 0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

• 0 2.3 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

• 0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 

. 2 . 

*002 .014 


s?SlHESUE0 0 “uf“o^ aR STEVENS “ E “ V™™ 1 

HATER YEAR 1938-39 DISCHARGE IN CUBIC FEE! PER SECOND 


0A7 OCT NOV DEC JAN FE8 

' -0 .7 2.0 .1 .5 

2 20.1 .1 .0 .1 l ,0 

3 - 5 -0 12.1 .1 33.8 

“ -0 .0 .3 .1 3.1 

5 *° -0 .1 43.6 1.8 

8 -° .0 .1 5.9 1.5 

7 *° .0 .1 .4 7.7 

8 *0 *0 .1 .3 g.g 

9 «0 .0 .1 .3 2.3 

1® *0 .0 .1 .4 2.0 

11 .0 .0 .1 .4 1.9 

!| -0 .0 .1 .4 1.8 

3 -0 -0 .1 .4 1.7 

; •“ -0 -8 .4 1.6 

15 .0 .0 .6 .4 1.6 

’* *° -0 * 1 .4 1.5 

7 .0 .0 .1 .3 1.4 

8 -0 .0 2.1 .3 1.4 

' 9 -0 .0 15.0 .3 1.3 

20 *° .0 2.8 .3 1.2 

21 -0 .0 .1 .3 ,.2 

22 .0 .0 .1 .3 1.1 

23 .0 .0 .1 .3 l.i 

24 .0 .0 .2 .3 1.0 

25 -0 .0 .2 .3 

26 .0 .0 .2 .2 .9 

27 .0 .0 .2 2.0 *9 

28 *0 *0 .2 4.7 .9 

29 .0 28.3 .2 2.5 _ 

30 11.8 11.0 .2 27.0 

31 * 9 .2 .7 

TOTAL 33. 40. 38. 93. 87. 

IN/AREA .196 .236 .224 .546 .510 


M AR APR HAY JUN JUL AUG SEPT 

* 8 * 9 *2 .1 .0 .0 .o 

* 8 9 * 7 - 2 -1 .0 .0 .o 

• 8 « 8 •2 .1 .0 .0 .0 

• 7 * 8 -2 .1 .0 .0 .0 

* 7 * 7 * 2 .1 .0 .0 .0 

*1 *J *? - 1 .0 .0 .0 

* 6 * 7 «2 .1 .0 .0 .0 

c 3 ®* 9 - 7 *2 .i .o .o :S 

52 *0 .6 .2 .0 .0 .0 .0 

7 * 3 * 6 *2 .0 .0 .0 .0 

4 *f 't -l *° *0 -0 

3 * 3 -5 .2 .0 .0 .0 .0 

2.6 1.9 .1 .o .o .o 3.7 

2.2 .5 .1 .0 .0 .0 .2 

2*0 *5 .1 .0 .0 .0 .0 

!* 8 * 5 *1 -0 .0 .0 .0 

* 7 * 4 •> .0 .0 .0 .0 

* 4 - 1 .0 .0 .0 .0 

\'l - 4 •> .0 .0 .0 .0 

’■ 5 - 4 .0 .0 .0 .0 

!- 4 - 4 5.7 .0 .0 .0 .0 

* 4 - 1 .0 .0 .0 .0 

•3 *3 .1 .0 .0 .0 .o 

*2 -3 .1 .0 .0 .0 .0 

'*2 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

2,8 * 3 .0 .0 .0 .0 

•1 -3 .1 .0 .0 .0 .o 

’r 0 * 3 -i .o .o .o .o 

'* ’ 3 -1 .0 .0 .0 .0 

• 9 - 3 •> .0 .0 .0 .0 

* 9 * J .0 .0 

14 °. 26. 10. 1. . .4. 
.817 .150 .058 .007 .002 .001 .023 


WATER YEAR 1933-39 


AC-FT 


938 


INCHES/AREA 2.77 


tOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD, CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1939-40 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


day 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.2 

.0 

.0 

20.1 

25.1 

28. 1 

25.1 

2.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

15.4 

3.0 

20.0 

17.6 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.4 

11.8 

15.4 

21.8 

1.8 

.4 

.1 

.0 - 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

6.7 

2.7 

12.7 

16.0 

1.7 

.4 

. 1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

6.1 

2.2 

11.0 

11.6 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

6 

20.8 

.0 

.0 

3.2 

2.0 

9.9 

9.9 

1.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

7 

5.6 

.0 

.0 

26.6 

1.8 

9.1 

8.8 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

17.5 

1.8 

8.5 

8.0 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

3.0 

1.7 

8.0 

7.4 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

15.7 

40.9 

1.7 

7.6 

6.9 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

1. 

12.0 

1.6 

7.2 

6.5 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

3.0 

1.5 

6.9 

6. 1 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

2.1 

12.4 

6.6 

5.7 

1.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

1.6 

40.7 

6.2 

5.3 

1.0 

.2 

. 1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

1.4 

5.3 

5.9 

5.0 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

1.2 

3.8 

5.5 

4.7 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

1.1 

20.2 

5.2 

4.4 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

1.1 

5.4 

4.9 

4.2 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

1.0 

4.1 

4.6 

3.9 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

1. 

3.4 

4.4 

3.7 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.9 

3.0 

4.1 

3.5 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.9 

8.2 

3.9 

3.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.9 

3.2 

3.7 

3.1 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

24 

.5 

.0 

.0 

1.1 

2.6 

9.0 

2.9 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

3.2 

.0 

10.7 

43.8 

4.1 

5.9 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.1 

.0 

3.8 

19.7 

19.2 

2.9 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

.9 

93.5 

16. 1 

2.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

.9 

82.2 

4.8 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

.9 

54.9 

10 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

.9 


104.5 

2.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

1.7 


47.6 


.4 


.0 

.0 


TOTAL 

27. 

3. 

17. 

189. 

463. 

415. 

213. 

32. 

7. 

2. 

0 


IN/AREA 

.160 

.020 

.098 

1.11 

2.71 

2.43 

1.25 

.185 

.042 

.012 

.003 

.001 

WATER YEAR 

1939- 

-40 

AC- 

■FT 2712, 


INCHES/AREA 

8.01 






LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD, CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1940 

-4 1 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FES 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.2 

.0 

1 .9 

4.0 

36.3 

31.4 

3.5 

.6 

.2 

.0 

• 0 

2 

.0 

2.8 

.0 

1.7 

5.8 

44.9 

22.2 

3.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

2.5 

.0 

4.9 

3.7 

43.6 

14.1 

3.1 

.6 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

6.9 

3.5 

27.2 

101.0 

2.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

6.0 

6.6 

21.5 

42.2 

2.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

1 .8 

20.4 

18.3 

26.0 

2.6 

.5 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

1.7 

4.2 

16.2 

19.3 

2.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

1 .6 

23.6 

14.7 

15.3 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

1 .6 

28.0 

13.5 

31.0 

2.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

1.5 

12.0 

12.5 

43.0 

2.0 

.4 

. 1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

1.5 

18.2 

11.6 

25.9 

1 .9 

.4 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

1.5 

10.7 

10.8 

18.0 

2.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

15.0 

8.7 

10.5 

14.6 

4.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

5.2 

8.6 

23.0 

12.U 

1.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

10.3 

8.8 

10.3 

10.9 

1 .6 

.3 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

4.9 

2.7 

13.5 

9.4 

9.8 

1.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

2.4 

6.8 

2.1 

16.8 

8.7 

9.0 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.6 

41.3 

2.1 

9.3 

8.1 

8.3 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.5 

28.9 

8.5 

7.6 

7.6 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

25.1 

11.0 

7.1 

7. 1 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

12.5 

18.5 

47.2 

6.6 

6.6 

1 .1 

.2 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

20.9 

8. 1 

28.2 

6.1 

6.1 

1. 1 

.2 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

26.5 

18.5 

19.3 

5.7 

5.7 

1.0 

.2 

. 1 

.0 

.0 

24 

2.4 

.0 

22.7 

7.7 

22.7 

5.4 

5.3 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

25 

.2 

.0 

6.1 

5.9 

12.8 

5.0 

5.0 

.9 

.2 

.1 

.0 

• 0 

26 

.0 

.0 

6. 1 

5.3 

37.2 

4.7 

4.7 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

31.3 

5.0 

17.3 

4.4 

4.4 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

11.5 

4.8 

47.1 

14.0 

4.1 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

3.8 

4.6 

— 

8.4 

13.2 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

2.8 

4.4 


4.6 

7.4 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


2.2 

4.2 


67.4 


.7 


.0 

.0 


TOTAL 

3. 

8. 

200. 

211. 

456. 

488. 

532. 

55. 

10. 

3. 

0 


IN/AREA 

.015 

.050 

1.17 

1 .23 

2.67 

2.85 

3.11 

.323 

.061 

.016 

.004 

.001 


WATER YEAR 1940-41 AC-FT 3894. INCHES/AREA 11.50 




LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAO, CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED OAILY FLOW WATER YEAR 1943-44 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .0 14.5 .2 12.9 1.7 .4 .1 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .0 15.5 25.1 6.3 1.6 .4 .1 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .0 .7 30.3 8.7 1.5 .4 .1 .0 .0 .0 

4 .0 .0 .0 .1 1.4 29.1 5.4 .4 .1 .0 .0 .0 

5 .0 .0 .0 .1 .9 9.8 1.5 .4 .1 .0 .0 .0 

6 .0 .0 .0 .1 .7 8.0 1.3 .3 .1 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .0 .1 .6 7.0 1.3 .3 .1 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .0 .1 16.7 6.4 1.5 .3 .1 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .0 5.8 2.0 5.9 1.2 .3 .1 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 3.2 .8 5.5 1.1 .3 .1 .0 .0 .0 

11 .0 .0 .0 .1 .8 5.2 2.4 .3 .1 .0 .0 .0 

12 .0 .0 .0 .1 .8 4.9 1.0 .3 .1 .0 .0 .0 

13 .0 .0 .0 .1 .8 4.7 1 . .3 .1 .0 .0 .0 

14 .0 .0 .0 .1 1.5 4.4 .9 .2 .1 .0 .0 .0 

15 .0 .0 .0 .1 1.2 4.2 .9 .2 .1 .0 .0 .0 

16 .0 .0 .0 .2 .8 4.0 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

17 .0 .0 .0 .2 .8 3.7 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

18 .0 .0 .0 .2 .7 3.5 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

19 .0 .0 .0 .1 57.7 3.4 5.1 .2 .1 .0 .0 .0 

20 .0 1.9 2.9 .1 5.7 3.2 1-2 .2 .1 .0 .0 .0 

21 .0 .1 .0 .1 41.6 3.0 .7 .2 .0 .0 .0 .0 

22 .0 .0 .0 .1 38.9 2.9 .6 .2 .0 .0 .0 .0 

23 .0 .0 .0 4.2 18.1 2.7 .6 .2 .0 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .0 1.1 7.8 2.6 .6 .2 .0 .0 .0 .0 

25 .0 .0 .0 .1 6.0 2.4 .6 .2 .0 .0 .0 .0 

26 .1 .0 .0 .1 5.0 2.3 1.9 .1 .0 .0 .0 .0 

27 .2 .0 .0 .1 4.3 2.2 1.7 .1 .0 .0 .0 .0 

28 .0 .0 .7 .1 33.9 2.1 .5 .1 .0 .0 .0 .0 

29 .0 .0 2.8 .4 10 2.0 .5 .1 .0 .0 .0 .0 

30 .0 .0 11.3 5.6 1.9 .5 .1 .0 .0 .0 .0 

31 .0 .1 .2 1.8 .1 .0 .0 

TOTAL . 2 . 18 . 54 . 315 . 167 . 41 . 8 . 2 . 0 

IN/AREA .002 .012 .105 .315 1.84 .974 .240 .044 .012 .003 .001 .000 

WATER YEAR 1943-44 AC-FT 1203 . INCHES/AREA 3.55 


LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD, CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1944-45 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 1.8 1.6 1.5 87.5 1.5 3.1 .8 .2 .1 .0 .0 

2 .0 .0 .6 1.4 39.2 1.4 3.0 .7 .2 .1 .0 .0 

3 .0 6.2 .4 1.4 23.4 14.8 2-8 .7 .7 .1 .0 .0 

4 .0 5.1 .5 1.3 10.1 2.9 2.7 .7 .5 .0 .0 .0 

5 .0 .1 .5 1.3 7.2 1.4 2.6 .6 .2 .0 .0 .0 

6 .0 1.3 .5 1.3 5.6 3.1 2.5 .6 .2 .0 .0 .0 

7 .0 .8 .5 1.2 4.7 1.4 2.3 .6 .2 .0 .0 .0 

8 .0 .1 .4 1.2 4.2 1.3 6.8 .6 .1 .0 .0 .0 

9 .0 19.6 .4 1.2 3.8 1.3 2.3 .5 .1 .0 .0 .0 

10 .0 4.6 .4 1.1 3.5 1.2 2.0 .5 .1 .0 .0 .0 

11 .0 19.9 .4 1.1 3.3 1.2 2.0 .5 .1 .0 .0 .0 

12 .0 5.8 .4 1.1 3.2 1.1 1.9 .5 .1 .0 .0 .0 

13 .0 7.6 .4 1.0 3.0 1.1 1.8 .4 .1 .0 .0 .0 

14 .0 .5 .4 1. 3.1 1.9 1.7 .4 .1 .0 .0 .0 

15 .0 .4 .4 1. 2.8 6.3 1.6 .4 .1 .0 .0 .0 

16 .0 .4 .4 .9 2.7 1.2 1.5 .4 .1 .0 .0 .0 

17 .0 .4 .3 .9 2.6 1.0 1.5 .4 .1 .0 .0 .0 

18 .0 .4 3.1 .9 2.5 1.1 1.4 2.6 .1 .0 .0 .0 

19 .0 .4 .7 .8 2.4 1.1 1.3 .6 .1 .0 .0 .0 

20 .0 .4 .3 .8 2.3 5.7 1.3 .3 .1 .0 .0 .0 

21 2.8 .4 .3 .8 2.2 4.4 1.2 .3 .1 .0 .0 .0 

22 .1 .4 6.9 .7 2.0 20.9 1.1 .3 .1 .0 .0 .0 

23 .0 .4 5.4 .7 2.0 4.8 1.1 .3 .1 .0 .0 .0 

24 .0 .4 .4 .7 1.9 3.1 1.0 .3 .1 .0 .0 .0 

25 .0 .4 .4 4.2 1.8 4.9 1. .3 .1 .0 .0 .0 

26 .0 .4 .4 .7 1.7 10.9 1. .3 .1 .0 .0 .0 

27 .0 .4 26.0 .7 1.6 4.1 .9 .2 .1 .0 .0 .0 

28 .0 .4 13.7 .6 1.5 3.6 .9 .2 .1 .0 .0 .0 

29 .0 9.3 3.5 .6 - 3.4 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

30 .0 .5 1.8 .6 3.3 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

31 65.9 1.6 .6 3.2 .2 .0 .0 

TOTAL 69. 89. 73. 33. 232. 119. 56. 15. 4. 0 

IN/AREA .402 .520 .426 .195 1.35 .694 .326 .090 .025 .006 .002 .000 


WATER YEAR 1944-45 


AC-FT 


1368, 


INCHES/AREA 4.04 






LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD* CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER OISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1945-46 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .0 1.5 .7 1.1 1.0 .3 .1 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .0 1.4 16.2 1.1 1.0 .3 .1 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .0 5.3 12.6 1.0 1.1 .3 .1 .0 .0 .0 

4 .0 .0 35.5 15.8 1.7 1. 1.0 .3 .1 .0 .0 .0 

5 .0 .0 28.1 7.8 1.1 1. 1.0 .3 .1 .0 .0 .0 

6 .0 .0 .6 2.7 1.1 .9 1. .3 .1 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .2 2.4 1.1 .9 1. .3 .1 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .2 2.2 1.0 .8 .9 .3 .1 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .2 2.0 1.0 .8 .9 .2 .1 .0 .0 .0 

10 .0 .3 .2 1.9 1. .8 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

11 .0 1.4 .2 1.9 1. .7 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

12 .0 .0 .2 1.8 .9 .7 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

13 .0 .0 .2 1.7 .9 2.6 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

14 .0 .0 .2 1.7 .9 .7 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

15 .0 4.2 .2 1.6 30.5 .6 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

16 .0 .2 .2 1.5 5.4 .6 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

17 .0 4.2 .2 1.5 2.5 .6 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

18 .0 .1 .2 1.4 2.0 .5 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

19 .0 .0 .2 1.3 1.8 .5 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

20 .0 .0 .2 1.3 1.7 .5 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

21 .0 .0 33.2 1.2 1.6 .5 .5 .4 .1 .0 .0 .0 

22 .0 .0 13.5 1.2 1.5 .5 .5 1.7 .1 .0 .0 .0 

23 .0 .0 3.7 1.1 1.5 .5 .5 .1 .0 .0 .0 .0 

24 .0 4.6 5.6 1.1 1.4 .4 .5 .1 .0 .0 .0 .0 

25 .0 1.5 2.1 1.0 1.3 .4 .4 4.7 .0 .’O .0 .0 

26 .0 .0 1.1 1. 1.3 .4 .4 19.2 .0 .0 .0 .0 

27 .0 .0 23.5 .9 1.2 .4 .4 .3 .0 .0 .0 .0 

28 .0 3.6 4.2 .9 1.2 5.4 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

29 17.6 2.0 2.4 .8 - 17.3 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

30 23.6 .0 2.0 .8 11.3 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

31 .1 1.7 .8 1.2 .1 .0 .0 

TOTAL 41. 23. 160. 70. 96. 56. 21. 32. 2. 0 

IN/AREA .242 .132 .938 .407 .562 .326 .121 .186 .013 .004 .001 .000 

WATER YEAR 1945-46 AC-FT 993. INCHES/AREA 2.93 


LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD, CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1946-47 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV DEC JAN FEB 

1 .0 .0 .1 .4 .2 

2 .0 .0 .1 .4 .2 

3 .0 .0 .1 .4 .2 

4 .0 .0 .1 .4 .2 

5 .0 .0 8.5 .4 .2 

6 .0 .0 34.6 .4 .2 

7 .0 .0 .6 .4 .2 

8 .0 .0 .1 .4 .2 

9 .0 .0 .1 .4 22.1 

10 .0 .0 .2 .3 4.6 

11 .0 .0 .2 .3 .9 

12 .0 .0 .2 .3 11.4 

13 .0 7.6 .2 .3 1.3 

14 .0 .2 .2 .3 .8 

15 .0 .0 .2 .3 .8 

16 .0 .0 .2 .3 14.4 

17 .0 .0 .2 .3 3.8 

18 .0 .0 .2 .3 1.2 

19 .0 22.4 .2 .3 1.1 

20 .0 4.0 .2 .2 1.0 

21 .0 .0 .2 .2 1.0 

22 .0 16.5 .2 .2 1. 

23 .0 11.6 .2 .2 .9 

24 .0 .1 22.0 .2 .9 

25 .0 .0 2.8 .2 .9 

26 .0 .0 2.5 .2 .8 

27 .0 .1 10.1 .2 .8 

28 .0 .1 .4 18.6 .8 

29 .0 .1 .4 1.3 - 

30 .0 .1 .4 .2 

31 .0 .4 .2 

TOTAL . 63. 85. 28. 72. 

IN/AREA .000 .367 .500 .166 .424 

WATER YEAR 1946-47 AC-FT 722. 


MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

.8 .7 .3 .1 .0 .0 .0 

.7 1.2 .3 .1 .0 .0 .0 

23.9 13.3 .3 .1 .0 .0 .0 

4.5 1.1 .3 .8 .0 .0 .0 

1.2 .8 .3 1. .0 .0 .0 

1.1 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

1.1 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

1.0 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

1.0 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

7.7 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

1.3 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

1.2 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

1.1 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

1.1 .6 .2 .0 .0 .0 .0 

1.1 .6 .2 .0 .0 .0 .0 

1.1 .6 .2 .0 .0 .0 .0 

1.0 .6 .2 .0 .0 .0 .0 

1. .5 .1 .0 .0 .0 .0 

1. .5 .1 .0 .0 .0 .0 

.9 .5 .1 .0 .0 .0 .0 

.9 .5 .1 .0 .0 .0 .0 

.8 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

.8 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

.8 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

.7 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

.7 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

2.3 .4 3.4 .0 .0 .0 .0 

7.4 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

1.3 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

1.6 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

.7 .1 .0 .0 

72. 31. 9. 3. 

.420 .181 .051 .018 .003 .00! .000 

INCHES/AREA 2.13 


LOWER 

SARATOGA CREEK NEAR 

STEVENS 

CREEK 

ROAD» CALIF SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1947- 

48 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

8.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

9. 1 

.0 

9.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.9 

.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.6 

.0 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

7 

.4 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.0 

. 1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

8 

.2 

.0 

.0 

.5 

.0 

4.0 

. 1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

9 

5.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

2.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

10 

20.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

11 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.0 

. 1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4. 1 

. 1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

17.7 

.0 

.0 

.0 

.4 

. 1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

1.7 

.4 

.0 

.0 

.0 

1.4 

. 1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

.2 

.0 

8.5 

.0 

.0 

.0 

. 1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

10.1 

.0 

.0 

.0 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13.5 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.6 

.0 

.0 

.0 

10.3 


18.8 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

. 1 

49.0 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.2 

.0 

.0 

.0 



5.3 

5.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

.0 




.2 


.0 

.0 


TOTAL 

31. 

27. 

20. 

2. 

27. 

42. 

98. 

12. 

2. 

. 

. 


IN/AREA .181 

.158 

.116 

.013 

. 160 

.245 

.575 

.071 

.009 

.003 

.001 

.000 

WATER 

YEAR 1947- 

48 

AC-FT 

518. 

INCHES/AREA 

1.53 






LOWER SARATOGA CREEK NEAR 

STEVENS 

CREEK 

ROAD. CALIF SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL ANO 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1948- 

49 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECONO 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.4 

.2 

3.9 

3.4 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.4 

1.1 

22.8 

3.3 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

8.5 

.4 

8.4 

24.9 

3.1 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

.4 

2.4 

8.4 

2.9 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.5 

4.6 

11.7 

2.8 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.5 

1 .9 

3.3 

2.6 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.4 

9.8 

2.5 

2.5 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

2.2 

2.4 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

5. 1 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

21.4 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

11 

10.2 

.0 

.0 

.4 

5.8 

29.0 

2.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

12 

.1 

.0 

.0 

.4 

.4 

11.5 

1.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

3.4 

.4 

.4 

6.7 

1.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

2.4 

.4 

.4 

5.4 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.4 

.4 

4.6 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

3.6 

.3 

.4 

4.2 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

1 1.6 

.3 

.4 

3.8 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.1 

.3 

.4 

3.6 

1.4 

4.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

55.3 

1.4 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

13.7 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

1. 

.4 

9.0 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

3.9 

.3 

11.9 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.4 

.3 

9.9 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.3 

1 .9 

5.8 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

8.5 

.3 

.4 

5.2 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

75.8 

.3 

9.8 

4.8 

1 . 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

13.0 

.3 

1.5 

4.5 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.5 

.2 

.4 

4.3 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.3 

.2 

— 

4.1 

.9 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.4 

.2 


3.8 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.4 

.2 


3.6 


.2 


.0 

.0 


TOTAL 

10. 


129. 

15. 

54. 

311. 

54. 

19. 

3. 

1. 



IN/AREA 

.060 

.000 

.753 

.089 

.314 

1 .82 

.317 

.112 

.020 

.006 

.002 

.000 


WATER YEAR 1948-49 AC-FT 1183. INCHES/AREA 3.49 












LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD, CALIF 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
1950-51 DISCHARGE IN CUBIC FEE1 PER SECOND 


1 

2 

3 

4 

5 


•0 .0 .4 1.7 2.5 

•0 .0 5.5 1.7 2.4 

•0 .0 46.6 1.6 2.3 

*0 .0 10.1 1.6 17.4 

•0 .0 2.2 1.5 19.9 


8.2 1.1 .3 .1 .0 

4.5 1.1 .3 .1 .0 

3.7 1.0 5.7 .1 .0 

12.2 1. 1.2 .1 .0 

10.4 .9 2.8 .1 .0 


.0 

.0 

.0 

.0 


.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


6 .0 .0 23.6 1.4 

7 .0 .0 31.9 1.4 

8 .0 .0 56.5 1.3 

9 .0 .0 14.6 1.3 

10 .0 .0 9.1 19.0 

11 .0 .0 6.0 7.4 

12 .0 .0 4.4 2.7 

13 .0 .0 10.1 2.3 

1*» .0 1.7 14.1 2.1 

15 .0 .0 3.6 16.3 

16 .0 21.5 3.2 5.9 

17 .0 .8 3.0 3.6 

18 .0 67.2 2.8 9.2 

19 .0 13.3 2.7 4.5 

20 .0 19.6 2.6 3.4 

21 .0 .8 2.6 3.2 

22 .0 .5 2.5 3.0 

23 3.3 .4 2.4 2.9 

2** .3 .4 2.3 2.9 

25 12.0 .4 2.2 2.8 

26 28.0 .4 2.2 2.7 

27 7.3 .4 2.1 2.6 

28 .0 .4 2.0 3.4 

29 .0 .4 1.9 10.8 

30 1.7 .4 1.9 2.8 

31 .0 1.8 2.7 


5-4 4.4 .9 1.3 .1 

4.4 4.0 .8 .4 .1 

3.9 3.7 .8 .3 .1 

3.6 3.5 .8 .3 .1 

3.3 3.3 .7 .3 .1 

8.7 3.2 .7 .3 .1 

4.7 3.0 .7 .3 .1 

3.5 2.9 .6 .3 .1 

3.3 2.7 .6 .3 .1 

3.1 2.6 .6 .3 .1 

2.9 2.5 .6 .3 .1 

2.7 2.3 .5 .2 .1 

2.6 2.2 .5 .2 .1 

2.5 2.1 .5 .2 .1 

2.4 2.0 .5 .2 .1 

4.1 1.9 .4 .2 .1 

2.2 1.8 .4 .2 .1 

2.2 1.7 .4 .2 .1 

2.1 1.6 1.8 .2 .0 

2.0 1.6 3.1 .2 .0 

2.2 1.5 .4 .2 .0 

5.0 1.4 .4 .2 .0 

17.1 1.4 10.5 .2 .0 

- 1.3 .6 .1 .0 

1.2 .4 .1 .0 

1.2 .1 


.0 

.0 

.0 

.0 


.0 


.0 

.0 

.0 

.0 


.0 


.0 

.0 

.0 

.0 


.0 


.0 

.0 

.0 

.0 


.0 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 


.0 


.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 6.3 

.0 .3 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 


TOTAL S3. 129. 277. 

IN/AREA .308 .756 1.62 


129. 138. 100. 33. 

.756 .809 .585 .194 


17. 2. 0 .7. 

102 .013 .004 .001 .039 


WATER YEAR 1950-51 


AC-FT 1757. 


INCHES/AREA 5.19 


LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD, CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1951 

-52 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

24.5 

2.2 

6.7 

2.4 

5.2 

1.4 

.3 

. 1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.8 

1.9 

6.3 

2.3 

4.9 

1.4 

.3 

. 1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

16. 1 

1.8 

5.9 

7.6 

4.6 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

33.2 

1.7 

5.6 

4.5 

4.3 

1.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

1 1.2 

1 .6 

5.2 

2.3 

4.1 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

1.2 

38.4 

4.9 

72.5 

4.5 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

.6 

7 

.0 

.0 

1. 

11.1 

4.6 

39.2 

28.0 

1.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.9 

12.3 

4.4 

19.5 

4.2 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.8 

4.7 

4.1 

13.0 

8.8 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.8 

3.8 

3.9 

9.4 

12.1 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

H 

.0 

.0 

.7 

45.1 

8.5 

7.3 

4. 1 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.7 

182.2 

3.6 

12.8 

3.9 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.7 

52.3 

3.4 

7.2 

6.4 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.0 

14 

.0 

2.2 

.7 

56.7 

3.3 

77.5 

3.9 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

. 1 

.7 

48.8 

3.1 

97.1 

3.4 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.7 

51.5 

3.0 

39. 1 

3.2 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.7 

51.2 

2.8 

26.1 

3. 1 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.7 

26.7 

2.7 

21.3 

2.9 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

20.2 

.6 

19.6 

2.6 

19.7 

2.8 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

17.3 

.6 

17.9 

11.0 

13.8 

2.6 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

13.6 

.6 

13.7 

3.8 

11.8 

2.5 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.2 

.6 

12.0 

3.4 

10.6 

2.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.6 

10.9 

3.2 

9.6 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

24 

15.3 

. 1 

.6 

13.1 

3. 1 

8.9 

2. 1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

25 

2.3 

. 1 

.5 

23.4 

3.0 

8.3 

2.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

9.7 

.5 

10.9 

2.9 

7.7 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.3 

.5 

9.8 

2.8 

7.2 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.1 

39.4 

9.0 

2.7 

6.8 

1.7 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

. 1 

1 1.8 

8.3 

2.5 

6.3 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

. 1 

12.8 

7.7 


5.9 

1.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


3.2 

7.2 


5.6 


.3 


.0 

.0 


TOTAL 

18. 

64. 

168. 

757. 

123. 

583. 

136. 

23. 

5. 

2. 


. 

IN/AREA 

.103 

.375 

.984 

4.43 

.719 

3.41 

.797 

.136 

.032 

.009 

.002 

.001 

WATER YEAR 

1951- 

52 

AC- 

FT 3724 


INCHES/AREA 

10.99 






LOWER SARATOGA CREEK NEAR 

STEVENS 

CREEK 

ROAD, CALIF SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1952- 

53 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

I 

.0 

.0 

38.7 

3.3 

1 .2 

.3 

.2 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

2.9 

2.3 

1.1 

. 3 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

. 1 

1.7 

1.1 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

. 1 

1.4 

1.0 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

17.7 

1.3 

1. 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

1.5 

8.9 

.9 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

23.9 

8.1 

.9 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.3 

1 .7 

.9 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.3 

1.5 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

• 0 

10 

.0 

.0 

.3 

1.4 

.8 

13.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.3 

1.4 

.8 

.6 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.3 

1.4 

.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

5.8 

.4 

3.5 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

14.9 

.4 

14.3 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

35.9 

.4 

2.4 

.6 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.2 

.3 

1.9 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.3 

1.8 

.6 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.3 

1.7 

.6 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

19. 1 

1.7 

.5 

6.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

4.0 

2.9 

.5 

.6 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

. 1 

.4 

1.8 

.5 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

. 1 

.4 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

. 1 

.4 

1 .6 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.1 

.4 

1.6 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.1 

.4 

1 .5 

.4 

.2 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

. 1 

1. 

1 .5 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

. 1 

7.0 

1.4 

.4 

.2 

8.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

1.3 

1 .4 

.4 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.4 

1.3 

— 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

53.0 

1 .3 


.2 

9.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


7.2 

1.2 


.2 


.0 


.0 

.0 


TOTAL 

. 

57. 

183. 

81. 

19. 

28 . 

21. 

2 . 



. 

. 

IN/AREA 

.000 

.336 

1.07 

.472 

.113 

. 165 

.125 

.009 

.002 

.001 

.000 

.000 


WATER YEAR 1952-53 


AC-FT 


778 


INCHES/AREA 2.30 












LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD. CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1955- 

56 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

OAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

5.3 

10.1 

13.1 

3.7 

.7 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.4 

8.9 

12.5 

3.5 

.7 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

8.2 

11.9 

3.3 

.6 

6.6 

.3 

.1 

-0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

14.0 

11.3 

3.2 

.6 

2.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

4.3 

26.8 

10.7 

3.0 

.6 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

25.6 

11.4 

10.1 

2.9 

.6 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.3 

23.2 

9.5 

2.7 

.5 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

29.3 

19.5 

8.9 

2.6 

.5 

32.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

5.6 

13.0 

8.4 

2.4 

.5 

6.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.1 

12.3 

7.9 

2.3 

.5 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.1 

10.1 

7.4 

2.2 

19.3 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.2 

9.1 

6.9 

2.0 

1.1 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

14.4 

.2 

8.5 

6.5 

1.9 

.5 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

1.7 

.2 

43.8 

6.0 

1.8 

.6 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.2 

76.5 

5.6 

1.7 

.6 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

10.2 

.2 

41.0 

5.3 

1.6 

.6 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

6.7 

.2 

26.4 

4.9 

1.5 

.6 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

14.8 

20.1 

4.6 

1.5 

.5 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

82.9 

16.3 

4.3 

1 .4 

.5 

.6 

.2 

.0 

.0 

17.8 

20 

.0 

.0 

21.6 

45.8 

4.1 

1.3 

.5 

.6 

.2 

.0 

-0 

. 1 

21 

.0 

.0 

3.9 

22.2 

3.8 

1.2 

.5 

.6 

.1 

.0 

• 0 

.0 

22 

.0 

.0 

71.4 

19.1 

11.9 

1 .2 

.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

207.6 

16.7 

17.3 

1.1 

.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

65.1 

18.4 

5.0 

1.1 

.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

29.2 

23.5 

4.8 

1.0 

.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

76.1 

16.2 

4.4 

1. 

7.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

27.6 

17.1 

4.2 

.9 

.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

18.3 

16.0 

4.0 

.9 

.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

13.3 

14.8 

3.8 

.8 

.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

15.3 

14.3 


.8 

.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


17.6 

13.7 


.7 


.4 


.0 

.0 


TOTAL 


33. 

737. 

637. 

219. 

57. 

41. 

63. 

6. 

2. 


18. 

IN/AREA 

.000 

.195 

4.31 

3.72 

1.28 

.334 

.242 

.369 

.035 

.010 

.003 

.106 

WATER YEAR 

1955- 

56 

AC- 

-FT 3593 

. 

INCHES/AREA 

10.61 






LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAO, CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER OISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1956-57 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .0 .0 .3 . 2.6 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .0 .0 2.7 1.5 .7 4.0 .1 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .0 .0 .3 2.3 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

4 .0 .0 1.4 .0 .3 1.7 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

5 .0 .0 5.6 3.2 .3 1.3 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

6 .0 .0 1.6 2.4 .3 1.3 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .0 .0 .3 1.2 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .0 .0 .3 1.2 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .0 .0 .3 9.1 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 .0 .3 1.5 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

11 .0 .0 .0 .0 .2 1.4 .4 .2 .1 .0 .0 .0 

12 .0 .0 .0 36.1 .2 1.4 .4 .1 .1 .0 .0 .0 

13 .0 .0 .0 24.1 .2 1.3 .4 .1 .1 .0 .0 .0 

14 .0 .0 .0 .1 .2 1.3 4.1 1.0 .1 .0 .0 .0 

15 .0 .0 .0 .1 .2 1.3 .4 .2 .1 .0 .0 .0 

16 .0 .0 .0 .1 .2 1.3 .4 .1 .1 .0 .0 .0 

17 .0 .0 .0 .1 .2 1.3 15.9 .1 .0 .0 .0 .0 

18 .0 .0 .0 .1 .2 1.2 6.5 4.2 .0 .0 .0 .0 

19 .0 .0 .0 .1 .2 1.2 .4 8.0 .0 .0 .0 .0 

20 .0 .0 .0 23.9 .2 1.2 2.2 1.7 .0 .0 .0 .0 

21 .0 .0 .0 .3 15.6 1.1 .6 3.5 .0 .0 .0 .0 

22 .0 .0 .0 .2 1.9 1.1 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

23 .0 .0 .0 .2 30.1 1.0 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .0 .2 17.9 l. .3 .1 .0 .0 .0 .0 

25 .0 .0 .0 12.5 2.6 .9 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

26 3.0 .0 .0 3.7 9.3 .9 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

27 1.2 .0 .0 .3 2.2 .9 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

28 .0 .0 .0 .3 9.7 .8 .3 .1 .0 .0 .0 6.8 

29 .0 .0 .0 .3 - .8 .2 .1 .0 .0 .0 .1 

30 2.0 .0 .0 .3 .8 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

31 .2 .0 .3 .7 .1 .0 .0 

TOTAL 6. . 9. 109. 97. 47. 40. 26. 2. . .7. 

IN/AREA .038 .000 .052 .636 .564 .272 .233 .153 .010 .003 .001 .041 


WATER YEAR 1956-57 


AC-FT 


678 


INCHES/AREA 2.00 









LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD, CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1957-58 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.9 

1.5 

10.3 

94.3 

4.6 

.8 

.2 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

15.3 

52.6 

8.9 

88.9 

4.3 

9.5 

.2 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.3 

21.8 

7.9 

70.6 

4.0 

1. 

.2 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

7.0 

.3 

13.8 

7.2 

64.3 

3.7 

.7 

.2 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

12.5 

.3 

11.0 

6.7 

59. 1 

3.5 

.6 

.2 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.3 

5.2 

6.2 

71.5 

3.3 

.6 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.3 

4.6 

5.8 

41.6 

3.1 

1.1 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.3 

4.6 

6.7 

32.7 

2.9 

.6 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

5.0 

3.8 

5.3 

27.4 

2.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

10 

24.4 

.0 

.0 

5.3 

5.9 

5.0 

23.8 

2.S 

.5 

.1 

.0 

.0 

1 1 

.2 

.0 

.0 

.3 

3.7 

4.7 

21.3 

2.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.3 

16.0 

4.5 

19.3 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.3 

5.6 

4.2 

17.7 

2.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

3.5 

.0 

.3 

4.7 

26.2 

16.3 

2.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

37.9 

.3 

4.3 

66.7 

15.1 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

22.7 

.3 

4.0 

77.5 

13.9 

1.7 

•4 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.9 

.3 

3.7 

3t .7 

12.9 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

11.4 

.3 

59.9 

21.2 

12.0 

1.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.2 

.3 

87.0 

15.3 

11.1 

1 .5 

.3 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.1 

.3 

28.0 

14.7 

10.3 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

8.5 

.3 

18. 1 

46.0 

9.6 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

1. 

.3 

12.7 

31 .8 

8.9 

16.0 

.3 

. 1 

.0 

.0 

23 

.3 

.0 

.2 

10.7 

9.6 

24.6 

8.2 

1.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.2 

59.0 

60.0 

16.4 

7.6 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.2 

2.8 

48.6 

13.5 

7.1 

1.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.3 

5.0 

24.1 

11.9 

6.6 

1.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.3 

1.5 

16.6 

36.4 

6.1 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.3 

1.2 

12.6 

17.6 

5.7 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.3 

9.0 

— 

13.9 

5.3 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.3 

7.0 


24.5 

4.9 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.3 

1.8 


13.8 


.8 


.0 

.0 


TOTAL 

25. 

4. 

105. 

130. 

544. 

587. 

794. 

80. 

22. 

3. 

0 

. 

IN/AREA 

.147 

.021 

.611 

.759 

3.18 

3.43 

4.64 

.467 

.130 

.018 

.005 

.001 

WATER YEAR 

1957 

-58 

AC- 

FT 4543 


INCHES/AREA 

13.41 






LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD, CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1958-59 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .0 .0 .2 2.4 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .0 .0 .2 2.4 .6 .2 .0 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .0 .0 .2 2.2 .6 .2 .0 .0 .0 .0 

4 .0 .0 .0 .0 .2 2.2 .5 .2 .0 .0 .0 .0 

5 .0 .0 .0 34.1 .2 2.1 .5 .2 .0 .0 .0 .0 

6 .0 .0 .0 14.7 .2 2.0 .5 .1 .0 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .0 .1 .2 1.9 .5 .1 .0 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .0 3.7 .2 1.8 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .0 18.0 2.5 1.7 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 3.7 15.1 1.6 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

11 .0 .0 .0 .2 18.0 1.6 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

12 .0 .0 .0 10.4 .5 1.5 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

13 .0 .0 .0 .5 .3 1.4 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

14 .0 .0 .0 .2 .3 1.4 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

15 .0 .0 .0 .2 16.8 1.3 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

16 .0 .0 .0 .3 53.0 1.2 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

17 .0 .0 .0 .3 6.0 1.2 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

18 .0 .0 .0 .3 23.4 1.1 .3 .1 .0 .0 .0 71.6 

19 .0 .0 .0 .3 6.7 1.1 .3 .1 .0 .0 .0 3.0 

20 .0 .0 .0 .3 18.1 1.0 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

21 .0 .0 .0 .3 28.6 1. .3 .1 .0 .0 .0 .0 

22 .0 .0 .0 .3 5.2 .9 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

23 .0 .0 .0 .3 4.0 .9 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .0 .3 3.4 .9 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

25 .0 .0 .0 .3 3.0 .8 1.9 .1 .0 .0 .0 .0 

26 .0 .0 3.4 .3 2.8 .8 14.5 .1 .0 .0 .0 .0 

27 .0 .0 10.5 .3 2.7 .8 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

28 .0 .0 .0 .2 2.5 .7 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

29 .0 .0 .0 .2 - .7 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

30 .0 .0 .0 .2 .7 ,2 .1 .0 .0 .0 .0 

31 .0 .0 .2 .6 .1 .0 .0 

TOTAL . . 14. 90. 215. 42. 26. 3. 0 75. 

IN/AREA .000 .000 .082 .526 1.25 .245 .155 .019 .005 .002 .000 .439 


WATER YEAR 1958-59 


AC-FT 


924 


INCHES/AREA 2.73 


LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD, CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1959-60 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .0 .0 32.7 .9 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .0 .0 1.7 .8 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .0 .0 1.9 .8 .2 3.4 .0 .0 .0 .0 

4 .0 .0 .0 .0 .5 .8 .2 .2 .0 .0 .0 .0 

5 .0 .0 .0 .0 20.6 .7 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

6 .0 .0 .0 .0 1.4 .7 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .0 .0 .9 .7 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .0 8.9 10.7 .6 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .0 17.6 4.2 .6 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 2.3 20.1 .6 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

11 .0 .0 .0 5.1 2.5 .6 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

12 .0 .0 .0 .7 2.0 .5 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

13 .0 .0 .0 .1 1.8 2.9 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

14 .0 .0 .0 13.7 1.6 .5 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

15 .0 .0 .0 1.6 1.5 .5 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

16 .0 .0 .0 .1 1.4 .5 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

17 .0 .0 .0 .1 1.4 .4 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

18 .0 .0 .0 .1 1.4 .4 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

19 .0 .0 .0 .2 1.3 .4 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

20 .0 .0 .0 .2 1.3 .4 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

21 .0 .0 .0 .2 1.3 .4 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

22 .0 .0 .0 .2 1.2 .4 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

23 .0 .0 6.1 .2 1.2 .3 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .8 6.5 1.1 .3 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

25 .0 .0 .0 1.1 1.1 .3 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

26 .0 .0 .0 .2 1.1 .3 2.4 .0 .0 .0 .0 .0 

27 .0 .0 .0 .2 1.0 .4 8.2 .0 .0 .0 .0 .0 

28 .0 .0 .0 .2 1. .4 .5 .0 .0 .0 .0 .0 

29 .0 .0 .0 .3 .9 .3 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

30 .0 .0 .0 .3 .3 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

31 .0 .0 .3 .2 .0 .0 .0 

TOTAL 0 . 7. 60. 121. 18. 15. 5. ... 

IN/AREA .004 .001 .041 .353 .706 .105 .088 .028 .002 .001 .000 .000 

WATER YEAR 1959-60 AC-FT 451. INCHES/AREA 1.33 


LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAO, CALIF SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL ANO WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1960-61 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 22.2 .1 .1 .1 .2 .1 .2 .0 .0 .0 

2 .0 .0 9.2 .1 6.7 .1 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .5 .1 .3 .1 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

4 .0 .0 .2 .1 .2 .1 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

5 .0 1.6 .2 .1 .2 .1 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

6 .0 4.3 .2 .1 .2 2.6 .2 10.9 .0 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .2 .1 .2 .2 .2 1.7 .0 .0 .0 .0 

B .0 .0 .2 .1 .2 .8 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .2 .1 .2 1.9 .2 .1 .0 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .3 .1 .2 .1 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

11 .0 .0 .3 .1 .2 .1 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

12 .0 5.8 .2 .1 .2 .1 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

13 .0 18.4 .2 .1 .2 .1 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

14 .0 .2 .2 .1 .2 5.2 .1 .1 .0 .0 .0 .0 

15 .0 .0 .2 .1 3.8 20.1 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

16 .0 .0 .2 .1 .3 .3 .1 .0 .0 .0 .0 .8 

17 .0 .0 .2 .1 .2 2.1 .1 .0 .0 .0 .0 .1 

18 .0 .0 .2 .1 .2 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

19 .0 .0 .2 .1 .2 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

20 .0 .0 .2 .1 .2 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

21 .0 .0 .2 .1 .2 .2 3.1 .0 .0 .0 .0 .0 

22 .0 .0 .2 .1 .2 .2 7.6 .0 .0 .0 .0 .0 

23 .0 .0 .2 .0 .2 .2 3.4 .0 .0 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .2 .0 .2 .2 .4 .0 .0 .0 .0 .0 

25 ,0 9.9 .2 8.3 .1 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

26 .0 32.5 .2 12.9 .1 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

27 .0 .2 .1 .1 .1 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

28 .0 .1 .1 .1 .1 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

29 .0 .1 .1 10.6 - .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

30 .0 .1 .1 1.9 .2 .1 .0 .0 .0 .0 .0 

31 .0 .1 .1 .2 *0 .0 .0 

TOTAL . 73. 37. 36. 15. 37. 18. 14. 0 . . 0 

IN/AREA .000 .428 .219 .210 .089 .218 .105 .082 .003 .001 .000 .005 

WATER YEAR 1960-61 AC-FT 461. INCHES/AREA 1.36 



















SYNTHESIZED STREAMFLOW 
DRAINAGE AREA O 
SILVER CREEK NEAR SAN JOSE 


LOWER SARATOGA CREEK NEAR STEVENS CREEK ROAD, CALIF 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
1961-62 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 


OCT 


NOV DEC 


JAN FEB MAR 


APR MAY JUN JUL 


AUG SEPT 


2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 
9 

10 

1 1 
12 

13 

14 

15 


16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


4.0 

35.7 


.3 

.3 

.3 

.3 


.0 

.0 

.0 

.0 


.0 

.0 


.0 

.0 

.0 


32.7 


.3 

.3 

.3 


.3 

.0 

.0 

.0 


3.9 


.2 .1 3.1 

.1 .1 4.8 

.1 .1 3.3 

.1 .1 3.2 

.1 .1 24.7 

.1 .1 38.6 

.1 2.2 11.7 

.1 .1 8.2 

.1 70.1 6.5 

.1 31.4 5.4 

.1 5.7 4.7 

.1 2.6 4.3 

.1 16.8 4.0 

.1 22.8 3.7 

.1 25.8 3.5 

.1 22.3 3.3 

.1 7.6 3.1 

.1 8.3 2.9 

10.2 5.0 2.8 

10 4.3 2.6 

.1 3.9 2.5 

.1 3.7 6.9 

.1 3.5 2.4 

.1 5.6 2.2 

.1 3.5 2.1 


1.5 

1.4 


1.2 

1 . 1 
1.1 
1.0 
1. 
.9 

.9 

.9 

.8 

.8 

.8 

.7 

.7 

.7 

.6 

.6 

.6 

.5 


.5 


26 

27 

28 

29 

30 

31 


.6 
.0 
.0 
8 . 1 


29.1 


.1 3.4 2.0 

.1 3.3 1.9 

.1 3.2 1.8 

.1 1.7 

.1 1.6 

.1 1.5 


TOTAL . 78. 48. 

IN/AREA .000 .457 .278 


24. 256. 171. 

138 1.49 .999 


24. 

.140 


WATER YEAR 1961-62 AC-FT 1205. 


INCHES/AREA 3.56 


Record Site 
Latitude 37° 21.40' 

Longitude 121° 52. 10' 

At the intersection of Silver Creek and Bayshore Highway 


Drainage Area 
47. 06 square miles 


Period of Synthesized Record 
October 1923 to September 1963 


Mean Annual Basin Precipitation 
15. 86 inches 


LOWER 

SARATOGA CREEK NEAR 

STEVENS CREEK 

ROAD, CALIF SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL ANO 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1962- 

63 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECONO 

DAY 

CCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.3 

. 1 

.3 

31 .5 

2.0 

4.2 

4.1 

.9 

.2 

. 1 

.0 

2 

.0 

.3 

. 1 

.3 

14.4 

1.9 

3.4 

3.9 

.9 

.2 

. 1 

.0 

3 

.0 

.3 

. 1 

.3 

8.7 

1.8 

3.0 

3.7 

.8 

.2 

.1 

.0 

4 

.0 

.2 

.1 

.2 

5.5 

1.7 

2.8 

3.5 

.8 

.2 

. 1 

• 0 £ 

5 

.0 

.2 

. 1 

.2 

3.8 

1 .6 

2.6 

3.3 

.8 

.2 

.1 

.0 £ 

6 

.0 

.2 

.1 

.2 

2.8 

1.6 

36.6 

3.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

7 

.0 

.2 

. 1 

.2 

2.3 

1.5 

7.0 

3.0 

.7 

.2 

.0 

.0 

8 

.0 

.2 

. 1 

.2 

1.9 

3.6 

4.5 

6.6 

.7 

.2 

.0 

.0 

9 

.0 

.2 

.1 

.2 

17.8 

2.2 

4.0 

2.7 

.6 

.2 

.0 

.0 

10 

.0 

.2 

.1 

.2 

7.3 

1.3 

3.8 

15.3 

.6 

.2 

.0 

.0 

11 

.0 

.2 

.1 

.2 

2.4 

1.3 

3.7 

6.2 

.6 

.2 

.0 

.0 

12 

15.8 

.2 

.1 

.2 

11.0 

1.2 

3.5 

2.4 

.5 

.1 

.0 

.3 

13 

151.0 

.2 

. 1 

.2 

43.8 

1.1 

7.3 

2.3 

.5 

.1 

.0 

2.2 

14 

7.3 

.2 

.1 

.2 

11.7 

1.1 

27.3 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

15 

.6 

.2 

13.6 

.2 

7.5 

1.0 

12.5 

2.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

16 

.5 

.2 

33.8 

.2 

9.1 

31.5 

6.2 

2.0 

.5 

.1 

.0 

.0 

17 

.5 

.1 

8.5 

.1 

6.6 

2.5 

5.6 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.o 

18 

.4 

. 1 

.6 

.1 

4.2 

1.5 

5.9 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

19 

.4 

. 1 

.2 

. 1 

3.6 

1.4 

13. 1 

1.7 

.4 

. 1 

.0 

.0 

20 

.4 

. 1 

.2 

.1 

3.3 

1.4 

13.0 

1.6 

.4 

.1 

.0 


21 

.4 

.1 

.3 

.1 

3.0 

1.3 

7.6 

1.6 

.4 

. 1 

.0 

.0 

22 

.4 

.1 

.3 

. 1 

2.9 

13.6 

6.3 

1-5 

.3 

. 1 

.0 

.0 

23 

.4 

.1 

.3 

.1 

2.7 

11.1 

6.0 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 : : 

24 

.4 

.1 

.3 

.1 

2.6 

1.8 

5.7 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

.4 

. 1 

.3 

.1 

2.4 

1.7 

5.5 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 I 

26 

.4 

.1 

.3 

. 1 

2.3 

1.7 

5.2 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

27 

.3 

4.1 

.3 

.1 

2.2 

36.7 

5.0 

1.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

28 

.3 

.1 

.3 

.1 

2.1 

34.0 

4.8 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

29 

.3 

. 1 

.3 

.1 

— 

10. 1 

4.6 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

30 

.3 

. 1 

.3 

64.8 


6.7 

4.3 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.3 


.3 

117.3 


8.3 


1. 


.1 

.0 


TOTAL 

181. 

9. 

61. 

187. 

219. 

190. 

227. 

87. 

15. 

4 . 

1. 

3. 

IN/AREA 1.06 

.053 

.357 

1.09 

1 .28 

1.11 

1.33 

. 509 

.089 

.024 

.007 

.016 

WATER 

YEAR 1962- 

63 

AC- 

FT 2346. 

INCHES/AREA 

6.93 






Precipitation Station 

San Jose recording gage-index No. 782100 
Mean annual station precipitation-13. 15 inches 


Basin Precipitation Factor 
1. 206 


Impervious Area 


17.7 per cent 








f 




PEAK FLOOD FLOWS 
Maximum-Water Year-Instantaneous 

DRAINAGE AREA O 
SILVER CREEK NEAR SAN JOSE 


Water Flow 


Y ear 

Month 

Day 

Hour 

in cfs 

1923-24 

Jan 

26 

1045 

178 

1924-25 

Nov 

9 

0945 

308 

1925-26 

Feb 

13 

0545 

470 

1926-27 

Feb 

3 

2045 

280 

1927-28 

Feb 

4 

0345 

223 

1928-29 

Dec 

10 

1745 

233 

1929-30 

Mar 

5 

1145 

334 

1930-31 

Jan 

1 

0545 

277 

1931-32 

Feb 

8 

2245 

516 

1932-33 

Jan 

29 

0845 

287 

1933-34 

May 

25 

2145 

345 

1934-35 

Apr 

3 

1045 

449 

1935-36 

Feb 

1 

0845 

394 

1936-37 

Mar 

21 

1445 

1590 

1937-38 

Feb 

11 

1345 

816 

1938-39 

Mar 

9 

1045 

274 

1939-40 

Feb 

28 

0945 

660 

1940-41 

Apr 

4 

1545 

937 

1941-42 

Jan 

23 

1945 

1450 

1942-43 

Jan 

22 

2245 

430 

I 943-44 

Feb 

19 

1045 

324 

1944-45 

Oct 

31 

1245 

400 

1945-46 

Oct 

30 

0245 

215 

1946-47 

Dec 

6 

1045 

20 8 

1947-48 

Apr 

29 

1845 

359 

1948-49 

Mar 

19 

1245 

326 

1949-50 

Jan 

28 

0445 

176 

1950-51 

Dec 

8 

0245 

457 

1951-52 

Jan 

12 

0545 

1110 

1952-53 

Dec 

1 

1745 

300 

1953-54 

Nov 

14 

0245 

444 

1954-55 

Jan 

18 

0945 

521 

1955-56 

Dec 

23 

0145 

1560 

1956-57 

Jan 

12 

2345 

330 

1957-58 

F eb 

19 

0445 

751 

1958-59 

Sep 

18 

1445 

422 

1959-60 

F eb 

1 

1445 

225 

1960-61 

Nov 

26 

0345 

252 

1961-62 

Feb 

9 

0845 

353 

1962-63 

Jan 

31 

1545 

663 


SILVER CREEK NEAR 

SAN JOSE, 

r CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1923- 

24 

. DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.5 

16.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

17.3 

3.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

22.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.5 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.5 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.5 

.5 

.4 

.2 

.1 

.0 

• o 

.0 

7 

3.9 

.0 

.0 

.0 

9.1 

.5 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

a 

.1 

11.4 

.0 

.0 

.6 

.5 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.2 

.0 

.0 

.6 

.4 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

li 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.7 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

1.3 

.0 

.7 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

2.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

5.2 

.5 

26.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

98.1 

.5 

16.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

26.8 

.5 

7.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

2.2 

.5 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

.2 

.5 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

.3 


.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


5.1 

.3 


.4 


.1 


.0 

.0 


TOTAL 

4. 

12. 

8. 

134. 

34. 

103. 

29. 

4. 

l. 

. 

. 


IN/AREA 

.003 

.009 

.006 

.106 

.027 

.081 

.023 

.003 

.001 

.000 

.000 

.000 

WATER YEAR 

1923- 

24 

AC- 

-FT 652 

. 

INCHES/AREA 

.26 






SILVER 

CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1924- 

25 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

2.0 

2.3 

1.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

2.0 

1.3 

1.0 

.6 

.2 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

1.9 

1.4 

1- 

.5 

-2 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.1 

.2 

.2 

1.9 

21.4 

.9 

.5 

.2 

.1 

.0 

5 

40.1 

.0 

.1 

.2 

.2 

1.9 

3.5 

.9 

.5 

.2 

.1 

.0 

6 

3.8 

.0 

.1 

.2 

49.5 

1.8 

1.8 

.9 

.5 

.2 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

.1 

.2 

.8 

1.8 

1.8 

.8 

.5 

.2 

-1 

.0 

8 

.0 

.5 

17.4 

.2 

5.7 

1.7 

1.9 

.8 

.5 

.2 

.1 

.0 

9 

.0 

109.9 

.3 

.2 

.3 

1.7 

1.8 

.8 

.4 

.2 

.1 

.0 

10 

.0 

2.6 

.1 

.2 

.3 

1.7 

4.9 

.8 

.4 

.2 

.1 

.0 

11 

.0 

.1 

.1 

.2 

36.8 

1.6 

15.0 

.7 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

12 

.0 

.1 

.1 

.2 

4.0 

1.6 

1.9 

1.9 

.4 

.1 

.1 

.0 

13 

.0 

.1 

.1 

.2 

.5 

1.6 

1.8 

28.6 

.4 

. 1 

.0 

.0 

14 

.0 

.1 

.1 

2.5 

.6 

1.5 

1.8 

1.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

15 

.7 

.2 

. 1 

.2 

.7 

1.5 

1.7 

.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

16 

53.4 

.2 

.1 

.2 

6.9 

1.4 

1.7 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

17 

2.5 

.2 

.1 

.2 

4.3 

1.4 

1.6 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.1 

.1 

.1 

1. 

1.3 

1.5 

33.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.1 

.1 

. 1 

1.0 

1.3 

1.5 

33.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

.1 

-1 

.1 

9.1 

1.2 

26.2 

18.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.1 

9.3 

.1 

12.0 

1.2 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.1 

7.4 

.1 

16.7 

1.2 

1.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

23 

.0 

.1 

.1 

.1 

26.5 

1.1 

1.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.1 

.1 

.1 

1.8 

1.1 

1.3 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.1 

1 

56.1 

1.8 

1.0 

1.3 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.1 

.1 

2.8 

1.9 

1.0 

1.2 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.1 

.1 

.2 

1.9 

1. 

1.2 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

28 

7.7 

.1 

.1 

.2 

2.0 

20.8 

1.1 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

29 

1.9 

.1 

12.2 

.2 

— 

22.3 

1.1 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.1 

23.0 

.2 


2.5 

1.1 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

31 

.0 


.2 

.2 


71.1 


.6 


.1 

.0 


TOTAL 

111. 

116. 

72. 

66. 

187. 

157. 

110. 

137. 

11. 

4. 

1. 

0 

IN/AREA 

.088 

.092 

.057 

.052 

.148 

.124 

.087 

.108 

.009 

.003 

.001 

.000 


.77 


WATER YEAR 1924-25 


AC-FT 


1926. 


INCHES/AREA 



w 


SILVER CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL ANO WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1925-26 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 -0 .0 19.1 .2 8.8 22.9 6.2 6.8 2.2 .8 .3 .1 

2 .0 .0 26.6 .2 85.4 21.9 6.0 6.5 2.1 .7 .3 .1 

3 .0 .0 .2 .2 122.4 20.9 5.7 6.3 2.0 .7 .2 .1 

4 .0 .0 .1 .2 131.8 19.9 52.4 6.0 1.9 .7 .2 .1 

5 24.7 .0 .1 .2 88.9 19.1 57.5 5.8 1.9 .7 .2 .1 

6 7.0 .0 .1 .2 44.5 18.2 12.7 5.6 1.8 .6 .2 .1 

7 .0 .0 .1 .2 29.1 17.4 33.9 5.4 1.7 .6 .2 .1 

8 .0 .0 .2 .2 20.6 16.7 114.8 5.2 1.7 .6 .2 .1 

9 .0 .0 .2 .2 15.9 16.0 26.8 5.0 1.6 .6 .2 .1 

10 .0 .0 .2 .1 13.5 15.3 18.5 4.8 1.6 .6 .2 .1 

11 .0 .0 .2 .1 73.6 14.6 16.4 4.6 1.5 .5 .2 .1 

12 .0 .0 .2 .1 244.0 14.0 15.1 4.5 1.5 .5 .2 .1 

13 .0 .0 .2 .1 303.0 13.4 14.2 4.3 1.4 .5 .2 .1 

14 .0 .0 .2 .1 127.3 12.9 13.5 4.1 1.4 .5 .2 .1 

15 .0 .0 .1 .1 84.3 12.3 12.9 4.0 1.3 .5 .2 .1 

16 .0 .0 .1 .1 61.5 11.8 12.3 3.8 1.3 .5 .2 .1 

17 .0 .0 .3 9.5 48.7 11.3 11.8 3.7 1.2 .4 .2 .1 

18 .0 .0 45.1 .3 41.3 10.9 11.3 3.6 1.2 .4 .1 .1 

19 .0 .0 1. .1 36.8 10.4 10.9 3.4 1.1 .4 .1 .1 

20 .0 .0 .2 .1 34.4 10.0 10.5 3.3 1.1 .4 .1 .0 

21 .0 .0 .2 .1 32.5 9.6 10.1 3.2 1.1 .4 .1 .0 

22 .0 .0 .2 .1 31.1 9.2 9.7 3.1 1.0 .4 .1 .0 

23 .0 .0 .2 .1 29.8 8.9 9.3 3.0 1. .4 .1 .0 

24 .0 .0 .2 .1 28.6 8.5 8.9 2.9 1. .3 .1 .0 

25 .0 .0 .2 .1 27.3 8.2 8.6 2.8 .9 .3 .1 .0 

26 .0 .0 .2 .1 26.2 7.8 8.2 2.7 .9 .3 .1 .0 

27 .0 .0 .2 .1 25.0 7.5 7.9 2.6 .9 .3 -1 .0 

28 .0 .0 .2 14.3 24.0 7.3 7.6 2.5 .8 .3 .1 .0 

29 .0 28.5 .2 100.3 - 7.0 7.3 2.4 .8 .3 .1 .0 

30 .0 14.2 .2 1.5 6.7 7.0 2.3 .8 .3 .1 .0 

31 .0 .2 160.1 6.4 2.2 .3 .1 

TOTAL 32. 43. 97. 289. 1840. 397. 548. 126. 41. 15. 5. 2. 

IN/AREA .025 .034 .076 .229 1.45 .314 .433 .100 .032 .012 .004 .001 

WATER YEAR 1925-26 AC-FT 6801. INCHES/AREA 2.71 


SILVER CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT | 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1926-27 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 1.3 1.3 3.1 17.1 20.4 3.3 1.1 .4 .1 .0 

2 .0 .0 1.5 1.3 3.1 16.8 17.1 3.2 1.1 .4 .1 .0 

3 .0 .0 1.6 1.3 120.9 16.8 22.9 3.1 1.0 .4 .1 .0 

4 .0 .0 1.7 1.2 52.1 17.9 8.0 3.0 1. .4 .1 .0 

5 .0 .0 1.8 1.3 19.5 15.2 8.0 2.9 1. .3 .1 .0 | 

6 .0 .0 1.8 26.5 13.7 14.7 7.9 2.8 .9 .3 .1 .0 

7 .0 .0 1.9 1.4 10.6 14.2 7.8 2.7 8.8 .3 .1 .0 

8 .0 .0 1.9 1.2 8.8 13.7 7.5 2.6 1.7 .3 -1 .0 

9 .0 .0 1.8 1.2 7.8 59.2 7.3 2.5 .8 .3 .1 .0 

10 .0 .0 1.8 2.4 7.2 19.6 7.1 2.4 .8 .3 .1 .0 

11 .0 .0 1.8 1.2 6.8 13.9 6.9 2.3 .8 .3 .1 .0 

12 .0 .0 1.7 1.3 6.5 13.7 6.7 2.2 .8 .3 .1 .0 

13 .0 .0 1.7 1.3 6.2 14.7 6.5 2.1 .7 .3 .1 .0 

14 .0 .0 1.6 1.3 29.1 17.4 6.2 2.1 .7 .3 .1 .0 

15 .0 .0 1-6 1.3 22.1 13.1 6.0 2.0 .7 .2 .1 .0 

16 -0 .0 1.5 28.1 108.3 12.9 5.8 1.9 .7 .2 .1 .0 : 

17 .0 .0 22.6 5.7 34.1 12.7 5.5 1.9 .6 .2 -1 .0 : 

18 .0 .0 6.0 1.5 52.6 12.4 5.3 1.8 .6 .2 .1 .0 ;■ 

19 .0 40.1 1.4 16.7 23.3 12.1 5.1 1.7 .6 .2 .1 .0 

20 .0 .7 1.4 42.0 18.7 11.7 5.0 1.7 .6 .2 .1 .0 j 

21 -0 .0 15.4 2.4 25.1 11.3 4.8 1.6 .6 .2 .1 .0 

22 .0 18.7 3.4 2.4 16.1 10.9 4.6 1.6 .5 .2 .1 .0 

23 .0 9.0 6.9 2.5 30.5 10.4 4.4 1.5 .5 .2 .1 .0 

24 .0 117.4 1.5 2.6 55.1 10.0 4.3 1.5 .5 .2 .1 .0 

25 .0 6.9 1.5 2.7 21.8 9.6 4.1 1.4 .5 .2 .1 .0 

26 .0 24.0 1.5 6.5 19.8 9.2 4.0 1.4 .5 .2 .1 .0 | 

27 .0 49.9 1.5 3-0 18-7 8.9 3.8 1.3 .5 .2 .1 .0 

28 .0 3.0 1.5 2.9 17.8 8.5 3.7 1.3 .4 .2 .1 .0 

29 .0 1.0 1.5 3.0 - 8.2 3.6 1.2 .4 .2 -1 .0 

30 .0 1.2 1.4 3.1 7.9 3.4 1.2 .4 .1 .1 .0 

31 .0 1.4 3.1 7.6 1.1 .1 .1 

TOTAL 0 272. 96. 174. 759. 442. 214. 63. 30. 8. 3. 0 

IN/AREA .001 .215 .076 .137 .600 -349 .169 .050 .024 .006 .002 .001 


WATER YEAR 1926-27 


AC-FT 4083. 


INCHES/AREA 


1.63 


SILVER CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1927-28 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .3 .1 .5 .8 1.8 4.5 1.6 .5 .2 .1 .0 

2 .0 .0 .1 .5 16.8 1.7 50.4 1.5 .5 .2 .1 .0 

3 .0 .0 .1 .6 62.8 1.7 10.4 1.5 .5 .2 .1 .0 

4 .0 .0 .1 .6 77.4 1.6 3.3 1.4 .5 .2 .1 .0 

5 .0 .0 .1 .6 4.5 1.6 3.2 1.4 .5 .2 .1 .0 

6 .0 .0 .1 .7 3.5 1.5 3.3 1.3 .5 .2 .1 .0 

7 .0 .0 .1 .7 3.3 1.5 3.4 1.3 .4 .2 .1 .0 

8 .0 .0 .1 .7 3.2 1.4 3.4 1.2 .4 .2 .1 .0 

9 .0 .5 2.4 .7 3.2 1.4 3.3 1.2 .4 .2 .1 .0 

10 .0 .8 29.9 .7 3.1 1.3 3.2 1.2 .4 .1 .1 .0 

11 .0 .0 .2 .7 3.1 1.3 3.2 1.1 .4 .1 .1 .0 

12 .0 3.4 .1 .7 3.1 1.2 3.1 1.1 .4 .1 .0 .0 

13 .0 16.5 .1 .7 3.0 1.2 3.0 1.0 .4 .1 .0 .0 

14 .0 .1 .1 .7 3.0 1.2 2.9 1.0 .4 .1 .0 .0 

15 .0 .1 .1 .7 2.9 1.1 2.8 1. .3 .1 .0 .0 

16 .0 .1 .1 .7 2.9 1.1 2.7 .9 .3 .1 .0 .0 

17 .0 .1 .1 .7 2.8 1.0 2.6 .9 .3 .1 .0 .0 

18 .0 .1 .1 .7 2.7 1.0 2.5 .9 .3 .1 .0 .0 

19 .0 .1 .1 .6 2-6 1. 2.4 .9 .3 .1 .0 .0 

20 .0 37.8 .1 .6 2.5 .9 2.3 .8 .3 .1 .0 .0 

21 .0 12.1 .1 .6 2.5 .9 2.2 .8 .3 .1 .0 .0 

22 .0 .1 .1 23.1 2.4 1.1 2.2 .8 .3 .1 .0 .0 

23 -0 .1 .1 10.1 2.3 49.3 2.1 .7 .3 .1 .0 .0 

24 .0 .1 .1 .8 2.2 13.4 2.0 .7 .3 .1 .0 .0 

25 .0 .1 17.6 .7 2.1 1.1 1.9 .7 .2 .1 .0 .0 

26 2.6 .1 .4 .7 2.1 2.9 1.9 .7 .2 .1 .0 .0 

27 .1 .1 .2 .7 2.0 45.7 1.8 .6 .2 .1 .0 .0 

28 .0 .1 .2 .8 1.9 4.3 1.7 .6 .2 .1 .0 .0 

29 .0 .1 58.0 14.2 1.9 1.8 1.7 .6 .2 .1 .0 .0 

30 19.7 .1 1.9 .9 2.0 1.6 .6 .2 .1 .0 .0 

31 25.9 .4 .8 2.0 .6 .1 .0 

TOTrtL 49. 73. 114. 66. 226. 151. 135. 31. 11. 4. 1. 

IN/AREA .038 .058 .090 .052 .179 .119 .107 .024 .008 .003 .001 .000 

WATER YEAR 1927-28 AC-FT 1705. INCHES/AREA .68 


SILVER CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1928-29 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SfcPT 

1 -0 .0 .8 3-0 2.6 1.6 1.5 .7 .2 .1 .0 -0 

2 .0 .0 20.6 3.0 2.5 1.6 1.4 .7 .2 .1 -0 .0 

3 .0 .0 21.5 3.0 25.6 1.5 14.5 .6 .2 .1 .0 .0 

4 .0 .0 1. 3.0 4.3 1.5 27.6 .6 .2 .1 .0 .0 

5 .0 .0 1. 2.9 3.0 1.4 3.5 .6 .2 .1 .0 .0 

6 .0 .0 1. 2.9 3.0 1.4 1.5 .6 .2 .1 .0 .0 

7 .0 .0 1. 2.9 3.1 1.3 1.5 .6 .2 .1 .0 .0 

8 .0 .0 1. 2.8 3.1 1.3 1.5 .5 50.2 .1 .0 .0 

9 .0 .0 l. 2.8 3.1 37.5 1.5 .5 33.7 .1 .0 .0 

10 .0 .0 70.9 2.7 3.0 64.3 1.4 .5 .4 .1 .0 .0 

11 .0 .0 13.4 2.7 3.0 3.4 1.4 .5 .2 .1 .0 .0 

12 .0 52.2 44.6 2.6 2.9 2.0 1.3 .5 .2 .1 .0 .0 

13 .0 79.7 10.4 2.5 2.8 2.2 1.3 .5 .2 .1 .0 .0 

14 .0 120.1 5.4 2.5 2.7 2.3 1.2 .4 -2 .1 .0 .0 

15 .0 4.8 2.6 11.1 2.6 2.4 1.2 .4 9.8 .1 .0 .0 

16 .0 .5 2.6 15.9 2.5 2.4 1.2 .4 5.1 .1 .0 .0 

17 .0 .6 2.7 2.5 2.5 2.4 1.1 .4 .2 .1 .0 .0 

18 .0 .7 2.8 2.4 2.4 2.3 1.1 .4 .2 .1 .0 .0 

19 .0 .8 2.8 14.5 2.3 2.3 1.0 .4 .2 .1 .0 .0 

20 .0 .8 2.8 5.6 2.2 2.2 1.0 .4 .2 .1 .0 .0 

21 .0 .8 2.8 2.8 2.1 2.2 1. .4 .2 .1 .0 -0 

22 .0 .9 2.8 2.9 2.1 2.1 -9 .3 .2 .1 .0 .0 

23 .0 .9 2.8 3.0 2.0 2.0 .9 .3 .2 .1 .0 .0 

24 .0 .9 6.6 3.0 1.9 1.9 .9 .3 .2 .1 .0 .0 

25 .0 .9 4.3 3.0 1.9 1.9 .9 .3 .2 .1 .0 .0 

26 .0 .9 2.9 2.9 1.8 1.8 .8 .3 .2 .1 .0 .0 

27 .0 .9 4.5 2.9 1.7 1.8 .8 .3 .2 .1 .0 .0 

28 .0 .9 7.8 2.9 1.7 1.7 .8 .3 .1 .1 .0 .0 

29 .0 .9 3.0 2.8 - 1.6 .7 .3 .1 .1 .0 .0 

30 .0 .9 3.0 2.7 1.6 .7 .3 .1 .1 .0 .0 

31 .0 3.0 2.7 1.5 .3 .0 .0 

TOTAL . 269. 253. 123. 94. 157. 76. 14. 104. 3. 0 

IN/AREA .000 .212 .200 .097 .075 .124 .060 .Oil .082 .002 .001 .000 

WATER YEAR 1928-29 AC-FT 2168. INCHES/AREA .86 
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1.0 

.4 

.2 

. 1 


.0 

.0 

.0 

30 

.0 

1.2 

.5 

44.5 


1.8 

.6 

.2 

. 1 


.0 

.0 

.0 

31 
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.0 


TOTAL 


9. 

13. 

363. 

128. 

59. 

40. 

115. 

4. 


2. 

0 


TOTAL 

. 

1. 

145. 

484. 

209. 

127. 
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.000 
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WATER YEAR 
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CREEK NEAR 

SAN JGSE 
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SANTA 

CLARA 

COUNTY 
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WATER 
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SYNTHESIZED DAILY 
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WATER 
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34 
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IN CUBIC 
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.6 

59.7 

11.3 

8.0 

26.7 

13.6 

4.0 

1.3 

.5 

.2 

5 

.0 

.1 

.0 

15.3 

73.2 

14.8 

49.4 

11.5 

3.3 

1.1 

.4 

.1 

6 

7.0 

.0 

.6 

18.5 

10.9 

20.0 

28.4 

13.0 

3.8 

1.3 

.4 

• 2 

6 

.0 

.1 

.0 

4.3 

56.8 

14.3 

49.6 

11 .0 

3.2 

1.1 

.4 

.1 

7 

.3 

.0 

.5 

19.5 

10.5 

85.5 

58.4 

12.5 

3.7 

1.3 

.4 

.2 

7 

.0 

. 1 

.0 

2.0 

27.0 

13.7 

44.5 

10.6 

3.1 

1.0 

.4 

. 1 

8 

.0 

.0 

.5 

112.0 

10.0 

37.3 

56.3 

11.9 

3.5 

1.2 

.4 

.2 

8 

.0 

. 1 

.0 

2.1 

21.0 

13.1 

42.6 

10.1 

2.9 

1. 

.3 

.1 

9 

.0 

.0 

.5 

82.0 

9.7 

22.2 

31.6 

11.4 

3.4 

1.2 

.4 

.2 

9 

.0 

. 1 

.0 

2.2 

18.0 

12.6 

41.1 

9.7 

2.8 

1. 

.3 

. 1 

10 

.0 

.0 

.5 

43.5 

9.3 

18.9 

28.3 

11.0 

3.3 

1.1 

.4 

•1 

10 

.0 

. 1 

.0 

2.2 

16.2 

12.1 

38.4 

9.3 

2.7 

.9 

.3 

.1 

11 

.0 

.0 

.5 

24.4 

8.9 

16.9 

26.3 

10.5 

3.2 

1.1 

.4 

.1 :: 

1 1 

.0 

.0 

.0 

4.2 

17.8 

14.3 

36.5 

8.9 

2.6 

.9 

.3 

.1 

12 

.0 

.0 

.5 

19.3 

8.6 

15.7 

25.0 

10. 1 

3.1 

1.1 

.4 

. 1 1 

12 

.0 

.0 

.0 

3.2 

15.1 

67.3 

34.7 

8.5 

2.5 

.9 

.3 

. 1 

13 

.0 

.0 

54.4 

16.4 

8.2 

14.8 

28.3 

9.7 

2.9 

1.0 

.4 

.1 > 

13 

.0 

.0 

.0 

2.4 

144.9 

46.4 

32.9 

8.2 

2.4 

.8 

.3 

.1 

14 

.0 

.1 

24.6 

30.5 

7.9 

14.1 

24.7 

9.3 

2.8 

1. 

.3 

.1 ; 

14 

.0 

.0 

.0 

2.4 

139.1 

21 .2 

31.2 

7.8 

2.4 

.8 

• 3 

. 1 

15 

.0 

34.2 

.6 

17.6 

7.7 

13.5 

80.5 

8.9 

2.7 

.9 

.3 

. l ; 

15 

.0 

.0 

74.0 

2.5 

69.4 

28.2 

29.6 

7.5 

2.3 

.8 

.3 

.1 

16 

.0 

.2 

.6 

16.7 

7.4 

12.9 

39.4 

8.6 

2.6 

.9 

.3 

.1 i 

16 

.0 

.0 

4. 1 

2.6 

48.2 

22.9 

28. 1 

7.2 

2.2 

.8 

.3 

. 1 

17 

.0 

43.0 

.6 

16.3 

7.1 

12.4 

33.0 

8.2 

2.5 

.9 

.3 

.1 : 

17 

.0 

.0 

. 1 

2.6 

36.4 

37.3 

26.7 

6.9 

2.1 

.7 

.3 

. 1 

18 

.0 

72.9 

.6 

16.7 

6.9 

11.9 

30.3 

7.9 

2.5 

.9 

.3 

.1 

18 

.0 

.0 

. 1 

2.7 

29.7 

27.1 

25.4 

6.7 

2.0 

.7 

.2 

.1 

19 

.0 

44.0 

.6 

17.5 

6.6 

11.4 

28.4 

7.6 

2.4 

.8 

.3 

. 1 J 

19 

.0 

.0 

. 1 

2.7 

25.7 

20.1 

24.2 

6.U 

2.0 

.7 

• 2 

. 1 

20 

.0 

.4 

.6 

18.1 

6.4 

11.0 

26.9 

7.3 

2.3 

.8 

.3 

.1 

20 

.0 

.0 

. 1 

2.8 

23.2 

19.1 

23.0 

6.1 

1.9 

.7 

-2 

.1 

21 

.0 

.3 

.6 

18.2 

6. 1 

10.6 

25.6 

7.0 

2.2 

.8 

.3 

.1 

21 

.0 

.0 

. 1 

2.8 

21.5 

801 .7 

21.9 

5.9 

1 .8 

.6 

.2 

. 1 

22 

.0 

.4 

.6 

18.2 

5.9 

10.2 

24.4 

6.8 

2.1 

.7 

.3 

.1 

22 

.0 

.0 

. 2 

2.8 

20.2 

540.5 

20.9 

5.7 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

23 

.0 

.5 

.6 

18.0 

5.7 

93.7 

23.3 

6.5 

2.1 

.7 

.3 

.1 

23 

.0 

.0 

.2 

2.8 

19. 1 

23**. 7 

19.9 

5.4 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

24 

.0 

.5 

. 6 

17.7 

5.5 

15.4 

22. 1 

6.2 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

24 

.0 

.0 

.2 

2.7 

18.2 

480.0 

18.9 

5.2 

1.6 

-6 

.2 

. 1 

25 

.0 

. 6 

.6 

17.2 

5.3 

13.7 

21.1 

6.0 

1.9 

.7 

.2 

.1 

25 

.0 

.0 

.2 

2.7 

27.4 

231.6 

18.1 

5.0 

1.6 

-6 

.2 

.1 

26 

.0 

.6 

.6 

16.7 

5.1 

13.1 

20.2 

5.8 

1.8 

.7 

41.5 

.1 1 

26 

.0 

.0 

54.1 

2.7 

17.8 

153.0 

25.9 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

.1 

27 

.0 

.6 

86.7 

16.2 

4.9 

12.6 

19.3 

5.6 

1.8 

.6 

3.4 

. 1 ? 

27 

.0 

.0 

37.1 

2.6 

17.6 

162.9 

18.7 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

28 

.0 

.6 

46.7 

15.6 

11.9 

12. 1 

18.4 

5.4 

1.7 

.6 

.2 

.1 s 

28 

.0 

.0 

2.7 

9.6 

17.4 

125.5 

15.8 

4.5 

1 .4 

.5 

.2 

.1 

29 

.0 

.6 

1.5 

15.0 

—— 

11.6 

19.8 

5.2 

1.7 

.6 

.2 

-1 l 

29 

.0 

.0 

. 5 

10 

— 

96. 1 

15. 1 

4.3 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

30 

.0 

.6 

30.2 

14.5 


11.1 

17.2 

5.0 

1 .6 

.6 

.2 

.1 

30 

60.0 

.0 

40.9 

127.5 


80.3 

1 **. 4 

4.1 

1.3 

.5 

.2 

.1 

31 

.0 


2.9 

13.9 


10.7 


4.8 


.5 

.2 


31 

2 1.4 


25.3 

34.8 


70.5 


4.0 


.5 

. 2 


TOTAL 

7. 

200. 

261. 

822. 

238. 

642. 

1014. 

286. 

85. 

30. 

55. 

4. 

TOTAL 

82. 

1. 

2*»0. 

263. 

1078. 

3476. 

579. 

242. 

71. 

25. 

8. 

3. 

IN/AREA 

.006 

.158 

.206 

.649 

. 188 

.507 

.801 

.226 

.067 

.024 

.043 

.003 

IN/ARE 

A .065 

.001 

. 190 

.208 

.852 

2.75 

.773 

. 191 

.056 

.019 

.007 

.002 

WATER YEAR 

1934- 

35 

AC- 

FT 7217 

. 

INCHES/AREA 

2.88 





WATER 

YEAR 1936- 

37 

AC- 

FT 12806 


INCHES/AREA 

5. 11 












SILVER 

CREEK NEAR 

SAN JOSE, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

OISTRICT 

SILVER CREEK 

NEAR 

SAN JOSE 

CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED OAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1937- 

38 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1939 

-40 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FE 8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

DAY OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 

.0 

. 1 

1 .0 

185.6 

68.4 

31.8 

8.0 

2.4 

.3 

.3 

.1 

1 

.0 

.0 

.0 

32.6 

59.2 

157.2 

127.8 

13.2 

3.7 

1 .3 

.4 

.2 

2 

27.4 

.0 

. 1 

1 . 

77.6 

202.2 

30.2 

7.7 

2.3 

.3 

.3 

.1 

2 

.0 

.0 

.0 

42.5 

8.4 

107.0 

89.3 

12.7 

3.6 

1.2 

.4 

. 1 

3 

3.4 

.0 

.1 

1 . 

142.7 

132.0 

28.6 

7.4 

2.2 

.8 

.3 

. 1 

3 

.0 

.0 

.0 

1 .4 

24.3 

79.3 

85.6 

12.1 

3.5 

1.2 

.4 

.1 

4 

. 1 

.0 

. 1 

.9 

163.7 

93.0 

32.7 

7.1 

2.1 

.7 

. 3 

. 1 

4 

.0 

.0 

.0 

10.8 

8.2 

63.5 

78.4 

11.6 

3.3 

1.1 

.4 

. 1 

5 

.1 

.0 

. 1 

.9 

86.0 

75.3 

39.1 

6.8 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

5 

.0 

.0 

.0 

8.2 

7.3 

54.3 

58.3 

11.1 

3.2 

1.1 

.4 

.1 

6 

. 1 

.0 

. 1 

.9 

66.2 

64.7 

24.8 

6.5 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

6 44 

.7 

.0 

.0 

10.8 

7.2 

48.7 

50.4 

10.6 

3.1 

1.1 

.4 

.1 

7 

.0 

.0 

. 1 

.9 

45.7 

58.0 

23.6 

6.3 

1 .9 

.7 

.2 


7 15 

.6 

.0 

.0 

47.4 

7.2 

44.9 

45.3 

10.2 

3.0 

1 .0 

.4 

.1 

8 

.0 

.0 

. 1 

.8 

37.1 

53.3 

22.4 

6.0 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

8 

. 1 

.0 

.0 

39.9 

7.2 

42.3 

41.8 

9.8 

2.9 

1 . 

.3 

.1 

9 

.0 

.0 

1 . 

.8 

32.4 

49.7 

21.3 

5.8 

1 .8 

.6 

. 2 

.1 

9 

.0 

.0 

.0 

10.4 

7.1 

40. 1 

39.0 

9.4 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

10 

.0 

.0 

88.5 

.8 

73.0 

46.7 

2C.3 

5.6 

1.7 

.6 

• 2 

. 1 

10 

.0 

.0 

33.6 

79.6 

7.1 

38.4 

36.8 

9.0 

2.7 

.9 

.3 

.1 

1 1 

.0 

45.7 

137.0 

.8 

380.7 

51 .9 

19.3 

5.3 

1 .7 

.6 

.2 

.1 

11 

.0 

.0 

4. 1 

44.8 

7.0 

37.1 

34.8 

8.6 

2.6 

.9 

.3 

.1 

12 

.0 

1 . 

4.7 

.7 

248. 1 

71.9 

18.4 

5. 1 

1.6 

.6 

.2 

.1 

12 

.0 

.0 

.0 

9.5 

6.8 

35.8 

32.9 

8.3 

2.5 

.9 

.3 

. 1 

13 

.0 

.2 

.7 

.7 

184.0 

75.1 

17.5 

4.9 

1.5 

.5 

.2 

.1 

13 

.0 

.0 

.0 

7.1 

13.0 

34.4 

31.2 

7.9 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

14 

.0 

17.4 

.8 

.7 

163.8 

58.1 

16.7 

4.7 

1.5 

.5 

.2 

.1 

14 

.0 

.0 

.0 

5.9 

118.3 

32.9 

29.5 

7.6 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

15 

.0 

. 1 

1 . 

.7 

108.5 

52.6 

15.9 

4.6 

1 .4 

.5 

.2 

.1 

15 

.0 

.0 

.0 

5.2 

17.4 

31 .4 

28.1 

7.3 

2.2 

.8 

.3 

.1 

16 

.0 

. 1 

1.0 

4. 1 

86.9 

128.7 

15.2 

4.4 

1 .4 

.5 

.2 

1.3 

16 

.0 

.0 

.0 

4.9 

13.4 

29.9 

26.7 

7.0 

2.1 

.7 

.3 

.1 

17 

.0 

. 1 

1 . 1 

5.2 

74.1 

107.1 

14.5 

4.2 

1.3 

.5 

.2 

. i 

17 

.0 

.0 

.0 

4.7 

50.5 

28.5 

25.4 

6.7 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

18 

.0 

. 1 

1.2 

.7 

66 .5 

78.8 

13.9 

4.0 

1.3 

.5 

.2 

.1 

18 

.0 

.0 

.0 

4.5 

18.7 

27.1 

24.2 

6.5 

2.0 

.7 

.2 

.1 

19 

.0 

. 1 

1.2 

55.7 

61.6 

64.9 

13.2 

3.9 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

19 

.0 

.0 

.0 

4.3 

14.9 

25.8 

23.0 

6.2 

1.9 

.7 

.2 

. 1 

20 

.0 

. 1 

1.2 

5.0 

58.0 

58.4 

12.6 

3.7 

1.2 

.4 

. 1 

.1 

20 

.0 

.0 

.0 

4.3 

13.2 

24.6 

22.0 

6.0 

1 .9 

.6 

.2 

.1 

21 

.0 

. 1 

1.2 

1 . 1 

55.0 

52.2 

12.1 

3.6 

1.2 

.4 

. 1 

.1 

21 

.0 

.0 

.0 

4.2 

12.2 

23.5 

20.9 

5.7 

1 .8 

.6 

.2 

.1 

22 

.0 

.1 

1.2 

1.2 

52.3 

48.7 

11.5 

3.5 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

4.1 

18.8 

22.4 

19.9 

5.5 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

23 

.0 

1.5 

1.2 

1.2 

49.9 

48.1 

11.0 

3.3 

1.1 

.4 

.1 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

4.0 

12.3 

21.3 

19.0 

5.3 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

24 

.0 

. 1 

1.2 

1.3 

47.6 

63.0 

1C .6 

3.2 

1 .0 

.4, 

. 1 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

3.9 

11.2 

29.9 

18.2 

5.1 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

25 

.0 

. 1 

1.2 

1.3 

45.3 

45.7 

10.1 

3.1 

1.0 

.4 

.1 

.0 

25 

.0 

3.7 

.0 

14.3 

107.5 

22.1 

18.5 

4.9 

1 .6 

.5 

.2 

.1 

26 

.0 

. 1 

1.2 

1.3 

43.1 

43.2 

9.7 

3.0 

1 . 

.3 

.1 

.0 

26 

.0 

.1 

.0 

9.7 

49.0 

38.9 

16.7 

4.7 

1.5 

.5 

.2 

.1 

27 

.0 

. 1 

1.1 

1.3 

41.0 

41.1 

9.3 

2.9 

.9 

.3 

. 1 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

4.2 

318.9 

59.9 

15.8 

4.5 

1.4 

.5 

.2 

.1 

28 

.0 

. 1 

1.1 

85.1 

48.4 

39.1 

12.8 

2.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

4.2 

361.5 

20.2 

15.1 

4.4 

1 .4 

.5 

.2 

.1 

29 

.0 

. 1 

1 . 1 

46.0 

— 

37.2 

10.4 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

4.2 

285.7 

22.7 

14.5 

4.2 

1.3 

.5 

.2 

.1 

30 

.0 

. 1 

1.1 

4.2 


35.3 

11.0 

2.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

4.2 


316.2 

13.8 

4.0 

1.3 

.5 

.2 

.1 

31 

.0 


1.1 

152.4 


33.5 


2.5 


. 3 

.1 


31 

.0 


.0 

4.2 


228.5 


3.9 


.4 

.2 


TOTAL 

32. 

67. 

252. 

380. 

2725. 

2078. 

541. 

145. 

44. 

16. 

5. 

2 . 

TOTAL 

61. 

4. 

38. 

440. 

1593. 

1789. 

1 103. 

234. 

69. 

24. 

8 . 

3. 

IN/AREA .025 

.053 

.199 

.300 

2.15 

1 .64 

.427 

.115 

.035 

.012 

.004 

.002 

IN/AREA 

048 

.003 

.050 

.347 

1.26 

1.41 

.871 

. 185 

.055 

.019 

.007 

.002 

WATER 

YEAR 1937- 

38 

AC- 

FT 12452. 

INCHES/AREA 

4.97 





WATER YEAR 

1939- 

40 

AC- 

FT 10627. 

INCHES/AREA 

4.24 






SILVER 

CREEK NEAR 

SAN JCSE 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CCNTRCL AND 

WATER DISTRICT 

SILVER CREEK 

NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1933- 

39 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

SYNTHES 1ZEO 

OAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1940 

-4 1 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APP. 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

DAY OCT 

NOV 

CEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

8. 1 

.6 

1.5 

3.4 

3.4 

1 .2 

.4 

.2 

. 1 

.0 

1 

. 1 

.0 

.0 

7.5 

17.1 

182.9 

101.3 

22.9 

5.6 

1.8 

.6 

.2 

2 

47.5 

.0 

. 1 

.6 

1.7 

3.3 

2C.8 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

2 

. 1 

3.8 

.0 

7.0 

16.5 

178.2 

93.5 

21.8 

5.4 

1.7 

.6 

. 2 

3 

2.3 

.0 

21.8 

.6 

73.5 

3.2 

2.4 

1.2 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

3 

. 1 

.0 

.0 

7.8 

15.9 

186.8 

64.7 

20.8 

5.2 

1.7 

.6 

.2 

4 

.0 

.0 

1.3 

.6 

7.3 

3.1 

3.2 

1.1 

.4 

.1 

. 1 

.0 

4 

.1 

.0 

.0 

20.4 

15.4 

147.2 

368.5 

19.7 

5.0 

1.6 

.5 

.2 

5 

.0 

.0 

.2 

90.8 

3.9 

3.0 

3. 1 

1.1 

.4 

. 1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

14.8 

16.9 

113.7 

227.1 

18.8 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

6 

.0 

.0 

.3 

25.2 

3.8 

2.9 

3.0 

1 .0 

.4 

. 1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

6.6 

54.4 

95.5 

137.6 

17.9 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

7 

.0 

.0 

.3 

1.0 

8.8 

2.8 

2.9 

1 .0 

.4 

. 1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

6.6 

15.6 

84.0 

102.2 

17.0 

4.4 

1.4 

.5 

.2 

8 

.0 

.0 

.3 

1 . 1 

25.8 

81.0 

2.8 

1. 

.3 

. 1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

6.7 

49.8 

76.3 

81.6 

16.2 

4.3 

1.4 

.5 

.2 

9 

.0 

.0 

.3 

1.2 

5.9 

127.5 

2.1 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

6.7 

81.1 

70.6 

109.4 

15.5 

4.1 

1.3 

.4 

.2 

10 

.0 

.0 

.3 

1.3 

5.8 

13.3 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

6.6 

38.8 

66.0 

147.1 

14.7 

3.9 

1 .3 

.4 

• 2 

11 

.0 

.0 

.3 

1.3 

5.9 

8.6 

2.5 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

1 1 

.0 

.0 

.0 

6.5 

53.1 

62.0 

126.7 

14.1 

3.8 

1.2 

.4 

.1 

12 

.0 

.0 

.3 

1.4 

5.8 

7.4 

2.4 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

6.3 

41.1 

58.5 

9C.7 

13.4 

3.6 

1.2 

.4 

.1 

13 

.0 

.0 

.3 

1.4 

5.7 

6.8 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

.0 

4.6 

1 3 

.0 

.0 

.0 

25.9 

34.8 

55.2 

75.2 

12.8 

3.5 

1.2 

.4 

. 1 

14 

.0 

.0 

.3 

1.4 

5.7 

6.5 

2.2 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.6 

14 

.0 

.0 

.0 

19. 1 

31.7 

79.9 

65.5 

12.3 

3.4 

1.1 

.4 

. 1 

15 

.0 

.0 

.3 

1 .4 

5.6 

6.2 

2.2 

.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

19.9 

30.4 

52.1 

58.8 

11.8 

3.2 

1.1 

.4 

. 1 

16 

.0 

.0 

.3 

1 .4 

5.4 

6.0 

2.1 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

2.9 

8.1 

36.1 

49.3 

54.0 

11.2 

3.1 

1.0 

.4 

.1 

17 

.0 

.0 

.3 

1.3 

5-3 

5.8 

2.0 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

1 7 

.0 

.8 

10.8 

7.4 

67.3 

46.8 

50.0 

10.7 

3.0 

1.0 

.3 

. 1 

18 

.0 

.0 

.5 

1.3 

5.1 

5.6 

1.9 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.6 

98.6 

7.5 

4 1 .4 

44.3 

46.7 

10.3 

2.9 

1. 

.3 

.1 

19 

.0 

.0 

27.2 

1.3 

4.9 

5.5 

1 .9 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.G 

19 

.0 

.0 

2.5 

47.9 

37.4 

42.0 

43.8 

9.8 

2.8 

.9 

.3 

. 1 

20 

.0 

.0 

7.8 

1.3 

4.7 

5.3 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.2 

99.6 

37.9 

39.8 

41.2 

9.4 

2.7 

.9 

.3 

.1 

21 

.0 

.0 

.5 

1.2 

4.6 

5.1 

1.8 

9.2 

.2 

. 1 

.0 . 

.0 

21 

.0 

.0 

17.4 

51 .0 

159.0 

37.6 

38.8 

9.0 

2.6 

.9 

.3 

.1 

22 

.0 

.0 

.5 

1.2 

4.4 

4.9 

1.7 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

47.5 

29.6 

156.6 

35.6 

36.6 

8.6 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

23 

.0 

.0 

.6 

1.1 

4.3 

4.8 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 


23 

.0 

.0 

69.8 

44.9 

95.2 

33.7 

34.6 

8.2 

2.4 

.8 

.3 

.1 

24 

.0 

.0 

.6 

1.1 

4.1 

4.6 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

46.2 

30. 1 

88.1 

31.9 

32.8 

7.9 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

25 

.0 

.0 

.6 

1 . 1 

4.0 

4.4 

1.5 

.5 

.2 


.0 

.0 

: 25 

.0 

.0 

8.2 

23.0 

60.6 

30.3 

31.0 

7.6 

2.2 

.8 

.3 

.1 

26 

.0 

.0 

.6 

l .0 

3.8 

4.3 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

r 2 6 

.0 

.0 

7.3 

21.1 

125.8 

28.7 

29.4 

7.3 

2.1 

.7 

.3 

.1 

27 

.0 

.0 

.6 

2.C 

3.7 

4. 1 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

: 27 

.0 

.0 

61.6 

20.1 

81.1 

27.3 

27.9 

7.0 

2.1 

.7 

.2 

. 1 

28 

.0 

.0 

.6 

7.9 

3.5 

4.0 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

44.0 

19.4 

146.8 

39.2 

26.4 

6.7 

2.0 

.7 

.2 

. 1 

29 

.0 

68. 1 

.6 

1.3 

— 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

E 29 

.0 

.0 

12.9 

18.8 

— 

33.5 

38.4 

6.4 

1.9 

.7 

.2 

. 1 

30 

22.2 

22.0 

.6 

64.3 


3.7 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

9.9 

18.3 


24.6 

37.5 

6.1 

1.8 

.6 

.2 

.1 

31 

3.7 


.6 

2.4 


3.6 


. u 


. 1 

.0 


31 

.0 


8.4 

17.7 


165.0 


5.9 


.6 

.2 


TOTAL 

77. 

91. 

77. 

219. 

224. 

354. 

84. 

33. 

8. 

3. 

1 . 

6 . 

TOTAL 

1 . 

6 . 

448. 

633. 

1646. 

2218. 

2419. 

382. 

101 . 

34. 

11. 

4. 

IN/AREA .060 

.072 

.061 

.173 

. 177 

.280 

.066 

.026 

.00 7 

.002 

.001 

.004 

| IN/AREA 

.001 

.004 

.354 

.500 

1.30 

1 .75 

1.91 

.302 

.080 

.027 

.009 

.003 

WATER 

YEAR 1938- 

39 

AC- 

•FT 2331 


INCHES/AREA 

.93 





WATER YEAR 

1940- 

•41 

AC- 

•FT 15649. 

INCHES/AREA 

6.24 












SILVER 

CREEK NEAR 

SAN JOSE, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1941 

-42 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

.0 

. 1 

17.6 

45.3 

22.7 

11.3 

12.0 

3.6 

1.2 

.4 

.2 

2 

.1 

.0 

6.6 

14.7 

55.9 

21.6 

1C .8 

11.5 

3.5 

1.2 

.4 

.1 

3 

. 1 

.0 

39.3 

13.1 

43.7 

20.6 

15.1 

11.0 

3.4 

1.2 

.4 

.1 

U 

.1 

.0 

.5 

12.1 

74.5 

19.7 

40.9 

10.6 

3.3 

1.1 

.4 

.1 

5 

. 1 

.0 

.3 

11.6 

95.1 

18.8 

101.2 

10.1 

3.1 

1.1 

.4 

.1 

6 

.1 

.0 

.4 

11.1 

86.0 

17.9 

26.8 

9.7 

3.0 

1.0 

.4 

.1 

7 

.1 

.0 

.4 

10.9 

66.0 

17.1 

21.5 

9.3 

2.9 

1.0 

.3 

.1 

8 

. 1 

.0 

.4 

10.6 

56.8 

16.3 

19.5 

9.0 

2.8 

1 . 

.3 

.1 

9 

.1 

.0 

.4 

10.4 

51.2 

15.6 

18.2 

8.6 

2.7 

.9 

.3 

.1 

10 

. 1 

.0 

.5 

10.2 

47.4 

32.7 

17.2 

8.3 

2.6 

.9 

.3 

.1 

1 1 

.1 

.0 

.5 

10 

44.5 

37.7 

16.4 

41.0 

2.5 

.9 

.3 

.1 

12 

.1 

.0 

.5 

9.7 

42.1 

14.9 

15.7 

8.1 

2.4 

.8 

.3 

.1 

13 

.0 

.0 

.5 

9.4 

40.0 

34.3 

36.1 

7.6 

2.4 

.8 

.3 

.1 

14 

.0 

.0 

127.5 

9.1 

75.5 

82.9 

55.0 

7.3 

2.3 

.8 

.3 

.1 

15 

.0 

.0 

5.8 

8.8 

61.2 

51.8 

17.6 

7.0 

2.2 

.8 

.3 

.1 

16 

.0 

.0 

20.9 

8.5 

43.9 

37.0 

31.3 

6.7 

2.1 

.7 

.3 

.1 

17 

.0 

.0 

2.5 

8.2 

40.8 

29.4 

21.1 

6.5 

2.0 

.7 

.2 

.1 

18 

.0 

.0 

1.7 

7.9 

38.4 

25.0 

19.0 

6.2 

2.0 

.7 

.2 

.1 

19 

.0 

.0 

1.8 

7.6 

36.3 

22.3 

18.7 

6.0 

1.9 

.7 

.2 

. 1 

20 

.0 

.0 

4.6 

7.3 

34.5 

20.4 

18.3 

5.8 

1.8 

.6 

.2 

.1 

21 

9.2 

.0 

2.4 

7.1 

32.8 

19.1 

17.8 

5.5 

1.8 

.6 

.2 

.1 

22 

1.5 

.0 

2.4 

8.1 

31.3 

18.0 

17.3 

5.3 

1.7 

.6 

.2 

.1 

23 

.0 

.0 

9.4 

369.8 

29.9 

17.0 

16.7 

5.1 

1.6 

.6 

.2 

.1 

24 

.0 

.0 

3.0 

435.0 

28.6 

16.2 

16. 1 

4.9 

1.6 

.6 

.2 

.1 

25 

.0 

.0 

6.6 

210.1 

27.4 

15.4 

15.4 

4.7 

1.5 

.5 

.2 

.1 

26 

9.9 

.0 

3.5 

114.5 

26.2 

14.7 

14.8 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

.1 

27 

14.6 

.0 

31.9 

133. 1 

25.0 

14.0 

14.2 

4.4 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

28 

. 1 

.0 

68.5 

77.2 

23.8 

13.4 

13.6 

4.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

29 

.0 

105.4 

98.5 

57.6 

— 

12.9 

13.0 

4.1 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

30 

.0 

18.3 

30.0 

69.2 


12.3 

12.5 

3.9 

1 .3 

.5 

.2 

.1 

31 

.0 


28.5 

53.6 


11.8 


3.8 


.4 

.2 


TOTAL 

37. 

124. 

500. 

1744. 

1304. 

724. 

683. 

253. 

68 . 

24. 

8 . 

3. 

IN/AREA .029 

.098 

.395 

1.38 

1.03 

.572 

.539 

.200 

.054 

.019 

.007 

.002 

WATER 

YEAR 1941- 

42 

AC- 

■FT 10834. 

INCHES/AREA 

4.32 






SILVER CREEK NEAR SAN JDSE» CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLGQD CONTROL AND HATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1942-43 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .1 .0 .1 .2 6.2 9.6 12.1 5.0 1.7 .6 .2 .1 

2 .1 .0 .1 .2 6.2 8.9 11.3 4.9 1.6 .6 .2 .1 

3 .1 .0 .1 .2 6.1 8.4 11.4 4.7 1.6 .6 .2 .1 

4 .0 .0 .1 .2 6.0 10.2 10.9 4.6 1.5 .5 .2 .1 

5 .0 .0 .1 .2 6.0 8.8 13.2 4.4 1.5 .5 .2 .1 

6 .0 .0 12.5 .2 5.9 7.9 1C.2 4.3 1.4 .5 .2 .1 

7 .0 .0 2.6 .2 11.1 7.8 9.8 4.1 1.4 .5 .2 .1 

8 .0 .0 .1 .2 7.1 82.6 9.4 4.0 1.3 .5 .2 .1 

9 .0 .0 .1 .2 6.1 34.3 9.1 3.8 1.3 .5 .2 .1 

10 3.8 .0 .1 .2 6.1 15.9 6.7 3.7 1.2 .4 .2 .1 

11 52.2 .0 .1 .2 6.1 14.4 8.4 3.5 1.2 .4 .1 .1 

12 .3 .0 .1 .2 6.1 13.6 6.0 3.4 1.1 .4 .1 .1 

13 .1 .0 .1 .2 6.0 13.0 7.7 3.3 1.1 .4 .1 .0 

14 .1 .0 .1 .2 5.9 12.7 7.4 3.2 1.1 .4 .1 .0 

15 .1 .0 .1 .2 5.8 12.4 7.2 3.1 1.0 .4 .1 .0 

16 .1 .0 .1 .2 5.6 12.1 6.9 3.0 1. .4 .1 .0 

17 .1 .4 .1 .2 5.5 94.1 6.6 2.9 1. .3 .1 .0 

18 .1 25.1 .1 .2 5.3 37.7 6.4 2.8 .9 .3 .1 .0 

19 .1 .5 .1 .2 5.1 24.2 6.1 2.7 .9 .3 .1 .0 

20 .0 .1 .1 1.3 4.9 20.7 5.9 2.6 .9 .3 .1 .0 

21 .0 .1 .1 197.6 4.9 18.7 5.7 2.5 .8 .3 .1 .0 

22 .0 .1 .1 78.8 4.7 17.4 5.5 2.4 .8 .3 .1 .0 

23 .0 .1 .1 82.6 21.9 16.4 5.3 2.3 .8 .3 .1 .0 

24 .0 .1 18.1 10 14.1 15.7 5.1 2.2 .8 .3 .1 .0 

25 .0 .1 12.6 6.7 5.0 15.0 4.9 2.1 .7 .3 .1 .0 

26 .0 .1 .1 5.3 57.4 14.3 4.7 2.1 .7 .3 .1 .0 

27 .0 .1 .1 4.8 15.1 15.7 25.9 2.0 .7 .2 .1 .0 

28 19.7 .1 10.6 4.6 10.9 13.1 62.5 1.9 .7 .2 .1 .0 

29 .4 .1 2.5 13.8 - 56.3 5.2 1.9 .6 .2 .1 .0 

30 .0 .1 .2 10.9 16.2 5.0 1.8 .6 .2 .1 .0 

31 .0 .2 6.3 12.5 1.7 .2 .1 

TOTAL 78. 27. 61. 426. 258. 659. 307. 97. 32. 12. 4. 1. 

IN/AREA .061 .022 .048 .337 .203 .520 .242 .076 .025 .009 .003 .001 


WATER YEAR 1942-43 


AC-FT 3883. 


INCHES/AREA 


1.55 


SILVER CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1943-44 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

19.7 

.6 

28.9 

9.2 

3.0 

1.0 

.4 

. 1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

44.0 

48.9 

22.3 

8.8 

2.9 

1 . 

.3 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

2.4 

76.6 

21.9 

8.5 

2.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.2 

2.8 

85.4 

11.8 

2.7 

.9 

.3 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.4 

40.5 

8.0 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.6 

32.5 

7.6 

2.5 

.8 

.3 

. 1 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.7 

28.7 

7.3 

<M 

.8 

.3 

. 1 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.3 

32.5 

26.3 

7.0 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

6.9 

6.5 

24.7 

6.7 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

11.4 

2.4 

23.5 

6.5 

2.2 

.7 

.3 

. 1 

.0 

1 1 

.0 

.0 

.0 

.5 

2.5 

22.4 

6.2 

2.1 

.7 

.3 

. 1 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.5 

2.6 

21.5 

6.0 

2.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.5 

2.7 

20.5 

5.8 

1.9 

.7 

.2 

. 1 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.5 

2.7 

19.7 

5.6 

1.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.6 

2.8 

18.8 

5.4 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.6 

2.8 

18.0 

5.2 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.6 

2.8 

17.3 

5.0 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.6 

2.8 

16.5 

4.8 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.6 

132.6 

15.8 

8.8 

1.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

20 

.0 

.3 

1.6 

.6 

11.5 

15.2 

5.7 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.6 

92.2 

14.5 

4.3 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.5 

108.7 

13.9 

4. 1 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

2.2 

67. 1 

13.3 

4.0 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

1.4 

31.7 

12.8 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.6 

23.7 

12.3 

3.7 

1.3 

.4 

.2 

. 1 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

.6 

19.3 

11.8 

3.6 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

.6 

16.8 

11.3 

3.5 

1.2 

.4 

.2 

. 1 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

.6 

73.1 

10.8 

3.3 

1.2 

.4 

.1 

.1 

.0 

29 

.0 

.0 

1.3 

.6 

34.7 

10.4 

3.2 

1 . 1 

.4 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

26.5 

6.7 


10 

3.1 

1 .1 

.4 

. 1 

.0 

.0 

31 

.0 


.4 

.6 


9.6 


1 .0 


. 1 

.0 


TOTAL 

0 

. 

30. 

106. 

813. 

651. 

177. 

57. 

19. 

7. 

2 . 

0 

IN/AREA 

.000 

.000 

.024 

.084 

.642 

.514 

.139 

.045 

.01 5 

.006 

.002 

-001 

WATER YEAR 

1943- 

-44 

AC- 

■FT 3692 


INCHES/AREA 

1.47 






SILVER 

CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL ANO 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1944- 

45 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

9.0 

1.7 

4.0 

176.5 

7.4 

10.4 

3.5 

1.2 

.4 

.1 

.1 

2 

.0 

.2 

1.7 

4.2 

115.0 

7.1 

10.2 

3.4 

1.1 

.4 

.1 

. 1 

3 

.0 

7.3 

1.7 

4.3 

68.6 

32.6 

9.9 

3.3 

1.1 

.4 

.1 

.0 

4 

.0 

14.7 

1.8 

4.4 

33.8 

13.2 

9.6 

3.1 

1.1 

.4 

.1 

.0 

5 

.0 

.3 

1.8 

4.5 

25. 1 

6.8 

9.3 

3.0 

1.0 

.4 

.1 

.0 

6 

.0 

.3 

1.8 

4.5 

20.5 

6.7 

8.9 

2.9 

1 . 

.4 

. 1 

.0 

7 

.0 

.4 

1.8 

4.4 

18.0 

6.6 

8.6 

2.6 

1 . 

.3 

.1 

.0 

8 

.0 

.4 

1.7 

4.4 

16.5 

6.4 

13.4 

2.7 

.9 

.3 

.1 

.0 

9 

.0 

40.4 

1.7 

4.3 

15.5 

6.2 

8.2 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

10 

.0 

7.8 

1.7 

4.3 

14.8 

6.0 

7.7 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

11 

.0 

41.3 

1.7 

4.2 

14.3 

5.8 

7.4 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

12 

.0 

12.0 

1.6 

4.1 

13.8 

5.5 

7.1 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

13 

.0 

13.5 

1.6 

4.0 

13.2 

5.3 

6.9 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

14 

.0 

1.8 

1.5 

3.9 

12.8 

5.2 

6.6 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

15 

.0 

1.3 

1.5 

3.8 

12.5 

7.6 

6.3 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

16 

.0 

1.4 

1.4 

3.7 

12.1 

5.1 

6.1 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

17 

.0 

1.5 

1.4 

3.6 

11.7 

4.9 

5.9 

2.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

18 

.0 

1.5 

4.7 

3.5 

11.3 

4.9 

5.7 

1.9 

.7 

.2 

.1 

.0 

19 

.0 

1.6 

2.0 

3.4 

10.9 

4.9 

5.5 

1.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

20 

.0 

1.7 

1.3 

3.3 

10.5 

10.3 

5.3 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

21 

2.4 

1*7 

1.3 

3.3 

10.2 

11.7 

5.1 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

22 

.1 

1.7 

5.9 

3.2 

9.8 

41.4 

4.9 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

23 

.0 

1.7 

15.2 

3.1 

9.4 

12.4 

4.7 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

24 

.0 

1.7 

1 .4 

3.0 

9.0 

7.9 

4.5 

1.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

25 

.0 

1.7 

1.5 

5.8 

8.7 

8.4 

4.4 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

26 

.0 

1.6 

1.5 

2.9 

8.3 

18.3 

4.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

27 

.0 

1.6 

52.5 

2.8 

8.0 

11.5 

4. 1 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

28 

.0 

1.6 

30.4 

2.7 

7.7 

10.8 

3.9 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

29 

.0 

19.9 

5.8 

2.7 

— 

10.8 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

30 

.0 

2.2 

3.6 

2.6 


10.8 

3.6 

1.3 

.4 

.2 

.1 

.0 

31 

157.9 


3.9 

2.5 


10.6 


1.2 


.2 

.1 


TOTAL 

160. 

194. 

159. 

115. 

699. 

313. 

202 . 

67. 

22 . 

8 . 

3. 

1 . 

IN/AREA 

.127 

.153 

. 126 

.091 

.552 

.247 

.160 

.053 

.018 

.007 

.002 

.001 


WATER YEAR 1944-45 


AC-FT 3849, 


INCHES/AREA 1.54 








SILVER 

CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED OAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1945- 

46 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.1 

.1 

4.3 

3.3 

4.1 

2.5 

1.2 

.5 

.2 


.0 

2 

.0 

.1 

.1 

4.2 

28.0 

3.9 

2.7 

1.1 

.5 

.2 


.0 

3 

.0 

.1 

.1 

11.0 

34.0 

3.8 

2.8 

1.1 

.4 

.2 


.0 

4 

.0 

.1 

80.6 

24.3 

4.8 

3.7 

2.8 

1.1 

.4 

.2 


.0 

5 

.0 

.1 

69.9 

23.6 

3.6 

3.5 

2.8 

1.0 

.4 

. 1 


.0 

6 

.0 

.1 

2.5 

6.8 

3.7 

3.4 

2.8 

1. 

.4 

.1 

.1 

.0 

7 

.0 

.1 

.4 

6.6 

3.7 

3.3 

2.7 

1. 

.4 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.1 

.5 

6.6 

3.7 

3.2 

2.6 

.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.1 

.6 

6. S 

3.6 

3.1 

2.5 

.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.1 

.6 

6.4 

3.6 

3.0 

2.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.1 

.6 

6.4 

3.5 

2.9 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.1 

.7 

6.3 

3.4 

2.8 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.1 

.7 

6.2 

3.4 

2.7 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.1 

.7 

6.1 

3.3 

2.6 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

3.6 

.7 

5.9 

64.5 

2.5 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.4 

.7 

5.7 

14.5 

2.4 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

6.1 

.7 

5.6 

4.8 

2.3 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.2 

.7 

5.4 

4.8 

2.3 

1.8 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.1 

.7 

5.2 

4.8 

2.2 

1.8 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.1 

.7 

5.0 

4.8 

2.1 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.1 

70.1 

4.8 

4.8 

2.0 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

.1 

31.7 

4.7 

4.8 

2.0 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.1 

6.3 

4.5 

4.8 

1.9 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

6.1 

5.1 

4.3 

4.7 

1.8 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

4.8 

3.3 

4.2 

4.6 

1.8 

1.4 

5.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.1 

2.1 

4.0 

4.5 

1.7 

1.4 

47.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.1 

46.8 

3.9 

4.3 

1.7 

1.3 

1.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

2.4 

9.0 

3.8 

4.2 

4.8 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

25.3 

4.6 

4.7 

3.6 

— 

33.3 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

72.6 

.1 

4.4 

3.5 


28.5 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.4 


4.3 

3.4 


2.7 


.5 


.1 

.0 


TOTAL 

99. 

30. 

350. 

203. 

240. 

142. 

61. 

76. 

9. 

3. 

1. 

. 

IN/AREA .078 

.024 

.277 

. 160 

. 190 

.112 

.048 

.060 

.007 

.003 

.001 

.000 

WATER 

YEAR 1945- 

46 

AC- 

FT 2405. 

INCHES/AREA 

.96 






SILVER 

CREEK NEAR 

SAN JOSE, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL ANO 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1946- 

47 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.3 

1.5 

1. 

2.9 

2.5 

1.1 

.4 

.1 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

.3 

1.5 

1.0 

2.8 

2.4 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

• 3 

1.6 

1.0 

52.3 

26.0 

1.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.3 

1.6 

1. 

11.2 

3.4 

1.0 

.4 

. 1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

16.6 

1.6 

1. 

3.4 

2.5 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

84.7 

1.6 


3.5 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

2.9 

1.5 

.9 

3.6 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.5 

t.S 

.9 

3.6 

2.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.5 

1.5 

42.1 

3.6 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.6 

1.5 

17.B 

11.2 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.6 

1.4 

1.3 

4.3 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.7 

1.4 

18.7 

3.9 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

12.B 

.7 

1.4 

3.8 

4.0 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.8 

.7 

1.3 

2.0 

3.9 

2.0 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.7 

1.3 

2.1 

3.9 

1.9 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.7 

1.3 

27.2 

3.8 

1.9 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.7 

1.2 

12.3 

3.7 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.7 

1.2 

3.0 

3.6 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

42.2 

.7 

1.1 

3.1 

3.5 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

13.9 

.7 

1.1 

3.2 

3.4 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

.1 

.7 

1.1 

3.3 

3.2 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

22.0 

.7 

1.0 

3.3 

3.1 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

42.5 

.7 

1.0 

3.3 

3.0 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.3 

46.4 

1. 

3.3 

2.9 

1.4 

.5 

• 2 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.2 

5.0 

.9 

3.2 

2.8 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

.2 

1.6 

.9 

3.1 

2.7 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.2 

24.7 

.9 

3.1 

3.1 

1.3 

4.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.2 

1.3 

39.0 

3.0 

18.0 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

.2 

1.3 

3.2 

— 

2.6 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

30 

.0 

.2 

1.4 

1. 


2.5 

1.1 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


1.5 

1. 


2.5 


.4 


.1 

.0 


TOTAL 


136. 

199. 

79. 

170. 

183. 

82. 

26. 

8. 

3. 

0 

. 

IN/AREA 

.000 

.107 

.157 

.062 

.134 

. 144 

.064 

.020 

.006 

.002 

.001 

.000 


WATER YEAR 1946-47 


AC-FT 1754. 


INCHES/AREA 


70 



SILVER CREEK NEAR SAN JOSE, CALIFORNIA 

SYNTHESIZEO DAILY FLOW WATER YEAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL ANO WATER DISTRICT 
1948-49 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT 

1 .0 

2 .0 

3 .0 

4 .0 

5 .0 

6 .0 

7 .0 

8 .0 

9 .0 

10 .0 

11 23.5 

12 .4 

13 .0 

14 .0 

15 .0 

16 .0 

17 .0 

18 .0 

19 .0 

20 .0 

21 .0 

22 .0 

23 .0 

24 .0 

25 .0 

26 .0 

27 .0 

28 .0 

29 .0 

30 .0 

31 .0 

TOTAL 24. 

IN/AREA .019 


NOV DEC 

.0 .0 

.0 .0 

.0 16.1 

.0 .2 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

• 0 .0 

.0 .0 

• 0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 2.2 

.0 .5 

.0 .0 

• 0 1.8 

.0 26.2 

.0 .5 

.0 .1 

.0 .1 

.0 .1 

.0 .1 

.0 .1 

.0 .1 

.0 6.2 

.0 189.8 

.0 33.3 

.0 1.3 

.0 1.1 

.0 1.2 

1.4 

. 282. 

.000 .223 


JAN FEB 


1.5 

1.0 

1.7 

1.2 

1.8 

19.2 

1.9 

1.0 

1.9 

8.8 

2.0 

1.3 

2.0 

21.5 

2.0 

1.3 

1.9 

1.2 

1.9 

1.2 

1.9 

8.0 

1.8 

1.4 

1.8 

1.4 

1.7 

1.4 

1.7 

1.4 

1.6 

1.4 

1.6 

1.4 

1.5 

1.4 

1.5 

1.4 

1.4 

1.3 

1.4 

1.3 

1.5 

1.2 

1.3 

1.2 

1.3 

1.2 

1.3 

1.1 

1.2 

16.5 

1.2 

5.7 

1.2 

1.2 


1.1 
1.1 
1 .0 


49. 108. 

.039 .085 


MAR APR 


3.5 

13.6 

46.9 

13. 1 

48.8 

12.5 

19.4 

12.0 

23.1 

11.6 

7.0 

11.1 

6.0 

10.7 

5.7 

10.2 

7.1 

9.8 

38.9 

9.4 

68.5 

9.1 

44.9 

8.7 

24.2 

8.4 

18.9 

8.1 

16.0 

7.8 

14.3 

7.5 

13.2 

7.2 

12.5 

6.9 

133.0 

6.6 

41.2 

6.4 

26.9 

6.2 

28.4 

5.9 

22.2 

5.7 

18.9 

5.5 

17.9 

5.3 

17.2 

5.1 

16.6 

4.9 

16.0 

4.7 

15.3 

4.6 

14.8 

4.4 

14.2 


802. 

243. 

.633 

.192 


HAY JUN 

4.2 1.4 

4.1 1.4 

3.9 1.3 

3.8 1.3 

3.7 1.2 

3.5 1.2 

3.4 1.1 

3.3 1.1 

3.2 1.1 

3.0 1.0 

2.9 1. 

2.8 1 . 

2.7 .9 

2.6 .9 

2.5 .9 

2.5 .8 

2.4 .8 

8.3 .8 

4.4 .8 

2.1 .7 

2.1 .7 

2.0 .7 

1.9 .7 

1.9 .6 

1.8 .6 

1.7 .6 

1.7 .6 

1.6 .6 

1.6 .5 

1.5 .5 
1.5 

89. 27. 

.070 .021 


JUL 

.5 

.5 

.5 

.5 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

0 

.008 


AUG SEPT 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.2 .1 

.1 .1 

.1 .1 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

. 1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

. 1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

. 1 

3. 1. 

003 .001 


WATER YEAR 1948-49 


AC-FT 3242, 


INCHES/AREA 1.29 














SILVER 

CREEK NEAR 

SAN JOSE* CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1951 

-52 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

56.9 

6.7 

34.4 

12.8 

30.7 

9.5 

2.8 

1. 

.3 

.1 

2 

.0 

.0 

3.3 

6.4 

32.7 

12.3 

29.2 

9.1 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

3 

.0 

.0 

32.1 

6.3 

31.1 

19.5 

27.7 

8.7 

2.6 

.9 

.3 


4 

.0 

.0 

70.4 

6.2 

29.6 

18.7 

26.4 

8.4 

2.5 

.9 

.3 

.1 

5 

.0 

.0 

29.7 

6.1 

28.1 

11.3 

25.1 

8.0 

2.4 

.8 

.3 

.1 

6 

.0 

.0 

2.4 

89.9 

26.8 

194.6 

24.0 

7.7 

2.3 

.8 

.3 


7 

.0 

.0 

2.4 

25.0 

25.5 

203.8 

79.0 

7.4 

2.2 

.8 

.3 


8 

.0 

.0 

2.4 

39.1 

24.3 

101.2 

24. 1 

7.1 

2.2 

.7 

.3 

.1 

9 

.0 

.0 

2.5 

15.5 

23.1 

66.3 

26.0 

6.8 

2.1 

.7 

.3 

.1 

10 

.0 

.0 

2.6 

13.3 

22.0 

47.1 

46.0 

6.5 

2.0 

.7 

.2 

.1 

11 

.0 

.0 

2.7 

76.2 

27.8 

36.4 

22. 1 

6.3 

1.9 

.7 

.2 

. 1 

12 

.0 

.0 

2.7 

721.6 

20.5 

41.2 

21.5 

6.0 

1.9 

.7 

.2 

. 1 

13 

.0 

.0 

2.6 

267.4 

19.6 

34.3 

22.9 

5.8 

1.8 

.6 

.2 

.1 

14 

.0 

.0 

2.8 

240.6 

18.9 

208.8 

20.4 

5.6 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

15 

.0 

.0 

2.8 

259.6 

18.1 

443.2 

19.3 

5.4 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

16 

.0 

.0 

2.8 

203.2 

17.4 

210.9 

18.5 

5. 1 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

17 

.0 

.0 

2.8 

299.7 

16.7 

139.8 

17.7 

4.9 

1.6 

.5 

.2 

. 1 

18 

.0 

.0 

2.7 

155.0 

16.1 

100.6 

16.9 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

. 1 

19 

.0 

42.7 

2.7 

108.6 

15.5 

84.5 

16. 1 

4.6 

1.5 

.5 

.2 

.1 

20 

.0 

30.7 

2.7 

82.9 

26.5 

69.6 

15.4 

4.4 

1.4 

.5 

.2 

. 1 

21 

.0 

33.0 

2.6 

68.6 

17.1 

60.7 

14.7 

4.2 

1.4 

.5 

.2 

.1 

22 

.0 

.4 

2.6 

60.0 

16.1 

55.1 

14.1 

4.1 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

23 

.0 

.2 

2.5 

54.2 

15.8 

51.0 

13.4 

3.9 

1.3 

.4 

.2 

. 1 

24 

32.1 

.2 

2.5 

51.5 

15.4 

47.8 

12.9 

3.8 

1.2 

.4 

.2 

.1 

25 

7.9 

.3 

2.4 

73.8 

15.0 

45.0 

12.3 

3.6 

1.2 

.4 

.1 

. 1 

26 

.0 

20.9 

2.3 

48.7 

14.7 

42.5 

11.8 

3.5 

1.1 

.4 


.0 

27 

.0 

1.2 

2.3 

45.6 

14.2 

40.2 

11.3 

3.4 

1.1 

.4 


.0 

28 

.0 

.4 

83.9 

43.0 

13.7 

38.0 

10.8 

3.2 

1.1 

.4 


.0 

29 

.0 

.4 

29.1 

40.7 

13.2 

36.0 

10.3 

3.1 

1.0 

.4 


.0 

30 

.0 

.4 

22.7 

38.5 


34.1 

9.9 

3.0 

1. 

.4 


.0 

31 

.0 


9.1 

36.4 


32.4 


2.9 


.3 



TOTAL 

40. 

131. 

394. 

3190. 

610. 

2540. 

650. 

171. 

52. 

18. 

6. 

2. 

IN/AREA 

.032 

.103 

.311 

2.52 

.482 

2.01 

.514 

.135 

.041 

.015 

.005 

.002 


HATER YEAR 1951-52 AC-FT 15455. INCHES/AREA 6.17 


SILVER CREEK NEAR 

SAN JOSE, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



HATER YEAR 1952- 

53 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

OAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

86.7 

4.3 

4.8 

1.8 

.8 

1.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

13.3 

3.8 

4.7 

1.7 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.3 

3.6 

4.5 

1.7 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.3 

3.5 

4.3 

1.6 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

37.3 

3.5 

4.2 

1.6 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

3.8 

15.7 

4.0 

1.5 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

56.5 

16.2 

3.9 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

1.3 

5.0 

3.8 

1.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.9 

4.7 

3.6 

1.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

1.1 

4.7 

3.5 

28.2 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

1.2 

4.8 

3.4 

2.7 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

1.2 

4.8 

3.3 

1.3 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

2.3 

1.3 

7.1 

3.1 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

44.5 

1.3 

28.2 

3.0 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

86.5 

1.3 

6.9 

2.9 

1.3 

• 5 

.2 

.1 

.0 

.0 

• 0 

16 

.0 

1. 

1.3 

6.0 

2.8 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.1 

1.3 

5.9 

2.7 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.2 

1.2 

5.9 

2.6 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.2 

33.5 

6.0 

2.5 

5.6 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.2 

16.9 

6.0 

2.4 

1.8 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.2 

1.3 

6.0 

2.4 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.2 

1.3 

6.0 

2.3 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.2 

1.3 

6.0 

2.2 

1.0 

.4 

.1 

• 1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.2 

1.3 

5.9 

2.1 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.2 

1.3 

5.8 

2.1 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.2 

1.3 

5.7 

2.0 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.2 

11.1 

5.6 

1.9 

.9 

17. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.2 

2.9 

5.4 

1.8 

.9 

.9 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.2 

1.4 

5.3 

— 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.2 

1 14.2 

5.1 


.6 

20.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


14.3 

5.0 


.8 


.1 


.0 

.0 


TOTAL 

0 

138. 

414. 

209. 

87. 

71. 

52. 

7. 

2. 

0 


. 

IN/AREA 

.001 

.109 

.327 

. 165 

.069 

.056 

.041 

.005 

.002 

.001 

.000 

.000 


MATER YEAR 1952-53 AC-FT 1944. INCHES/AREA .78 













SILVER CREEK NEAR SAN JOSE 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 


DAY 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
T 
8 
9 

10 

It 

12 

13 

14 

15 

16 
IT 
18 

19 

20 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TOTAL 
IN/AREA 

WATER YEAR 


OCT NOV 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

,0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 12.9 

.0 149.2 

.0 .9 

.0 .1 

.0 4.0 

.0 .6 

.0 .3 

.0 .3 

.0 .3 

.0 .3 

.0 .4 

.0 .4 

.0 .4 

.0 .4 

.0 .4 

.0 .4 

.0 .4 

.0 .3 

.0 

. 172. 

.000 .136 

19B3-54 


, CALIFORNIA 


WATER YEAR 


SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
1953-54 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


OEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL 

.3 .2 1. 2.1 5.2 1.9 .7 .2 

.3 .2 1. 2.0 5.1 1.9 .6 .2 

1.7 .2 1.0 2.0 5.0 1.8 .6 .2 

29.6 .2 1. 1.9 4.9 1.7 .6 .2 

.4 .2 1. 1-8 4.7 1.7 .6 .2 


.3 

.1 

1. 

1.8 

4.6 

1.6 

.6 

.2 

.3 

.1 

1. 

1.7 

4.4 

1.6 

.5 

.2 

.3 

.1 

.9 

1.7 

4.3 

1.5 

.5 

.2 

.3 

. 1 

.9 

1.6 

4. 1 

1.5 

.5 

.2 

.3 

.1 

.9 

1.6 

4.0 

1.4 

.5 

.2 

.3 

1.6 

.9 

1.5 

3.8 

1.4 

.5 

.2 

.3 

.1 

.8 

1.5 

3.7 

1.3 

.5 

.2 

.3 

.1 

66.1 

1.S 

3.6 

1.3 

.4 

.2 

.3 

.1 

50.6 

1.4 

3.4 

1.2 

.4 

.2 

.3 

.1 

1.9 

1.4 

3.3 

1.2 

.4 

.2 

.3 

.1 

1.5 

112.7 

3.2 

1.1 

.4 

.1 

.3 

116.5 

13.4 

10.8 

3.1 

1.1 

.4 

.1 

.3 

I.B 

3.5 

2.3 

3.0 

1.1 

.4 

. 1 

.3 

.2 

2.1 

52.3 

2.9 

1.0 

.4 

.1 

.3 

.3 

2.2 

14.9 

2.8 

1. 

.3 

. 1 

.2 

.3 

2.3 

10.5 

2.7 

1. 

.3 

.1 

.2 

.3 

2.3 

6.0 

2.6 

.9 

.3 

. 1 

.2 

.4 

2.3 

5.6 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.2 

65.4 

2.3 

5.4 

2.4 

.9 

.3 

.1 

.2 

15.0 

2.3 

5.4 

2.3 

.8 

.3 

4 1 

.2 

.7 

2.2 

5.4 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.2 

.6 

2.2 

5.3 

18.3 

.8 

.3 

.1 

.2 

.9 

2.1 

5.3 

4.4 

.8 

.3 

.1 

.2 

.9 

— 

13.S 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.2 

.2 

.9 

1. 


9.3 

5.3 

2.0 

.7 

.7 

.2 

.1 

.1 

39. 

209. 

170. 

295. 

121. 

37. 

13. 

5. 

.031 .165 

AC-FT 2106 

.135 

.233 .095 

INCHES/AREA 

.029 

.84 

.010 

.004 


AUG SEPT 

.1 .0 
.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

. 1 .0 

. 1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.1 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 

2 . 0 
.001 .000 



SILVER CREEK NEAR SAN JOSE. CALIFORNIA 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 

DAY OCT NOV DEC JAN 



1 

.0 

.0 

7.9 

51.9 

74.9 

22.7 

5.7 

2.3 

1.5 

.5 

.2 


2 

.0 

.0 

.4 

45.8 

72.3 

21.9 

5.5 

2.2 

1.5 

.5 

.2 


3 

.0 

.0 

• 1 

42.0 

69.5 

21.1 

5.3 

10.8 

1.4 

.5 

*2 


4 

.0 

.0 

.1 

52.1 

66.6 

20.1 

5.1 

8.8 

1.4 

.5 

.2 


5 

.0 

.0 

2.3 

106.1 

63.6 

19.2 

4.9 

2.0 

1.3 

.5 

.2 

It 

6 

.0 

•0 

63.7 

62.8 

60.7 

18.4 

4.7 

1.9 

1.3 

.4 

.2 


7 

.0 

.0 

1.4 

89.5 

57.7 

17.5 

4.5 

1.9 

1.2 

.4 

.2 

, i 

6 

.0 

.0 

62.9 

106.8 

54.9 

16.7 

4.3 

69.9 

1.2 

.4 

.1 

, l 

9 

.0 

• 0 

17.0 

71.1 

52.1 

15.9 

4.2 

28.5 

1.1 

.4 

.1 

, i 

10 

.0 

•0 

•4 

58.8 

49.4 

15.1 

4.0 

2.7 

1.1 

.4 

.1 

.0 

11 

.0 

• 0 

.5 

52.4 

46.7 

14.4 

44.4 

2.8 

1.1 

.4 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

.5 

48.5 

44.2 

13.8 

6.6 

2.9 

1.0 

.4 

.1 

.0 

13 

.0 

28.0 

.6 

45.6 

41.7 

13.1 

4.0 

2.9 

1. 

.4 

.1 

.0 

14 

.0 

7.0 

.6 

133.4 

39.4 

12.5 

3.9 

2.9 

1. 

.3 

.1 

.0 

15 

.0 

• 0 

.7 

308.0 

37.2 

12.0 

3.9 

2.8 

.9 

.3 

.1 

.0 

16 

.0 

20.5 

.7 

245.1 

35.1 

11.4 

3.8 

2.7 

• 9 

.3 

.1 

.0 

17 

.0 

15.0 

.7 

155.7 

33.2 

10.9 

3.6 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

18 

.0 

• 1 

11.2 

115.5 

31.4 

10.4 

3.5 

2.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

19 

.0 

.0 

205.9 

92.7 

29.8 

10 

3.4 

2.4 

.8 

.3 

.1 

41.4 

20 

• 0 

•0 

66.7 

195.3 

26.2 

9.6 

3.2 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.7 

21 

.0 

m 1 

10 

130.3 

26.7 

9.1 

3.1 

2.2 

.7 

.3 

.1 

.0 

22 

.0 


96.0 

102.4 

31.8 

8.8 

3.0 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

23 

.0 

• 1 

872.1 

88.0 

65.1 

8.4 

2.9 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

24 

.0 


330.1 

82.4 

27.1 

8.0 

2.8 

2.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

25 

.0 


165.1 

100.8 

26.2 

7.7 

2.7 

1.9 

.7 

.2 

.1 

.0 

26 

.0 


306.9 

82.2 

25.6 

7.4 

9.4 

1.9 

• 6 

.2 

.1 

.0 

27 

.0 


162. 1 

79.9 

25.0 

7.1 

3.3 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

28 

.0 

.1 

104.1 

79.9 

24.3 

6.8 

2.5 

1.7 

• 6 

.2 

.1 

.0 

29 

.0 


73.4 

80.0 

23.5 

6.5 

2.4 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

30 

.0 


59.5 

78.9 


6.2 

2.3 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

31 

.0 


77.9 

77.1 


6.0 


1.6 


.2 

.1 


TOTAL 

m 

71. 

2701. 

3061. 

1264. 

389. 

163. 

178. 

28. 

10. 

4. 

43. 

IN/AREA 

.000 

.056 

2.13 

2.42 

.998 

.307 

.129 

.141 

.022 

.008 

.003 

.034 

WATER YEAR 

1965-56 

AC-FT 15669 


INCHES/AREA 

6.25 






SILVER CREEK NEAR 

SAN JOSE 

CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZEO DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1956- 

57 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

, 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

7.3 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.7 

3.9 

2.9 

6.3 

.4 

.2 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

3.9 

2.8 

1.1 

.4 

.1 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.7 

.0 

1.2 

4.0 

2.7 

1.0 

.4 

.1 

.1 

.0 

5 

.0 

.0 

4.1 

1.6 

1.2 

4.1 

2.6 

1. 

.4 

.1 

.0 

• 0 

6 

.0 

.0 

2.9 

6.4 

1.2 

4.3 

2.5 

.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

4.4 

2.4 

.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.2 

4.4 

2.3 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

• 0 

.0 

1.2 

20.4 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

5.2 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

4.9 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

• 0 

12 

.0 

.0 

.0 

60.7 

1.1 

4.9 

2.0 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

88.3 

1.0 

5.0 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.0 

5.0 

4.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.2 

*• 

4.9 

1.8 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.3 

1. 

4.9 

1.8 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.4 

.9 

4.8 

28.0 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.4 

.9 

4.8 

25.1 

4.0 

.2 

.1 

• 0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.4 

.9 

4.6 

1.7 

11.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

• 0 

56.2 

.8 

4.5 

2.5 

1.9 

.2 

• 1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

1.5 

33.1 

4.4 

1.9 

6.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.7 

2.4 

4.2 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

• 0 

.8 

72.5 

4.1 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.8 

32.5 

4.0 

1.4 

.6 

• 2 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

21.7 

7.9 

3.8 

1.4 

.5 

.2 


.0 

.0 

26 

3.4 

.0 

.0 

14.5 

16.6 

3.7 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

27 

3.1 

.0 

.0 

1.1 

6.0 

3.5 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

1.1 

15.2 

3.4 

1.2 

.5 

.2 


.0 

13.1 

29 

.0 

.0 

.0 

1.2 

-- 

3.3 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.3 

30 

.0 

.0 

• 0 

1.2 


3.2 

1.1 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


• 0 

1.2 


3.1 


.4 


.1 

.0 


TOTAL 

T. 


8. 

261. 

210. 

151. 

111. 

49. 

8. 

3. 

1. 

14. 

IN/AREA 

.006 

.000 

.007 

.206 

• 166 

.119 

.088 

.039 

.007 

.002 

.001 

.011 


WATER YEAR 1966-57 


AC-FT 


1633. 


INCHES/AREA 


65 














SILVER CREEK NEAR 

SAN JOSE 

. CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

MATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZES DAILY 

FLOW 



HATER 

YEAR 1957-58 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

5.0 

53.2 

377.8 

34.4 

7.3 

2.2 

.7 

.2 

2 

.0 

.0 

.0 

34.3 

114.2 

46.0 

343.7 

32.4 

24.4 

2.1 

.7 

.2 

3 

.0 

.0 

.0 

1.5 

69.2 

41.4 

371.8 

30.6 

7.6 

2.0 

.6 

.2 

4 

.0 

.0 

*.3 

1.2 

34.3 

38.1 

296.4 

28.9 

6.4 

1.9 

.6 

.2 

5 

.0 

.0 

*1.2 

1.3 

33.8 

35.6 

270.0 

27.3 

6.2 

1.8 

.6 

.2 

6 

.0 

.0 

.2 

1.3 

19.4 

33.6 

367.1 

25.8 

5.9 

1.8 

.6 

.2 

7 

.0 

.0 

.0 

1.3 

16.4 

31.8 

238.2 

24.4 

5.7 

1.7 

.6 

• 2 

8 

.0 

.0 

.0 

1.3 

15.1 

30.2 

187.7 

23.1 

5.4 

1.7 

.5 

.2 

9 

.0 

.0 

.0 

5.6 

14.6 

28.8 

158.3 

21.9 

5.2 

1.6 

.5 

.2 

10 

57.6 

.0 

.0 

18.0 

16.3 

27.5 

139.3 

20.7 

5.0 

1.5 

.5 

.2 

11 

1.2 

.0 

.0 

1.4 

14.7 

26.3 

125.9 

19.6 

4.8 

1.5 

.5 

.2 

12 

.0 

• 0 

.0 

1.3 

41.6 

25.1 

115.8 

18.6 

4.6 

1.4 

.5 

.2 

13 

.0 

.0 

.0 

1.4 

21.2 

24.0 

107.6 

17.7 

4.4 

1.4 

.5 

.2 

IN 

.0 

5.6 

.0 

1.4 

18.8 

68.4 

100.5 

16.8 

4.2 

1.3 

.4 

.2 

15 

.0 

.0 

89.2 

1.3 

17.7 

172.6 

94.1 

15.9 

4.0 

1.3 

.4 

.1 

16 

.0 

.0 

49.* 

1.3 

16.9 

359.2 

88.2 

15.2 

3.9 

1.2 

.4 

.1 

IT 

.0 

.0 

4.1 

1.3 

16.3 

170.3 

82.8 

14.4 

3.7 

1.2 

.4 

.1 

18 

.0 

.0 

24.0 

1.3 

156.9 

113.0 

77.6 

13.7 

3.6 

1.1 

.4 

.1 

19 

.0 

.0 

•7 

1.3 

391.6 

81.1 

72.8 

13.0 

3.4 

1. 1 

.4 

.1 

20 

• 0 

.0 

.5 

1.2 

144.0 

63.0 

68.3 

12.4 

3.3 

1.1 

.4 

.1 

21 

.0 

.0 

16.4 

1.2 

91.2 

136.0 

64.1 

11.8 

3.2 

1.0 

.3 

.1 

22 

.0 

.0 

3.4 

1.2 

63.0 

164.6 

60.1 

42.4 

3.1 

1. 

.3 

.1 

23 

.0 

.0 

.8 

10.4 

47.2 

111.9 

56.3 

13.6 

2.9 

1. 

.3 

.1 

24, 

.0 

.0 

.9 

157.1 

173.3 

85.6 

52.8 

10.5 

2.8 

.9 

.3 

.1 

25 

.0 

.0 

1. 

6.0 

231.9 

71.0 

49.6 

10.1 

2.7 

.9 

.3 

.1 

26 

.0 

.0 

1.0 

3.4 

125.2 

62.5 

46.5 

9.6 

2.6 

.9 

.3 

.1 

2T 

.0 

.0 

1.0 

3.3 

66.1 

126.3 

43.7 

9.2 

2.5 

.8 

.3 

.1 

28 

.0 

.0 

1.1 

3.5 

65.2 

81.8 

41.1 

8.8 

2.4 

.8 

.3 

.1 

29 

.0 

.0 

1.1 

13.9 

— 

68.9 

38.7 

8.4 

2.3 

.8 

.3 

.1 

30 

.0 

.0 

1.1 

19.7 


89.1 

36.5 

8.0 

2.2 

.7 

.3 

.1 

31 

.0 


1.1 

5.2 


72.4 


7.7 


.7 

.2 


total 

59. 

6. 

243. 

305. 

2061. 

2539. 

4173. 

567. 

146. 

46. 

13. 

5. 

IN/AREA 

.0*7 

.005 

.192 

.241 

1.63 

2.01 

3.30 

.448 

.115 

.032 

.011 

.004 

HATER YEAR 

1967- 

58 

AC- 

-FT 20112. 

INCHES/AREA 

8.02 






SILVER CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



HATER YEAR 1958- 

59 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.1 

10.1 

3.3 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

2 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.0 

9.8 

3.2 

1.2 

.4 

.1 

.1 

.0 

3 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.0 

9.6 

3.1 

1.1 

.4 

.1 

.1 

.0 

4 

.1 

.0 

.0 

.0 

1. 

9.4 

3.0 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

5 

. 1 

• 0 

.0 

62.2 

1 . 

9. 1 

2.9 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

6 

.1 

.0 

.0 

49.9 

.9 

8.8 

2.8 

1.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

7 

.1 

.0 

.0 

.5 

.9 

8.5 

2.7 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

8 

.1 

.0 

.0 

3.1 

.9 

8.2 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

9 

.1 

.0 

• 0 

39.0 

2.2 

7.9 

2.5 

.9 

.3 

• 1 

.0 

.0 

10 

.1 

.0 

.0 

4.7 

24.2 

7.6 

2.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

11 

.1 

.a 

.0 

.5 

49.1 

7.3 

2.3 

.9 

.3 

.1 

.0 

• 0 

12 

.1 

.0 

.0 

22.1 

1.9 

7.0 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

13 

.1 

.0 

.0 

2.0 

1.2 

6.7 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

14 

.1 

.0 

.0 

.9 

1.2 

6.5 

2.1 

.a 

.3 

.1 

.0 

.0 

15 

.1 

.0 

.0 

1. 

31.9 

6.3 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

16 

.1 

.0 

.0 

1.1 

126.9 

6.0 

2.0 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

17 

.1 

.0 

.0 

1.1 

9.3 

5.8 

1.9 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

1.1 

48.5 

5.6 

1.8 

.7 

.2 

.1 

.0 

171.7 

19 

.0 

.0 

.0 

1.1 

16.7 

5.4 

1.8 

.7 

.2 

.1 

.0 

14.1 

20 

.0 

.0 

.0 

1.2 

30.5 

5.2 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.2 

21 

.0 

.0 

.0 

1.2 

79.8 

5.0 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.2 

22 

.0 

.0 

.0 

1.1 

16.9 

4.8 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

.2 

23 

.0 

.0 

.0 

1.1 

13.6 

4.6 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

.2 

24 

.0 

.0 

• 0 

1.1 

12.2 

4.5 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

.2 

25 

.0 

.0 

.0 

1.1 

11.4 

4.3 

2.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

.2 

26 

.0 

.0 

1.6 

1.1 

10.9 

4.2 

34.7 

.5 

.2 

.1 

.0 

.2 

27 

.0 

.0 

29.8 

1.1 

10.6 

4.0 

1.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

.2 

28 

.0 

.0 

. 1 

1.1 

10.3 

3.9 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.2 

29 

.0 

.0 

.0 

1.1 

— 

3.7 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.2 

30 

.0 

.0 

.0 

1.1 


3.6 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

.2 

31 

.0 


.0 

1.1 


3.5 


.4 


.1 

.0 


TOTAL 

2. 

0 

32. 

204. 

517. 

197. 

98. 

23. 

8. 

3. 

1. 

188. 

IN/AREA 

.001 

.000 

.025 

. 161 

.408 

. 155 

.077 

.019 

.006 

.002 

.001 

.149 


HATER YEAR 1968-59 AC-FT 2521. INCHES/AREA 1.01 














SYNTHESIZED STREAMFLOW 
DRAINAGE AREA P 


SILVER 

CREEK NEAR 

SAN JOSE 

, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1961- 

62 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

3.3 

.7 

• 5 

12.7 

7.6 

2.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

82.5 

.7 

.5 

12.9 

7.3 

2.4 

.8 

.3 

.1 

.0 

3 

.0 

.0 

3.9 

.7 

.5 

13.1 

7.0 

2.3 

.8 

.3 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.8 

.7 

.5 

13.0 

6.7 

2.2 

.8 

.3 

.1 

.0 

5 

.0 

• 0 

.9 

.7 

.5 

42.5 

6.5 

2.2 

.7 

.3 

.1 

.0 

6 

.0 

.0 

1.0 

.6 

.5 

117.4 

6.2 

2.1 

.7 

.3 

.1 

.0 

7 

.0 

.0 

1.1 

.6 

.5 

39.8 

6.0 

2.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

8 

.0 

.0 

1.2 

.6 

.5 

29.2 

5.8 

1.9 

.7 

.2 

.1 

.0 

9 

.0 

.0 

1.2 

.6 

154.3 

24.1 

5.6 

1.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

10 

.0 

.0 

1.2 

.5 

79.0 

21.1 

5.4 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

11 

.0 

.0 

1.2 

.5 

7.4 

19. 1 

5.2 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

12 

.0 

.0 

1.2 

.5 

4.6 

17.8 

5.0 

1.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

13 

.0 

.0 

1.2 

.5 

32.9 

16.8 

4.8 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

14 

.0 

.0 

1.2 

.5 

39.5 

15.9 

4.6 

1.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

15 

.0 

.0 

1.2 

.5 

95.3 

15.2 

4.4 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

16 

.0 

.0 

1.2 

.4 

53.4 

14.4 

4.3 

1.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

17 

.0 

.0 

1.2 

.4 

28.7 

13.8 

4.1 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

18 

.0 

.0 

1.1 

.4 

23.5 

13.2 

4.0 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

19 

.0 

1.6 

1.1 

16.0 

17.7 

12.7 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

20 

.0 

85.1 

1.1 

27.6 

15.5 

12.2 

3.7 

1.3 

.4 

.2 

.1 

.0 

21 

.0 

1.5 

1.1 

.6 

14.4 

11.7 

3.6 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

22 

.0 

.0 

1.0 

.5 

13.8 

17.9 

3.4 

1.2 

.4 

.2 

. I 

.0 

23 

.0 

.1 

1.0 

.5 

13.4 

11.0 

3.3 

1.1 

.4 

.1 

.1 

.0 

24 

.0 

.1 

1. 

.5 

13.3 

10.4 

3.2 

1.1 

.4 

’. 1 

.0 

.0 

25 

.0 

5.3 

.9 

.5 

13.3 

10 

3.1 

1.1 

.4 

.1 

.0 

.0 

26 

.0 

1.5 

.9 

.5 

13.1 

9.6 

3.0 

1.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.1 

.9 

.6 

13.0 

9.2 

2.9 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

28 

.0 

.1 

.9 

.6 

12.8 

8.9 

2.8 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

29 

.0 

12.5 

.8 

.6 

— 

8.5 

2.7 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

30 

.0 

64.4 

.8 

.6 


8.2 

2.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


.8 

.6 


7.9 


.9 


*’ 

.0 


TOTAL 

. 

172. 

119. 

60. 

663. 

590. 

138. 

48. 

16. 

6. 

2. 

0 

IN/AREA 

.000 

.136 

.094 

.047 

.524 

.466 

.109 

.038 

.013 

.005 

.002 

.001 


UVAS CREEK NEAR MORGAN HILL 


Record Site 
Latitude 37° 04.00' 

Longitude 121° 41.50* 

Approximately 4, 8 miles southwest of Morgan Hill 


Drainage Area 
30. 20 square miles 


Period of Available Record 9 

December 1930 to April 16, 1957, when the stream gaging 
station was inundated by Uvas Reservoir 
Station Index No. 154000 


WATER YEAR 1961-62 


AC-FT 3594. 


INCHES/AREA 1.43 


Period of Synthesized Record 


SILVER 

CREEK NEAR 

SAN JOSE 

* CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1962- 

63 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

1.3 

.5 

1.0 

100.3 

9. 1 

12.5 

15.6 

4.8 

1.6 

.6 

.2 

2 

.0 

1.2 

.5 

1. 

46.3 

8.8 

11.2 

15.1 

4.6 

1.6 

.5 

.2 

3 

.0 

1.2 

.4 

1. 

27.9 

8.4 

10.7 

14.5 

4.4 

1.5 

.5 

.2 

4 

.0 

1.2 

.4 

.9 

18.0 

8. 1 

10.2 

13.9 

4.3 

1.4 

.5 

.2 

5 

.0 

1.1 

.4 

.9 

12.5 

7.8 

9.8 

13.3 

4.1 

1.4 

.5 

.2 

6 

.0 

1.1 

.4 

.9 

9.6 

7.5 

86.9 

12.7 

4.0 

1.4 

.5 

.2 

7 

.0 

1.0 

.4 

.9 

7.9 

7.2 

21.6 

12.2 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

8 

.0 

1.0 

.4 

.8 

7.0 

8.7 

13.5 

17.9 

3.7 

1.3 

.4 

.2 

9 

.0 

1. 

.4 

.8 

32.9 

7.9 

13.2 

11.4 

3.5 

1.2 

.4 

. 1 

10 

.0 

.9 

.3 

.8 

26.9 

6.5 

13.2 

35.4 

3.4 

1.2 

.4 

.1 

11 

.0 

.9 

.3 

.7 

8.1 

6.3 

13.1 

18.3 

3.3 

1.1 

.4 

.1 

12 

12.2 

.9 

.3 

.7 

16.1 

6.0 

12.9 

10.3 

3.2 

1.1 

.4 

.2 

13 

389.9 

.9 

.3 

.7 

152.8 

5.8 

15.8 

10 

3. 1 

1.1 

.4 

1.8 

14 

29.0 

.6 

.3 

.7 

61.7 

5.6 

66.2 

9.6 

2.9 

1.0 

.4 

.1 

15 

1.0 

.8 

26.5 

.7 

37.7 

5.4 

20.3 

9.2 

2.8 

1. 

.3 

.1 

16 

1.2 

.8 

70.1 

.6 

30.7 

75.0 

17.3 

8.8 

2.7 

1 . 

.3 

.1 

17 

1.4 

.7 

27.3 

.6 

26.8 

9.6 

17.2 

8.5 

2.6 

.9 

.3 

.1 

16 

1.5 

.7 

.7 

.6 

17.4 

5.8 

17.0 

8.2 

2.6 

.9 

.3 

.1 

19 

1.6 

.7 

.7 

.6 

15.1 

5.8 

32.0 

7.8 

2.5 

.9 

.3 

.1 

20 

1.7 

.7 

.8 

.6 

13.7 

5.7 

25.3 

7.5 

2.4 

.8 

.3 

.1 

21 

1.7 

.6 

.9 

.5 

12.8 

5.6 

22.8 

7.3 

2.3 

.8 

.3 

. 1 

22 

1.7 

.6 

1. 

.5 

12.1 

21.5 

20.7 

7.0 

2.2 

.8 

.3 

.1 

23 

1.7 

• 6 

1.0 

.5 

11.6 

34. 1 

20.4 

6.7 

2.1 

.8 

.3 

.1 

24 

1.6 

.6 

1.1 

.5 

11.1 

6.2 

20.0 

6.5 

2.1 

.7 

.3 

.1 

25 

1.6 

.6 

1.1 

.5 

10.6 

6.2 

19.4 

6.2 

2.0 

.7 

.2 

.1 

26 

1.6 

.5 

1.1 

.5 

10.2 

6.2 

18.9 

6.0 

1.9 

.7 

.2 

. 1 

27 

1.5 

5.6 

1.1 

.4 

9.9 

55.7 

18.4 

5.8 

1.9 

.7 

.2 

.1 

26 

1.5 

.5 

1.1 

.4 

9.5 

103.5 

17.8 

5.5 

1.8 

.6 

.2 

.1 

29 

1.4 

.5 

1.1 

.4 

— 

20.4 

17.1 

5.3 

1.7 

.6 

.2 

.1 

30 

1.4 

.5 

1.1 

143.9 


15.7 

16.5 

5.1 

1.7 

.6 

.2 

.1 

31 

1.3 


1.0 

297.1 


18.1 


4.9 


.6 

.2 


TOTAL 

457. 

30. 

143. 

461. 

757. 

504. 

632. 

327. 

88. 

31. 

11. 

5. 

INSAREA .361 

.023 

.113 

.364 

.598 

.398 

.499 

.258 

.070 

.025 

.009 

.004 

WATER 

YEAR 1962- 

63 

AC- 

FT 6823. 

INCHES/AREA 

2.72 






October 1923 to September 1930 


Mean Annual Basin Precipitation 
45. 15 inches 


Precipitation Stations 

(1) Morgan Hill Bossana recording gage-index No. 584700 
(a composite record of Morgan Hill near #1, Morgan Hill 
Bossana Ranch, and Morgan Hill 6 WNW) 

Synthesized hourly data was used for the entire synthesized 
streamflow period 

Mean annual station precipitation-26. 57 inches 

(2) Hourly data was supplemented by storage gage data from 
Creekside-Index No. 214300 

Mean annual station precipitation-29. 84 inches 


Basin Precipitation Factor 

Fifty per cent of the basin area was assigned to each rain gag 
resulting in a basin precipitation factor of 1.601 


Impervious Area 
7. 3 per cent 















PEAK FLOOD FLOWS 
Maximum-Water Year-Instantaneous 

DRAINAGE AREA P 
UVAS CREEK NEAR MORGAN HILL 


Water 

Year 

Month 

Day 

Hour 

Flow 
in cfs 

1923-24 

Jan 

26 

0630 

155 

1924-25 

Feb 

12 

0315 

409 

1925-26 

F eb 

12 

2200 

3390 

1926-27 

Feb 

3 

2030 

1070 

1927-28 

Mar 

23 

2130 

3470 

1928-29 

Mar 

9 

1715 

1070 

1929-30 

Jan 

12 

0715 

8480 


UVAS CREEK 

NEAR 

MORGAN 

HILL, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 


WATER 

YEAR 1923- 

24 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 


.0 

.1 

1.4 

1.1 

17.9 

2.0 

.8 

.3 

.1 

.0 

2 

.1 


.0 

.1 

1.5 

24.3 

3.4 

1.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

S 

. 1 


.0 

.1 

1.6 

7.5 

3.7 

1.9 

.7 

.3 


*0 

4 

.1 


.0 

.1 

1.6 

1.3 

3.9 

1.8 

.7 

.3 

II 

■ 0 

5 

.1 

•* 

.0 

.1 

1.7 

1.4 

4.0 

1.8 

.7 

.3 

. 1 

.0 

6 

. 1 

. 1 

.0 

.1 

1.7 

1.4 

4.1 

1.7 

.6 

.3 

.1 

.0 

7 

1.6 

.0 

.0 

.1 

1.7 

1.5 

4.1 

1.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

8 

.1 

.4 

.0 

.1 

1.7 

1.5 

4.0 

1.6 

.6 

.2 

.1 

.0 

9 

.1 

.0 

.0 

.1 

1.8 

1.5 

4.0 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

.0 

10 

.1 

• 0 

.0 

.1 

1.8 

1.5 

3.9 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

11 

.1 

.0 

.0 

.1 

1-8 

1.4 

3.8 

1.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

12 

.1 

.0 

.0 

.1 

1.8 

1.4 

3.7 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

13 

.1 

• 0 

5.2 

.1 

1.8 

1.4 

3.6 

1.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

14 

.1 

.0 

5.5 

.1 

1.7 

1.3 

3.5 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

15 

.1 

.0 

.0 

.1 

1.7 

1.3 

3.4 

1.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

16 

.1 

.0 

.0 

.1 

1.7 

1.5 

3.3 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

.0 

17 

.1 

.0 

.0 

.1 

1.6 

1.2 

3.1 

1.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

10 

.1 

.0 

.1 

.1 

1.6 

1.2 

3.0 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

19 

.1 

.0 

.1 

.1 

1.6 

1.2 

2.9 

1.1 

.4 

.2 


.0 

20 

.1 

.0 

.1 

.1 

1.5 

1.1 

2.8 

1.1 

.4 

.2 

.1 

• 0 

21 

.1 

.0 

.1 

.1 

1.5 

1.1 

2.8 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

.0 

22 

.1 

• 0 

.1 

.1 

1.4 

1.1 

2.7 

1.0 

.4 

.2 

.1 

.0 

23 

.1 

.0 

.1 

.1 

1.4 

12.2 

2.6 

1. 

.4 

.2 

.1 

.0 

24 

. 1 

.0 

.1 

.1 

1.4 

8.2 

2.5 

1. 

.4 

.1 

.1 

.0 

25 

.1 

.0 

.1 

1.9 

1.3 

22.5 

2.4 

.9 

.4 

.1 

.1 

.0 

26 

.1 

.0 

.1 

68.3 

1.3 

11.5 

2.3 

.9 

.3 

.1 

.1 

.0 

27 

.1 

.0 

.1 

20.0 

1.2 

2.1 

2.3 

.9 

.3 

.1 

.1 

.0 

28 

.1 

• 0 

.1 

3.4 

1.2 

2.2 

2.2 

.9 

.3 

.1 

.1 

.0 

29 

.1 

.0 

.1 

1.2 

1.2 

2.4 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

30 

.1 

• 0 

.1 

1.3 


2.5 

2.1 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

31 

.1 


.1 

1.3 


11.4 


.8 


. 1 

.0 


TOTAL 

5. 

2. 

12. 

0 

45. 

133. 

110. 

40. 

15. 

6. 

2. 

0 

IN/AREA 

.006 

.002 

.015 

.123 

.056 

.164 

.136 

.049 

.018 

.007 

.003 

.001 

HATER YEAR 

1923 

-24 

AC- 

FT 932 


INCHES/AREA 

.58 






UY»S CREEK NEAR MORGAN HILL. CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND MATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



HATER 

YEAR 1924 

-25 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.1 

.8 

1.3 

1.5 

22.7 

16.6 

14.0 

14.4 

4.6 

1.6 

.6 

2 

.0 

.1 

.8 

1.4 

1.4 

21.7 

15.5 

13.5 

13.8 

4.5 

1.6 

.6 

3 

.0 

.1 

.7 

1.4 

1.4 

20.8 

15.0 

12.9 

13.3 

4.3 

1.5 

.6 

4 

.0 

.1 

1.7 

1.4 

1.4 

20.0 

42.9 

12.4 

12.7 

4.2 

1.5 

.6 

5 

9.6 

.1 

.9 

1.4 

26.3 

19.1 

23.3 

11.9 

12.2 

4.0 

1.4 

.5 

6 

4.3 

.1 

9.8 

1.5 

28.7 

25.4 

21.1 

11.4 

11.6 

3.9 

1.4 

.5 

7 

.0 

.1 

1.4 

1.4 

27.9 

18.3 

20.3 

11.0 

11.3 

3.8 

1.4 

.5 

8 

.0 

79.7 

16.5 

1.4 

10.5 

17.8 

19.7 

10.6 

10.9 

3.6 

1.3 

.5 

9 

.0 

9.7 

.9 

1.4 

7.1 

17.5 

19.2 

10.2 

10.4 

3.S 

1.3 

.5 

10 

.1 

.8 

.9 

1 .4 

5.9 

17.3 

40.6 

9.8 

10.0 

3.4 

1.2 

.5 

11 

.1 

.8 

1. 

1.4 

26.8 

17.1 

63.4 

9.4 

9.7 

3.3 

1.2 

.5 

12 

.0 

.8 

1.0 

1.4 

183.6 

16.7 

35.3 

25.3 

9.3 

3.2 

1.2 

.4 

13 

.0 

.9 

1.0 

2.4 

116.8 

16.2 

30.7 

9.8 

9.0 

3.1 

1.1 

.4 

14 

.0 

1. 

1.0 

3.0 

55.7 

15.7 

28.2 

9.1 

8.6 

3.0 

1.1 

.4 

15 

1.4 

1.0 

1.0 

1.3 

34.4 

15.1 

26.6 

9.0 

8.3 

2.9 

1.1 

.4 

16 

19.5 

1.0 

1.0 

1.3 

24.0 

14.6 

25.4 

8.8 

8.0 

2.8 

1.0 

.4 

17 

.3 

1.0 

1.1 

1.3 

19.1 

14.0 

24.4 

8.6 

7.7 

2.7 

1. 

.4 

18 


1.0 

1.1 

1.3 

16.6 

13.4 

23.5 

13.6 

7.4 

2.6 

1. 

.4 

19 

. 1 

1.0 

1.1 

1.3 

15.2 

12.9 

22.8 

45. 1 

7. 1 

2.5 

.9 

.4 

20 


1.0 

1.1 

1.3 

16.3 

12.4 

23.5 

40.7 

6.9 

2.4 

.9 

.3 

21 


1.0 

1.1 

1.2 

33.6 

11.9 

21.2 

32.1 

6.6 

2.4 

.9 

.3 

22 


1. 

4.0 

1.2 

65.7 

11.5 

20.5 

23.6 

6.4 

2.3 

.8 

.3 

23 


1. 

1.1 

1.2 

90.9 

11.0 

19.7 

21.1 

6.2 

2.2 

.8 

.3 

24 


.9 

1.1 

1.1 

49. 1 

10.6 

18.9 

19.8 

6.0 

2.1 

.8 

.3 

25 


.9 

1.1 

25.7 

36.3 

10.2 

18.1 

18.9 

5.7 

2.1 

.8 

.3 

26 


.9 

1.1 

1.8 

29.7 

9.8 

17.3 

18.2 

5.5 

2.0 

.7 

.3 

27 


.9 

1.1 

1.4 

26.2 

15.5 

16.6 

17.6 

5.3 

1.9 

.7 

.3 

28 


.8 

1.0 

1.4 

24.1 

10 

15.9 

17.0 

5.2 

1.9 

.7 

.3 

29 

12.8 

.8 

13.9 

1.5 

— 

18.4 

15.2 

16.3 

5.0 

1.8 

.7 

.3 

30 

.2 

.8 

13.4 

1.5 


23.9 

14.6 

15.6 

4.8 

1.8 

.7 

.3 

31 

. 1 


1.2 

1.5 


32.0 


15.0 


1.7 

.6 


TOTAL 

50. 

110. 

85. 

70. 

976. 

514. 

716. 

512. 

260. 

90. 

33. 

12 . 

IN/AREA 

.061 

.135 

.104 

.086 

1.20 

.632 

.881 

.631 

.320 

.111 

.040 

•015 


MATER YEAR 1924-25 AC-FT 6T86. INCHES/AREA 4.22 


















UVAS CREEK 

NEAR 

MORGAN 

HILL, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1925-26 

DISCHARGE 

IN CUUIC 

FEET PER SECONO 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.2 

.1 

13.3 

.8 

103.9 

59.5 

11.5 

27.8 

6.6 

2.2 

.8 

.3 

2 

.2 

.1 

3.8 

.8 

695.3 

55.9 

11.0 

26.4 

6.4 

2.1 

.7 

• 3 

3 

.2 

.1 

.2 

.6 

468.9 

52.6 

10.5 

25.0 

6.1 

2.0 

.7 

.3 

4 

.2 

.1 

.2 

.6 

455.0 

49.5 

56.9 

23.7 

5.9 

1.9 

.7 

.3 

5 

.2 

.1 

.2 

.8 

265.3 

46.6 

789.5 

22.5 

5.6 

1.9 

.7 

.3 

6 

.2 

.1 

.2 

.8 

143.6 

43.9 

349.4 

25.2 

5.4 

1.8 

.7 

.2 

7 

.2 

.1 

.2 

.8 

87.8 

41.4 

768. 1 

21.4 

5.2 

1.8 

.6 

.2 

8 

.2 

. l 

.3 

.0 

59.5 

39.0 

554.1 

19.5 

5.0 

1.7 

.6 

.2 

9 

.2 

.1 

.3 

.7 

45.1 

36.8 

316.6 

18.6 

4.8 

1.6 

.6 

.2 

10 

.2 

.1 

.3 

.7 

39.6 

34.8 

199.8 

17.7 

4.6 

1.6 

.6 

.2 

11 

2.2 

2.7 

.3 

.7 

271.3 

32.9 

140.4 

16.8 

4.5 

1.5 

.6 

.2 

12 

.7 

.1 

.3 

.7 

1003.0 

31.1 

109.0 

16.0 

4.3 

1.5 

.5 

.2 

13 

.2 

.1 

.3 

.7 

1114.4 

29.4 

91.5 

15.3 

4.1 

1.4 

.5 

.2 

14 

.2 

.1 

.3 

.6 

569.2 

27.9 

80.9 

14.6 

4.0 

1.4 

.5 

.2 

15 

.2 

.1 

.3 

.6 

329.6 

26.4 

73.7 

13.9 

3.8 

1.3 

.5 

.2 

16 

.2 

.1 

.2 

3.9 

221.5 

25.0 

68.2 

13.3 

3.7 

1.3 

.5 

.2 

17 

. 1 

.1 

33.3 

8.0 

156.8 

23.7 

63.6 

12.7 

3.6 

1.3 

.5 

.2 

18 

. 1 

.1 

15.2 

.7 

123.4 

22.5 

59.6 

12.1 

3.4 

1.2 

.4 

.2 

19 

.1 

.1 

1.9 

.7 

311.1 

21.4 

56. 1 

11.6 

3.3 

1.2 

.4 

.2 

20 

.1 

.1 

.6 

.7 

171.4 

20.3 

52.8 

11.1 

3.2 

1. 1 

.4 

.2 

21 

.1 

.1 

.7 

.7 

128.7 

19.3 

49.6 

10.6 

3.1 

1.1 

.4 

.2 

22 

.1 

.1 

.7 

.7 

106.0 

18.4 

46.7 

10.1 

3.0 

1. 1 

.4 

.2 

23 

.1 

.1 

.6 

.7 

92.4 

17.5 

43.9 

9.7 

2.9 

1.0 

.4 

.1 

24 

.1 

.1 

.8 

.7 

83.6 

16.7 

41.4 

9.3 

2.8 

1. 

.4 

.1 

25 

. 1 

.1 

• 8 

.7 

77.2 

15.9 

39.0 

8.9 

2.7 

1. 

.4 

.1 

26 

.1 

.1 

.9 

.7 

71.9 

15. 1 

36.8 

8.5 

2.6 

.9 

.3 

.1 

27 

. 1 

.1 

.9 

.7 

67.4 

14.4 

34.8 

8.2 

2.5 

.9 

.3 

.1 

28 

.1 

.1 

.9 

36.9 

63.3 

13.8 

32.9 

7.8 

2.4 

.9 

.3 

.1 

29 

.1 

1.9 

.9 

294.9 

— 

13.2 

31.1 

7.5 

2.3 

.8 

.3 

.1 

30 

.1 

7.5 

.9 

130.5 


12.6 

29.4 

7.2 

2.2 

.8 

.3 

.1 

31 

.1 


.9 

230.8 


12.0 


6.9 


.8 

.3 


TOTAL 

7. 

14. 

80. 

724. 

7326. 

889. 

4249. 

460. 

120. 

42. 

15. 

6. 

IN/AREA 

.009 

.018 

.099 

.891 

9.02 

1.09 

5.23 

.566 

.148 

.052 

.019 

.007 

WATER YEAR 

1925 

-26 

AC- 

FT 27588. 

INCHES/AREA 

17.15 






i 


UVAS CREEK NEAR MORGAN HILL, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1926*27 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .1 .2 23.8 9.3 17.6 105.1 243.1 17.4 4.6 1.6 .6 .2 

2 .1 .2 38.7 9.0 149.4 96.0 242.1 16.6 4.4 1.5 .5 .2 

3 .1 .2 22.0 8.7 340.1 94.3 184.1 15.8 4.2 1.5 .5 .2 

4 .1 .2 17.7 8.5 362.7 85.4 119.9 15.0 4.1 1.4 .5 .2 

5 .1 .2 15.8 16.5 182.3 80.2 90.4 14.3 3.9 1.4 .5 .2 

6 .1 .2 14.8 23.9 110.1 75.5 74.6 14.8 6.9 1.3 .5 .2 

7 .1 .2 14.1 10.1 73.6 71.0 65.5 19.4 4.2 1.3 .5 .2 

8 .1 .2 13.7 10 54.9 67.4 59.6 12.7 3.6 1.2 .5 .2 

9 4.6 .2 13.3 11.1 44.9 84.5 57.6 12.2 3.4 1.2 .4 .2 

10 41.4 .2 12.9 29.0 39.3 78.3 54.1 11.6 3.3 1.2 .4 .2 

11 .9 .2 12.5 18.4 35.9 70.9 51.9 11.1 3.2 1.1 .4 .2 

12 .2 .2 12.1 15.7 33.4 66.9 49.7 10.6 3.1 1.1 .4 .2 

13 .3 .2 11.7 14.9 31.9 63.3 47.3 10.1 3.0 1.1 .4 .1 

14 .3 .2 11.3 14.4 307.1 61.C 44.9 9.7 2.9 1.0 .4 .1 

15 .3 .2 11.0 14.2 601.9 58.5 42.5 9.3 2.8 1. .4 .1 

16 .3 .2 10.6 14.1 424.3 56.1 40.1 8.9 2.7 1. .4 .1 

17 .3 .2 10.2 13.9 264.8 53.6 37.8 8.5 2.6 .9 .3 .1 

18 .4 3.2 15.5 13.6 597.6 51.2 35.6 8.1 2.5 .9 .3 .1 

19 .4 6.8 9.7 13.4 325.1 48.7 33.6 7.8 2.4 .9 .3 .1 

20 .3 .2 9.5 155.1 218.7 46.2 31.7 7.5 2.3 .8 .3 .1 

21 .3 .2 20.1 83.4 169.2 43.7 29.9 7.1 2.2 .8 .3 .1 

22 .3 33.2 11.7 51.3 137.2 41.3 28.3 6.8 2.1 .8 .3 .1 

23 .3 40.2 10.3 35.5 348.6 38.9 26.7 6.6 2.1 .8 .3 .1 

24 .3 219.1 10.4 27.4 318.0 36.7 25.3 6.3 2.0 .7 .3 .1 

25 .3 67.9 10.5 23.2 215.7 34.5 23.9 6.0 1.9 .7 .3 .1 

26 .3 355.3 10.5 21.2 164.3 32.5 22.7 5.8 1.9 .7 .3 .1 

27 .3 210.7 10.4 19.9 135.2 30.7 21.5 5.6 1.8 .7 .3 .1 

28 .3 106.3 10.2 19.1 117.3 28.9 20.4 5.3 1.7 .6 .2 .1 

29 .3 59.0 10.0 19.3 - 27.3 19.3 5.1 1.7 .6 .2 .1 

30 .3 35.5 9.8 18.4 25.8 18.4 4.9 1.6 .6 .2 .1 

31 .3 9.6 18.0 24.4 4.7 .6 .2 

TOTAL 54. 1141. 424. 761. 5821. 1779. 1842. 306. 91. 31. 11. 4. 

IN/AREA .066 1.40 .522 .936 7.17 2.19 2.27 .376 .112 .038 .014 .005 


WATER YEAR 1926-27 


AC-FT 24285. 


INCHES/AREA 15.10 


UVAS CREEK 

NEAR MORGAN HILL, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1927 

-28 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

Feet per second 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.1 

.1 

2.9 

15.7 

8.9 

11.6 

51.9 

18.4 

5.1 

1.8 

.7 

.3 

2 

.1 

.1 

2.9 

12.7 

28.4 

11.2 

84.8 

17.5 

4.9 

1.7 

.6 

.2 

3 

.1 

.1 

2.8 

11.2 

277.1 

10.8 

166.8 

16.7 

4.8 

1.7 

.6 

.2 

4 

.1 

.2 

2.8 

10.3 

299.7 

10.4 

107.0 

16.0 

4.6 

1.6 

.6 

.2 

5 

.1 

.2 

2.7 

9.8 

150.1 

10.0 

85.0 

15.3 

4.4 

1.6 

.6 

.2 

6 

.1 

.2 

2.6 

9.5 

88.6 

12.7 

73.3 

14.6 

4.3 

1.5 

.6 

.2 

7 

.1 

.2 

2.6 

9.2 

57.8 

9.5 

66.3 

15.3 

4.1 

1.5 

.5 

.2 

8 

.1 

.2 

2.5 

8.9 

42.1 

9.2 

61.5 

14.3 

4.0 

1.4 

.5 

.2 

9 

.1 

42.3 

22.0 

8.7 

33.9 

9. 1 

57.8 

12.9 

3.8 

1.4 

*5 

.2 

10 

.1 

6.9 

4.0 

8.5 

29.5 

8.9 

54.6 

12.3 

3.7 

1.3 

.5 

.2 

11 

.1 

.5 

2.7 

8.3 

26.9 

8.7 

51.7 

11.8 

3.6 

1.3 

.5 

.2 

12 

.1 

10.7 

2.7 

8.1 

25.1 

8.5 

48.9 

11.3 

3.4 

1.2 

.5 

.2 

13 

.1 

41.5 

19.0 

7.8 

23.8 

8.2 

46.3 

10.8 

3.3 

1.2 

.5 

.2 

14 

.1 

2.5 

4.6 

8.5 

22.7 

7.9 

43.7 

10.4 

3.2 

1.2 

.4 

.2 

15 

.1 

2.1 

3.3 

7.5 

21.7 

7.7 

41.4 

10 

3.1 

1.1 

.4 

.2 

16 

.1 

2.0 

3.4 

7.3 

20.8 

7.4 

39.2 

9.6 

3.0 

1.1 

.4 

.2 

17 

.1 

2.0 

3.5 

7.2 

19.9 

7.1 

37.1 

9.2 

2.9 

1.1 

.4 

.2 

18 

. 1 

2.0 

3.6 

7.0 

19.1 

6.9 

35.1 

8.8 

2.8 

1.0 

.4 

.1 

19 

.0 

2.0 

3.6 

6.8 

18.3 

6.6 

33.3 

8.5 

2.7 

1. 

.4 

.1 

20 

.0 

12.5 

3.5 

6.6 

17.5 

6.4 

31.6 

8.1 

2.6 

1 . 

.4 

.1 

21 

.0 

14.8 

3.5 

6.4 

16.8 

6.1 

30.0 

7.8 

2.5 

.9 

.4 

.1 

22 

.0 

2.6 

3.5 

24.7 

16.1 

24.0 

28.5 

7.5 

2.4 

.9 

.3 

. 1 

23 

.0 

2.7 

3.4 

11.7 

15.5 

624.3 

27.1 

7.2 

2.3 

.9 

.3 

. 1 

24 

.0 

2.8 

3.4 

7.6 

14.8 

796.4 

25.8 

6.9 

2.3 

.8 

.3 

.1 

25 

.0 

2.9 

35.5 

7.6 

14.2 

355.0 

24.5 

6.7 

2.2 

.8 

.3 

.1 

26 

4.6 

3.0 

8.3 

7.5 

13.7 

360.7 

23.3 

6.4 

2. 1 

.8 

.3 

. 1 

27 

.6 

3.0 

5.6 

7.4 

13.1 

281.7 

22.2 

6.2 

2.1 

.8 

.3 

.1 

28 

.0 

3.0 

91.6 

16.9 

12.6 

158.4 

21.2 

6.0 

2.0 

.7 

.3 

. 1 

29 

.1 

3.0 

61.1 

14.6 

12.1 

99.8 

20.2 

5.7 

1.9 

.7 

.3 

.1 

30 

6.8 

3.0 

33.7 

9.1 


70.1 

19.2 

5.5 

1.9 

.7 

.3 

. 1 

31 

13.9 


21.7 

8.9 


54.7 


5.3 


.7 

.3 


TOTAL 

28. 

169. 

369. 

302. 

1361. 

3010. 

1459. 

323. 

96. 

36. 

13. 

5. 

IN/AREA 

.034 

.208 

.454 

.372 

1.68 

3.71 

1.80 

.398 

.118 

.044 

.016 

.006 

WATER YEAR 

1927- 

28 

AC- 

-FT 14197. 

INCHES/AREA 

8.83 






UVAS CREEK 

NEAR MORGAN HILL, CALIFORNIA 


SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

OISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1928- 

29 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

.0 i 

2.6 

8.2 

44.0 

10.3 

10.8 

7.2 

5.0 

1.0 

.4 

.2 

2 

.1 

.2 

27.0 

8.2 

33.7 

10 

10.4 

6.9 

2.4 

1.0 

.4 

. 1 

3 

.1 

6.9 

38.2 

8.9 

183.3 

9.6 

10.1 

6.7 

2.3 

1. 

.4 

.1 

4 

.1 

.1 

7.3 

7.9 

173.6 

9.2 

45.7 

6.4 

2.2 

.9 

.4 

. 1 

5 

.1 

.0 

5.9 

7.8 

93.3 

8.9 

13.8 

6.2 

2.2 

.9 

.3 

.1 

6 

. 1 

.0 

5.2 

7.8 

58.1 

8.5 

13.2 

6.0 

2.1 

.9 

.3 


7 

.1 

.0 

4.9 

7.7 

40.4 

8.2 

13.6 

5.8 

2.0 

.9 

.3 

.1 

8 

.1 

.0 

4.7 

7.5 

31.3 

7.9 

13.7 

5.6 

2.0 

.8 

.3 

.1 

9 

.1 

.0 

4.6 

7.4 

26.5 

277.5 

15.1 

5.4 

13.4 

.8 

.3 

.1 

10 

.1 

.0 

28.7 

7.2 

23.8 

193.6 

14.0 

5.2 

2.0 

.8 

.3 

.1 

11 

.1 

.0 

10.7 

7.0 

22.1 

95.6 

13.9 

5.0 

1.9 

.8 

.3 

.1 

12 

.1 

25.5 

17.5 

6.9 

20.9 

57.2 

13.7 

4.8 

1.8 

.7 

.3 

.1 

13 

.1 

74.2 

47.3 

6.7 

19.9 

38.4 

13.4 

4.7 

1.8 

.7 

.3 

.1 

14 

.1 

53.0 

19.3 

6.5 

19.1 

28.9 

13.0 

4.5 

1.7 

.7 

.3 

.1 

15 

.1 

17.7 

14.4 

12.8 

18.2 

24.0 

12.5 

4.4 

1.7 

.7 

.3 

.1 

16 

.1 

7.3 

12.1 

26.4 

17.5 

21.3 

12.1 

4.2 

6.2 

.6 

.2 

.1 

17 

.1 

4.9 

10.9 

8.9 

16.8 

19.7 

11.6 

4.1 

1.7 

.6 

.2 

.1 

18 

.1 

3.8 

10.3 

22.6 

16. 1 

18.7 

11.2 

3.9 

1.6 

.6 

.2 

.1 

19 

.1 

3.3 

9.9 

17.1 

15.4 

17.9 

12.9 

3.8 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

20 

. 1 

3.1 

9.6 

12.4 

14.8 

17.2 

14.0 

3.7 

1.5 

.6 

.2 

. 1 

21 

.1 

3.0 

9.4 

11.4 

14.2 

16.5 

10.3 

3.5 

1.4 

.6 

.2 

.1 

22 

.1 

2.9 

9.1 

10.8 

13.7 

15.9 

10 

3.4 

1.4 

.5 

.2 

.1 

23 

. 1 

2.9 

8.9 

10.5 

13. 1 

15.4 

9.7 

3.3 

1.3 

.5 

.2 

.1 

24 

.0 

2.9 

9.4 

10.2 

12.6 

14.8 

9.3 

3.2 

1.3 

.5 

.2 

.1 

25 

.0 

2.8 

10.1 

10.0 

12. 1 

14.3 

9.0 

3.1 

1.2 

.5 

.2 

.1 

26 

.0 

2.8 

8.7 

9.9 

11.6 

13.7 

8.6 

3.0 

1.2 

.5 

.2 

.1 

27 

.0 

2.8 

8.6 

9.7 

11.2 

13.2 

8.3 

2.9 

1.2 

.5 

.2 

. 1 

28 

.0 

2.7 

8.5 

9.6 

10.8 

12.7 

8.0 

2.8 

1.1 

.4 

.2 

.1 

29 

.0 

2.7 

8.5 

9,3 

— 

12.2 

7.7 

2.7 

1.1 

.4 

.2 

. 1 

30 

.0 

2.6 

8.4 

9. 1 


11.7 

7.4 

2.6 

1.1 

.4 

.2 

.1 

31 

.0 


8.3 

10.6 


11.3 


2.S 


.4 

.2 


TOTAL 

2. 

228. 

389. 

317. 

988. 

1034. 

377. 

137. 

69. 

21. 

8. 

3. 

IN/AREA 

• 002 

.281 

.479 

.390 

1.22 

1 .27 

.464 

.169 

.085 

.026 

.010 

.004 


WATER YEAR 1928*29 


AC-FT 7077. 


INCHES/AREA 4.40 













UVAS CREEK 

NEAR 

MORGAN 

HILL, CALIFORNIA 


SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1929 

-30 

01SCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

. 1 

.0 

.0 

3.3 

27.2 

56.7 

35.3 

14.7 

4.3 

1.5 

.5 

.2 

2 

.1 

.0 

.0 

3.2 

25.9 

52.7 

33.3 

14.0 

4.2 

1.5 

.5 

.2 

3 

. 1 

.0 

.0 

3.1 

24.8 

83.5 

31.4 

26.1 

4.0 

1.4 

.5 

.2 

tt 

.1 

.0 

.0 

59.2 

23.6 

932.9 

29.7 

14.5 

3.9 

1.4 

.5 

.2 

5 

.1 

.0 

.0 

73.7 

22.5 

1186.0 

28.0 

13.0 

3.7 

1.3 

.5 

.2 

6 

,1 

.0 

.0 

76.6 

21.5 

542.8 

26.5 

12.6 

3.6 

1.3 

.5 

.2 

7 

. 1 

.0 

.0 

217.1 

20.5 

324.2 

25.1 

12.1 

3.5 

1.2 

.5 

.2 

8 

.0 

.0 

.0 

89.0 

19.6 

213.6 

23.7 

11.6 

3.3 

1.2 

.4 

.2 

9 

.0 

.0 

.0 

78.3 

16.8 

155.8 

22.5 

11. 1 

3.2 

1.2 

.4 

.2 

10 

.0 

.0 

17.9 

40.5 

17.9 

124.2 

21.3 

10.6 

3. 1 

1.1 

.4 

.2 

11 

.0 

.0 

46.0 

4 58.6 

17.2 

105.8 

20.2 

10.1 

3.0 

1. 1 

.4 

.2 

12 

.0 

.0 

52.5 

3S53.1 

16.4 

94.0 

19.2 

9.7 

2.9 

1.0 

.4 

.1 

13 

.0 

.0 

29.8 

545.7 

15.7 

85.8 

56.9 

9.3 

2.8 

1.0 

.4 

.1 

n» 

.0 

.0 

7.5 

328.8 

15.1 

127.7 

44.7 

8.9 

2.7 

1. 

.4 

.1 

15 

.0 

.0 

4.7 

178.7 

14.4 

111.5 

31.5 

8.5 

2.6 

.9 

.4 

.1 

16 

.0 

.0 

26.3 

274.3 

13.8 

98.4 

29.4 

8.2 

2.5 

.9 

.3 

.1 

17 

.0 

.0 

5.1 

164.0 

13.3 

90.9 

28.1 

7.8 

2.4 

.9 

.3 

.1 

18 

.0 

.0 

4.1 

104.3 

12.7 

85.0 

27.0 

7.5 

2.3 

.9 

.3 

. 1 

19 

.0 

.0 

3.8 

74.4 

27.3 

79.8 

26.1 

7.2 

2.3 

.8 

.3 

.1 

20 

.0 

.0 

3.7 

58.9 

16.7 

75.0 

25.1 

6.9 

2.2 

.8 

.3 

.1 

21 

.0 

.0 

3.7 

50.4 

21.0 

70.5 

24.0 

6.7 

2.1 

.8 

.3 

.1 

22 

.0 

.0 

3.7 

45.4 

456.9 

66.2 

22.9 

6.4 

2.0 

.8 

.3 

.1 

23 

.0 

.0 

3.7 

42.1 

238.2 

62.1 

21.8 

6.1 

2.0 

.7 

.3 

.1 

24 

.0 

.0 

3.7 

39.6 

151.7 

58.2 

20.7 

5.9 

1.9 

.7 

.3 

.1 

25 

.0 

.0 

3.7 

37.6 

146.6 

54.6 

19.7 

5.7 

1.8 

.7 

.3 

.1 

26 

.0 

.0 

3.7 

35.8 

99.9 

51.2 

18.7 

5.5 

1.8 

.7 

.3 

.1 

27 

.0 

.0 

3.6 

34.2 

75.1 

48.0 

18.0 

5.2 

1.7 

.6 

.2 

.1 

28 

.0 

.0 

3.6 

32.6 

63.2 

45. 1 

17.0 

5.0 

1.7 

.6 

.2 

. 1 

29 

.0 

.0 

3.5 

31.2 

— 

42.4 

16.2 

4.9 

1.6 

.6 

.2 

.1 

30 

.0 

.0 

3.4 

29.8 


39.9 

15.4 

4.7 

1.6 

.6 

.2 

.1 

31 

.0 


3.4 

28.5 


37.5 


4.5 


.6 

.2 


TOTAL 

1. 


241. 

6792. 

1638. 

5202. 

779. 

285. 

81. 

30. 

11. 

4. 

IN/AREA 

.002 

.001 

.297 

8.36 

2.02 

6.40 

.959 

.351 

.099 

.037 

.014 

.005 


WRTFR YEAR 1929-30 AC-FT 29828. INCHES/AREA 18.59 



SYNTHESIZED STEEAMFLOW 
DRAINAGE AREA Q 

WILDCAT CREEK AT SARATOGA-LOS GATOS ROAD 

Record Site 
Latitude 37° 15. 10’ 

Longitude 122° 01.25’ 

At the intersection of Wildcat Creek and Saratoga- 
Los Gatos Road 



Precipitation Station 


San Jose recording gage-index No. 782100 
Mean annual station precipitation-13, 15 inches 


Basin Precipitation Factor 


3. 357 


Impervious Area 
7, 9 per cent 





WILDCAT CREEK AT SARATOGA—LOS GATOS ROAD* CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND MATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW MATER YEAR 1923-24 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


PEAK FLOOD FLOWS 
Maximum-Water Year-Instantaneous 


DRAINAGE AREA Q 



WILDCAT CREEK AT 

SARATOGA- 

•LOS GATOS ROAD 


Water 




Flow 

Year 

Month 

Day 

Hour 

in cfs 

1923-24 

Jan 

27 

0900 

8 

1924-25 

Mar 

31 

0300 

31 

1925-26 

Feb 

11 

1730 

86 

1926-27 

F eb 

16 

0200 

101 

1927-28 

Apr 

2 

1300 

51 

1928-29 

Nov 

14 

1100 

33 

1929*30 

Mar 

4 

1145 

92 

1930-31 

Jan 

5 

0700 

43 

1931-32 

Feb 

8 

1900 

109 

1932-33 

Jan 

27 

1100 

56 

1933-34 

Feb 

23 

1500 

58 

1934-35 

Apr 

3 

0745 

176 

1935-36 

Feb 

1 

0600 

93 

1936-37 

Mar 

21 

1100 

361 

1937-38 

Feb 

11 

1030 

165 

1938-39 

Mar 

9 

0730 

72 

1939-40 

Mar 

30 

0900 

146 

1940-41 

Apr 

4 

1200 

199 

1941-42 

Jan 

23 

1600 

418 

1942-43 

Jan 

22 

1930 

244 

1943-44 

Feb 

19 

0630 

95 

1944-45 

Feb 

1 

0600 

179 

1945-46 

Dec 

5 

0800 

28 

1946-47 

F eb 

9 

1900 

21 

1947-48 

Apr 

29 

1515 

88 

1948-49 

Mar 

19 

1000 

93 

1949-50 

Jan 

28 

0300 

14 

1950-51 

Dec 

7 

2300 

147 

1951-52 

Jan 

12 

0200 

252 

1952-53 

Dec 

30 

1300 

96 

1953-54 

Mar 

16 

0700 

85 

1954-55 

Jan 

18 

0600 

199 

1955-56 

Dec 

22 

2230 

383 

1956-57 

Feb 

23 

0200 

22 

1957-58 

Apr 

1 

0400 

159 

1958-59 

F eb 

16 

0600 

73 

1959-60 

Feb 

5 

0400 

25 

1960-61 

Jan 

29 

1600 

10 

1961-62 

F eb 

9 

0515 

137 

1962-63 

Jan 

31 

1200 

252 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

1.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.4 

.4 

.1 

• O 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

U 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.8 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.3 

.0 

.1 

.0 

.4 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.5 

.0 

.0 

.2 

.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.2 

. 1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.3 

.0 

.2 

.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.1 

.0 

.2 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

• 2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

• 0 

.0 

.1 

. 1 

.2 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

. 1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

• 0 

.0 

.0 

.1 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

1. 

.1 

1.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

2.1 

.1 

1.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

1.9 

.1 

1.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

.5 

.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

.5 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

.2 


.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

TOTAL 

.0 

0 

.3 

0 

.2 

6. 

5. 

.3 

12. 

8. 

.1 

3. 

1. 

.0 

.0 


IN/AREA 

.012 

.017 

.029 

.204 

.170 

.375 

.259 

.088 

.032 

.013 

.005 

o 

o 

WATER YEAR 

1923-24 

AC-FT 

75. 


INCHES/AREA 

1.21 






WILDCAT CREEK AT SARATOGA-LOS GATOS ROAD» CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED DAILY FLOW 


WATER YEAR 1924-25 


DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


1 1 
12 

13 

14 

15 

16 
17 
IB 

19 

20 


26 

27 

28 

29 

30 

31 

TOTAL 

IN/AREA 


.2 

.5 


4. 

.136 


.2 
.7 
. 1 
. 1 


.2 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

1.1 


.2 

.2 


.2 

.2 

.2 

.2 

.2 


5.2 

2.1 

2.2 

1.1 


6.4 

4.5 
3.0 
1.9 
1.3 


1.6 

1.3 

2.7 

2.5 

5.4 

6.2 

3.7 

2.6 

2.0 

1.7 

1.5 


66 . 

2.11 


1.2 

1.1 

1.1 

1.0 

1.1 

1. 

1.1 

1.0 


.7 

.7 


.7 

.7 


.5 

.5 

1.3 

2.1 

1.7 

14.9 

44. 

1.42 


6.5 
4.0 
2.9 
6 . 1 


3. 1 
2.5 
2.2 
2.0 

2.5 

2.3 
2.0 
1.9 

1.6 

1.7 

1.6 

1.5 

1.5 
1.7 
3. 1 

2 . 1 
1.0 

1.6 
1.5 
1.5 

1.4 
1.3 
1.2 
1.2 
1.1 


70. 

2.24 


1.1 

1.0 


1.3 

1.2 

1.2 

1.1 


1.0 

1. 

2.7 

5.5 


3.9 

2.9 

2.4 
2 . 1 
2.0 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 
1.4 
1.4 

55. 

1.76 


.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.2 


. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 


. 1 
. 1 
. 1 

.1 
. 1 
. 1 
.1 
.1 


.0 

.0 


21 . 

.668 


6 . 

. 192 


2 . 

.064 


WATER YEAR 1924-25 


AC-FT 


572. 


INCHES/AREA 


9.26 











WILDCAT CREEK AT SARATOGA- 

LOS GATOS ROAD, 

CALIFORNIA SANTA 

CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 



WILDCAT 

CREEK AT 

SARATOGA- 

LOS GATOS 

ROAD, 

CALIFORNIA SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 


WATER YEAR 1925- 

26 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

ret 1 rcK 

stiunu 



SYNTHESIZED 

DAILY FLOW 



WATER 

YEAR 1927- 

28 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY QCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 



DAY 


OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 


SEPT 

1 

.0 

.0 

1.2 

• 1 

13.8 

2.2 

.4 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

.0 



1 


.0 

.0 

.1 

.9 

.4 

.5 

2. 1 

.6 

.2 

. 1 

.0 


.0 

2 

.0 

.0 

.4 

.1 

23.2 

2.1 

.4 

1.0 

.2 

. 1 

.0 

.0 



2 


.0 

.0 

. 1 

.6 

1.9 

.5 

13.3 

.6 

.2 

. 1 

»0 


.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.1 

27.0 

2.0 

.4 

1. 

.2 

. 1 

.0 

.0 



3 


.0 

.0 

.1 

.5 

11.6 

.5 

9. 1 

.6 

.2 

. 1 

.0 


.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.1 

27.4 

1.8 

2.6 

.9 

.2 

. 1 

.0 

. 0 



4 


.0 

.0 

. 1 

.4 

19.9 

.4 

5.6 

.5 

.2 

. 1 

.0 


.0 

5 

1. 

.0 

.0 

. 1 

15.7 

1.7 

6.2 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 



5 


.0 

.0 

. 1 

.3 

8.7 

.6 

3.8 

.5 

.2 

.1 

.0 


.0 

6 

.1 

.0 

.0 

.1 

8.7 

1 .6 

4.8 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 



6 


.0 

.0 

. 1 

.3 

5.0 

.4 

2.9 

.5 

.2 

. 1 

.0 


.0 

7 

.0 

.0 

.0 

. 1 

5.2 

1.5 

10.6 

.9 

.2 

. 1 

.0 

. 0 



7 


.0 

.0 

.1 

.3 

3.1 

.4 

2.4 

.5 

. 1 

. 1 

.0 


.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.1 

3.4 

1.5 

23.4 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.0 



8 


.0 

.0 

. 1 

.3 

2.1 

.4 

2.1 

.6 

. 1 

. 1 

.0 


.0 

9 

.0 

.0 

.0 

. 1 

2.5 

1.4 

12.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 



9 


.0 

.4 

.9 

.3 

1.6 

.4 

1.9 

.4 

. 1 

.0 

.0 


.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.1 

2.4 

1.3 

7.7 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 



10 


.0 

.0 

.4 

.3 

1.4 

.4 

1.8 

.4 

. 1 

.0 

.0 


.0 

11 

.0 

.3 

.0 

.1 

19.9 

1.2 

5.4 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 



11 


.0 

.0 

.1 

.3 

1.2 

.4 

1.7 

.4 

.1 

.0 

.0 


.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.1 

30.6 

1.2 

4.2 

.6 

.2 

.1 

.0 

• 0 



12 


.0 

.6 

.1 

.3 

1.1 

.4 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 


.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.1 

40.8 

1.1 

3.5 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 



13 


.0 

.2 

. 1 

.3 

1.0 

.4 

1.5 

.4 

. 1 

.0 

.0 


.0 

14 

.0 

.0 

.0 

. 1 

19.7 

1.0 

3.1 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 



14 


.0 

.0 

. 1 

.3 

1. 

.4 

1.4 

.4 

. 1 

.0 

.0 


.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.1 

12.1 

1. 

2.8 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 



15 


.0 

.0 

. 1 

.2 

.9 

.4 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 


.0 

16 

.0 

.1 

.0 

.0 

8.2 

.9 

2.6 

.5 

. 1 

.1 

.0 

.0 



16 


.0 

.0 

. 1 

.2 

.9 

.4 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 


.0 

1 7 

.0 

.0 

.5 

.6 

6. 1 

.9 

2.7 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 



17 


.0 

.0 

. 1 

.2 

.8 

.4 

1.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 


.0 

18 

.0 

.0 

1.2 

.0 

4.9 

.9 

2.4 

.5 

. 1 

.0 

.0 

• 0 



18 


.0 

.0 

. 1 

.2 

.8 

.4 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

.0 


.0 

19 

.0 

.0 

.2 

. 1 

4.6 

.8 

2.2 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 



19 


.0 

.0 

. 1 

.2 

.8 

.3 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 


.0 

20 

.0 

.0 

.1 

. 1 

4.5 

.8 

2. 1 

.4 

. 1 

.0 

.0 

. 0 



20 


.0 

1.5 

. 1 

.2 

.7 

.3 

1.0 

.3 

. 1 

.0 

.0 


.0 

21 

.0 

.0 

. 1 

. 1 

3.9 

.7 

2.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 



21 


.0 

.1 

. 1 

.2 

.7 

.3 

1. 

.3 

. 1 

.0 

.0 


.0 

22 

.0 

.0 

. 1 

.1 

3.6 

.7 

1.9 

.4 

. 1 

.0 

.0 

. 0 



22 


.0 

.1 

. 1 

1.4 

.7 

.6 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 


.0 

23 

.0 

.0 

.1 

. 1 

3.3 

.7 

1.8 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 



23 


.0 

. 1 

. 1 

.9 

.6 

5.1 

.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 


.0 

24 

. 0 

.0 

.1 

. 1 

3.1 

.6 

1.7 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 



24 


.0 

.1 

. 1 

.5 

.7 

3.7 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.0 


.0 

25 

.0 

.0 

. 1 

. 1 

2.9 

.6 

1.6 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 



25 


.0 

. 1 

1.0 

.4 

.6 

2.2 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.0 


.0 

26 

.0 

.0 

. 1 

.1 

2.7 

.6 

1.5 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 



26 


.3 

. 1 

. 1 

.4 

.6 

3.2 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 


.0 

27 

.0 

.0 

.1 

.0 

2.5 

.5 

1.4 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 



27 


.0 

.1 

. 1 

.3 

.6 

7.4 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 


.0 

28 

.0 

.0 

. 1 

3.2 

2.4 

.5 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 



28 


.0 

.1 

.3 

.6 

.5 

4.3 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 


.0 

29 

.0 

1.2 

. 1 

9.6 

-— 

.5 

1.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

• 0 



29 


.0 

.1 

7.2 

1. 

.5 

2.9 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 


.0 

30 

.0 

.0 

.1 

3.6 


.5 

1.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

*0 



30 


1. 

. 1 

2.6 

.5 


2.2 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 


.0 

31 

.0 


.1 

37.2 


.4 


.3 


.0 

.0 




31 


.6 


1.5 

.4 


1.8 


.2 


.0 

.0 



TOTAL 

]. 

2. 

5. 

56. 

305. 

33. 

115. 

18. 

5. 

2. 

0 

. 



total 


2. 

4. 

16. 

13. 

70. 

42. 

66. 

11. 

3. 

1. 




IN/AREA 

.047 

.060 

.155 

1.78 

9.77 

1.07 

3.69 

.582 

.151 

.053 

.019 

.007 



IN/AREA 


.063 

.123 

.518 

.423 

2.26 

1.35 

2.11 

.356 

.109 

.041 

.015 


.006 

WATER YEAR 

1925- 

26 

AC- 

FT 1074 


INCHES/AREA 

17.38 







WATER YEAR 

1927- 

28 

AC-FT 

456 


INCHES/AREA 

7.37 






WIinCAT CREEK AT 

SARATOGA 

-LOS GATOS ROAD, 

CALIFORNIA SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND WATER 

DISTRICT 



WILDCAT 

CREEK AT 

SARATOGA- 

LOS GATOS 

ROAD, 

CALIFORNIA SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONT 

ROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 1926 

-27 

DISCHARGE IN CUBIC 

FEET PER SECOND 



SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1928- 

29 

DISCHARGE IN 

CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 



DAY 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 


SEPT 

1 

.0 

.0 

.5 

.4 

.9 

3.3 

2.8 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 



1 


.0 

.0 

. 1 

.5 

.6 

.3 

.5 

.3 

. 1 

.2 

.1 


.0 

2 

.0 

.0 

.7 

.4 

1. 

3.2 

4.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 



2 


.0 

.0 

1.4 

.5 

.5 

.3 

.5 

.3 

. 1 

.2 

. 1 


.0 

3 

.0 

.0 

.4 

.3 

31.3 

2.9 

6.0 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 



3 


.0 

.0 

.3 

.5 

5.1 

.3 

1.2 

.3 

. 1 

.2 

. 1 


.0 

4 

.0 

.0 

.4 

.3 

16.7 

3.7 

4.0 

.6 

.1 

. 1 

.0 

.0 



4 


.0 

.0 

.2 

.5 

3.1 

.3 

1.7 

.3 

. 1 

.2 

.1 


.0 

5 

.0 

.0 

.4 

.5 

9.0 

3.1 

3. 1 

.5 

. 1 

. 1 

.0 

.0 



5 


.0 

.0 

.2 

.5 

1.9 

.3 

1.5 

.3 

. 1 

.2 

. 1 


.0 

6 

.0 

.0 

.4 

1.3 

5.3 

2.9 

2.6 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 



6 


.0 

.0 

.2 

.5 

1.3 

.3 

1 . 

.3 

. 1 

. 1 

. 1 


.0 

7 

.0 

.0 

.4 

.4 

3.4 

2.7 

2.3 

.5 

.5 

.0 

.0 

.0 



7 


.0 

.0 

.2 

.4 

1 . 

.3 

.9 

.3 

. 1 

. 1 

. 1 


.0 

8 

.0 

.0 

.3 

.4 

2.4 

2.5 

2.1 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 



8 


.0 

.0 

.2 

.4 

.8 

.2 

.8 

.3 

2. 1 

.1 

.0 


.0 

9 

.0 

.0 

.3 

.4 

1.9 

8.7 

2. 1 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 



9 


.0 

.0 

.2 

.4 

.7 

2.3 

.8 

.2 

.7 

. 1 

.0 


.0 

10 

.3 

.0 

.3 

.7 

1.6 

6,2 

2. 1 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 



10 


.0 

.0 

6.4 

.4 

.7 

6.6 

.8 

.2 

.2 

. 1 

.0 


.0 

] 1 

• 0 

.0 

.3 

.5 

1.4 

4.6 

1.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 



11 


.0 

.0 

3.4 

.4 

.6 

3.3 

.7 

.2 

.2 

. 1 

.0 


.0 

12 

.0 

.1 

.3 

.5 

1.3 

3.8 

1.8 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 



12 


.0 

2.6 

7.4 

.4 

.6 

2.0 

.7 

.2 

.2 

. 1 

.0 


.0 

13 

.0 

.0 

.3 

.5 

1.4 

3.8 

1.8 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 



13 


.0 

2.5 

4.7 

.4 

.6 

1.5 

.7 

.2 

.2 

.1 

.0 


.0 

14 

.0 

.0 

.3 

.5 

6.2 

3.8 

1.7 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 



14 


.0 

9.8 

2.9 

.4 

.6 

1.2 

.7 

.2 

.2 

.1 

.0 


.0 

15 

.0 

.0 

.3 

.4 

7.4 

3.3 

1.6 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 



15 


.0 

4.0 

1.7 

1.2 

.5 

1.0 

.6 

.2 

.9 

.1 

.0 


.0 

16 

.0 

.0 

.3 

3.0 

28.1 

3.1 

1.5 

,3 

.1 

.0 

.0 

.0 



16 


.0 

2.0 

1.1 

.8 

.5 

.9 

.6 

.2 

.3 

.1 

.0 


.0 

17 

• 0 

.0 

1.1 

1.8 

9.2 

2.9 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 



17 


.0 

1.1 

.8 

.5 

.5 

.9 

.6 

.2 

.3 

. 1 

.0 


.0 

18 

• 0 

.0 

.3 

1.2 

12.1 

2.7 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 



18 


.0 

.6 

.7 

.5 

.5 

.8 

.6 

.2 

.3 

.1 

.0 


.0 

19 

.0 

1.2 

.3 

6.6 

6.6 

2.6 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 



19 


.0 

.4 

.6 

2.4 

.5 

.8 

.5 

.2 

.3 

.1 

.0 


.0 

20 

.0 

.0 

.3 

8.4 

4.5 

2.5 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 



20 


.0 

.3 

.5 

1.6 

.4 

.8 

.5 

.2 

.3 

. 1 

.0 


.0 

21 

.0 

.0 

1. 1 

4.2 

5.5 

2.4 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 



21 


.0 

.2 

.5 

1.1 

.4 

.7 

.5 

.2 

.2 

. 1 

.0 


.0 

22 

.0 

.7 

.4 

2.6 

3.9 

2.2 

1.0 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 



22 


.0 

.2 

.5 

.9 

.4 

.7 

.5 

.2 

.2 

. 1 

.0 


.0 

23 

.0 

1.4 

1.1 

1.7 

7.9 

2.1 

1. 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 



23 


.0 

.2 

.5 

.7 

.4 

.7 

.5 

.2 

.2 

. 1 

.0 


.0 

24 

.0 

3.1 

.5 

1.3 

10 

2.0 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 



24 


.0 

.2 

.8 

.7 

.4 

.7 

.4 

. 1 

.2 

. 1 

.0 


.0 

25 

.0 

1. 

.5 

1.1 

6.5 

1.9 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 



25 


.0 

.2 

.5 

.6 

.4 

.6 

.4 

. 1 

.2 

. 1 

.0 


.0 

26 

.0 

2.1 

.4 

1.6 

5.0 

1.8 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 



26 


.0 

. 1 

.5 

.6 

.3 

.6 

.4 

. 1 

.2 

.1 

.0 


.0 

27 

.0 

5.3 

.4 

1.1 

4.1 

1.7 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 



27 


.0 

. 1 

.9 

.6 

.3 

.6 

.4 

. 1 

.2 

. 1 

.0 


.0 

28 

.0 

1.8 

.4 

1.3 

3.6 

1.6 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 



28 


.0 

.1 

.8 

.5 

.3 

.6 

.4 

. 1 

.2 

.1 

.0 


.0 

29 

.0 

1.1 

.4 

1.1 

_ 

1.5 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 



29 


.0 

.1 

.6 

.5 

— 

.5 

.4 

. 1 

.2 

. 1 

.0 


.0 

30 

.0 

.7 

.4 

1 .0 


1.4 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 



30 


.0 

.1 

.5 

.5 


.5 

.3 

. 1 

.2 

. 1 

.0 


.0 

31 

.0 


.4 

1. 


1.3 


.2 


.0 

.0 




31 


.0 


.5 

.5 


.5 


.3 


. 1 

.0 



TOTAL 


19. 

14. 

46. 

198. 

92. 

56. 

11. 

4. 

1. 


. 



TOTAL 



25. 

40. 

20. 

24. 

31. 

20. 

6. 

9. 

3. 

1. 



IN/AREA 

.012 

.594 

.448 

1.48 

6.36 

2.95 

1.78 

.349 

. 113 

.037 

.0 14 

.005 



IN/AREA 


.002 

.798 

1.27 

. 6«*9 

.768 

.994 

.636 

.207 

.289 

. 109 

.040 


.015 

WATER YEAR 

1926 

-27 

AC 

-FT 874. 

INCHES/AREA 

14.14 







WATER YEAR 

1928- 

29 

AC-FT 

357 

* 

INCHES/AREA 

5.77 















WILDCAT 

CREEK AT 

SARATOGA- 

LOS GATOS ROAD 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 

1931- 

32 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB MAR 

APR 

1 

.0 

.0 


1.2 

4.4 1 

.3 

.4 

2 

.0 

.0 

. 1 

1.3 

2.8 1 

.2 

.4 

3 

.0 

.0 


1.0 

2.1 1 

. 1 

.4 

4 

.0 

.0 

. 1 

1. 

1.8 1 

.1 

.4 

5 

.0 

.0 


.9 

2.2 1 

.0 

.4 

6 

.0 

.0 


.9 

14.0 

1. 

.3 

7 

.0 

.0 


.9 

8.5 

.9 

.3 

8 

.0 

.0 


.8 

38.8 

.9 

.3 

9 

.0 

.0 


.8 

25.3 

.8 

.3 

10 

.0 

.0 


.8 

14.1 

.8 

.3 

11 

.0 

.0 

1.1 

.8 

8.8 

.7 

.3 

12 

.0 

.0 

. 1 

.9 

6.1 

.7 

.3 

13 

.0 

.0 

4.2 

.9 

4.6 

.7 

.3 

14 

.0 

2.4 

2.4 

14.9 

3.8 1 

.6 

.2 

IS 

.0 

.6 

1.1 

23.3 

3.3 

.9 

.2 

16 

.0 

.0 

.7 

9.9 

3.0 

.8 

.2 

17 

.0 

.0 

.4 

5.6 

2.8 

.8 

.2 

18 

.0 

.0 

.3 

3.4 

2.6 

.8 

.2 

19 

.0 

.0 

.2 

2.3 

2.4 

.7 

.2 

20 

.0 

.2 

.6 

1.7 

2.3 

.7 

.2 

21 

.0 

.0 

.3 

1.4 

2.1 

.7 

.2 

22 

.0 

.0 

1.1 

1.3 

2.0 

.7 

.2 

23 

.0 

.0 

2.8 

1.1 

1.9 

.6 

.2 

24 

.0 

.0 

11.9 

1 . 1 

1.8 

.6 

.3 

25 

. 1 

.0 

11.6 

1.0 

1.7 

.6 

.2 

26 

.0 

.8 

6.3 

1. 

1.6 

.5 

.2 

27 

.0 

.1 

4.0 

1. 

1.5 

.5 

.2 

28 

.0 

.1 

2.4 

.9 

1.4 

.5 

.1 

29 

.0 

.1 

1.7 

.8 

1.3 

.5 

. 1 

30 

.0 

. 1 

1.3 

.8 


.5 

. 1 

31 

.0 


1.1 

2.9 


.4 


TOTAL 


5. 

56. 

87. 

169. 

24. 

7. 

IN/AREA 

.005 

.147 

1.80 

2.78 

5.41 

785 

.240 


WATER YEAR 1931-32 AC-FT 704. INCHES/AREA 



WILOCAT 

CREEK AT 

SARATOGA- 

LOS GATOS ROAD 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 

1932- 

33 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

. 1 

3.4 

.5 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

. 1 

2.3 

.5 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.8 

.5 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.5 

.5 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.3 

.5 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.2 

.4 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.1 

.4 

.6 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.1 

.4 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

. 1 

.1 

1.0 

.4 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1. 

.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.5 

.4 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.1 1 

.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.1 

1. 

.6 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

. 1 

.9 

.5 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.2 

.9 

.5 

.4 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.4 

. 1 

.9 2 

.0 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

. 1 

.9 1 

.0 

.4 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

2.7 

.8 

.8 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

1.3 

2.4 

.8 

.7 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

1. 

.8 

.7 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

1.2 

1.6 

.8 

.6 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.1 

2.6 

.7 

.6 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

3.6 

4.4 

.7 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.9 

5.5 

.7 

.6 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.5 

4.7 

.6 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.3 

2.6 

.6 

.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.2 

20.5 

.6 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.2 

11.0 

.6 1 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.2 

. 1 

20.4 

— 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.3 

. 1 

9.3 


.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


. 1 

5.3 


.8 


.1 


.0 

.0 


TOTAL 

. 


9. 

96. 

31. 

22. 

14. 

5. 

2. 

0 

, 


IN/AREA 

.001 

.016 

.298 

3.08 

.987 

701 

.438 

.162 

.054 

.021 

.008 

.003 


WATER YEAR 1932-33 


AC-FT 


356. 


INCHES/AREA 5.77 









WILDCAT 

CREEK AT 

SARATOGA- 

LOS GATOS 

ROAD, 

CALIFORNIA SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

HATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLOW 



HATER YEAR 

1933- 

34 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

3.4 

.2 

1.7 

.3 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

1.2 

.2 

1.3 

.3 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.2 

.8 


1. I 

.3 

.1 

.2 

. 1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.6 


1. 

.3 

. 1 

.4 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.5 


.9 

.2 

.1 

.5 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.4 


.8 

.2 

. 1 

.2 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.4 


.8 

.2 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.3 

. 1 

.7 

.2 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.3 


.7 

.2 

.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.3 


.7 

.2 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.5 

.3 


.6 

.2 

.1 

. 1 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

1.9 

.3 


.6 

.2 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.7 

.3 

. 1 

.6 

.2 

.1 

.1 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

1.2 

.3 


.6 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

1.1 

.3 

.5 

.5 

.2 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.3 

.3 


.5 

.2 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.2 

.3 


.5 

.2 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.2 

.2 


.5 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.1 

.2 

6.7 

.5 

. 1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.1 

.2 

2.6 

.4 

. 1 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.1 

.2 

1.4 

.4 

.1 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.1 

.2 

1.5 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.1 

.2 

14.3 

.4 

.2 

.1 

.1 

.0 

.0 

. 1 

24 

.0 

.0 

.1 

.2 

8.3 

.4 

. 1 

. 1 

.1 

.0 

.0 

. 1 

25 

.0 

.0 

.1 

.2 

5.1 

.4 

.1 

3.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.1 

.2 

9.5 

.4 

.1 

.9 

. 1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.1 

.2 

4.2 

.3 

.1 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.1 

.2 

2.6 

.3 

. 1 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.7 

.2 

— 

.3 

.1 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

30 

1.8 

.0 

3.2 

.2 


.3 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.1 


1.2 

.2 


.3 


.2 


.0 

.0 


TOTAL 

2. 

. 

13. 

13. 

59. 

19. 

6. 

8. 

4. 

1. 

0 

. 

IN/AREA 

.060 

.012 

.404 

.417 

1.89 

.609 

.179 

.249 

.137 

.048 

.018 

.016 


MATER YEAR 1933-34 AC-FT 249. INCHES/AREA 4.03 


WILDCAT CR 8 EK AT SARAT0GA-L0S GATOS ROAD, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



MATER 

YEAR 1934 

-35 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.1 

1.9 

1.6 

9.3 

1.6 

1.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

. 1 

1.3 

1.5 

4.9 

1.5 

1.8 

.3 

. 1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

. 1 

.9 

1.4 

3. 1 

44.5 

1.7 

.3 

. 1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

. 1 

21.3 

1.4 

2.5 

11.7 

1.6 

.3 

. 1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 


12.2 

1.3 

2.0 

6.9 

1.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

6 

.4 

.0 


6.3 

1.2 

9.6 

6. 1 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 


13.5 

1.2 

14.9 

11.9 

1.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 


16.2 

1.1 

9.6 

11.8 

1.2 

.2 

. 1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

. 1 

12.7 

1.0 

6.1 

7.5 

1.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 


7.7 

1. 

4.4 

5.7 

1.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

IT 

.0 

.0 


4.9 

.9 

3.5 

4.7 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 


3.4 

.9 

3.0 

4.2 

1. 

.2 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

2.2 

2.7 

.9 

2.6 

4.8 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

14 

.0 

.4 

.7 

5.6 

1. 

2.4 

4.3 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

15 

.0 

.7 

.2 

4.2 

.8 

2.2 

14.9 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.2 

4.4 

.8 

2.1 

10.1 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

1.3 

.2 

3.2 

.8 

2.0 

7.4 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

18 

.0 

7.1 

.2 

4.1 

.7 

1.9 

5.8 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

4.0 

.2 

3.5 

.7 

1.8 

4.9 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

1.9 

.2 

3.1 

.7 

1.7 

4.4 

.6 

. 1 

.0 

.0 

.0 

21 

.2 

1. 

.2 

2.9 

.7 

1.8 

4.0 

.6 

. 1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.5 

.2 

2.7 

.6 

1.8 

3.6 

.6 

. 1 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.5 

.2 

2.6 

.6 

28.1 

3.4 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.2 

.2 

2.5 

.6 

8.5 

3. 1 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.2 

.2 

2.3 

.6 

5.3 

2.9 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.1 

.2 

2.2 

.5 

3.7 

2.7 

.4 

. 1 

.0 

1.4 

.0 

27 

.0 

.1 

11.2 

2.1 

.5 

2.8 

2. S 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.1 

9.2 

2.0 

2.0 

2.3 

2.3 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

. 1 

5.1 

1.9 

-— 

2. 1 

2.5 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.1 

7.4 

1 .8 


1.9 

2.0 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.2 


3.3 

1.7 


1.7 


.4 


.0 

.0 


TOTAL 

0 

18. 

42. 

158. 

27. 

150. 

204. 

28. 

6. 

2. 

2. 


IN/AREA 

.029 

.592 

1.36 

5.06 

.868 

4.79 

6.53 

.885 

.184 

.059 

.066 

.015 


MATER YEAR 1934-35 


AC-FT 1262. 


INCHES/AREA 20.43 


-If 


WILDCAT CR6EK AT SARATOGA-LOS 
SYNTHESIZED DAILY FLOW 

DAT OCT NOV DEC 

1 .3 .0 .0 

2 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .0 

4 .0 .0 .0 

5 .0 .0 .0 

6 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .0 

9 *0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 

n 1.1 .0 .2 

12 .0 .0 .3 

13 .0 .0 .0 

14 .0 .0 .0 

15 .7 .0 .0 

1 * .0 .0 .0 

17 .0 .0 .0 

18 .0 .0 .0 

1 9 .0 .0 .0 

20 .0 .0 .0 

21 .0 .0 .0 

22 .0 .0 .0 

23 .0 .0 .0 

2** .0 .0 .0 

25 .0 .0 .0 


GATOS ROAD, CALIFORNIA SANTA CLARa 
HATER YEAR 1935-36 

JAN FEB MAR A PR 

•0 25.8 2.6 1 

•5 7.5 2.6 .9 

•° 3.9 2.5 6.5 

2.2 2.3 5.7 

•° 1.3 2.2 3.5 

*° - 9 2.1 2.5 

•1 « 7 2.0 2.0 

.1 .5 1.8 1.7 

.5 1.7 1.6 

•1 1.8 1.6 1.4 

1.5 14.6 1.6 1.3 

• 4 15.5 1.5 1.3 

•3 9.9 1.4 1.2 

•2 5.8 1.3 1.1 

•3 3.8 1.2 1.1 

•2 3.1 1.2 1.0 

.2 9.0 1.1 1 . 

.2 14.8 1.1 .9 

.2 7.2 1.0 .9 

•2 5.5 1 . .8 

*2 5.0 .9 .8 

*2 12.7 .9 .8 

•2 7.4 .8 .7, 

•2 5.4 1.3 .7 

•2 5.3 .8 .7 




IN/AREA .012 .ofr "5; ,!« ,“i .342 .osi , 02 ° 


HATER YEAR 1935-36 AC-FT 601. INCHES/AREA 9.72 


SYNTHESIZED E DAiLY S FLoI° GA ’ LOS GAT0S R ° A °* wATER F YE A ^ 193l A 3 7 LARA C ° UNTY FLQ0 ° CCNTR0L *ND WATER DISTRICT 

HATER YEAR 1936-37 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

&AV 0CT N ° V ° EC JAN FEB MA « A P« 8A T JUN JUL AUG SEPT 

1 *° -° *° 1-4 9.1 2.3 58 9 9 l 

l -° •« •» -9 9.6 2.1 5 3 *9 2 ' '5 -° 

? -° ■° •« 5.2 2.C 4*9 a 2 * *° •° 

•» •'» !!:.• .1 .1 |j j| 

i in 111 1 n m 

i I IJ 1111 I I l | i 

!$ *° »0 .0 .7 6.6 5.6 2 2 4 o n 

la :° 0 :s *° •? ;-i 2.1 :* :S : 0 ° :S 

20 *° *° •» •» Zl t:'o !:? :l :! :S :S 

*2 :S :S :S :l i;*i ;•* •? •< 

2u :s ; 0 0 •; •* • - !:S .1 :! :S :S :S 

25 •» - - :l 1:1 5!:? !:i :i :! :S :S :S 

27 '° a *2 H •* 5 -° '2-5 1.6 .2 .1 .0 .0 .0 

% \l :S - p !.1 :l :! :! :S :l 

*' 6 *5 .2 .0 .0 

1N7AREA .075 -Oli .550 ifSi iVt'o .iw .035 .012 .005 


WATER YEAR 1936-37 


AC-FT 


1558, 


INCHES/AREA 25.22 


















HILDCAT CREEK *T SARATOGA-LOS GATOS ROAD, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND HATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOH HATER YEAR 1939-40 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV DEC JAN FEB 

1 .0 .0 .0 1.7 12.0 

2 .0 .0 .0 .6 6.0 

3 .0 .0 .0 .1 6.9 

6 .0 .0 .0 .6 3.9 

5 .0 .0 .0 .9 2.S 

6 1.6 .0 .0 .4 1.9 

7 .2 .0 .0 6.7 1.5 

8 .0 .0 .0 6.3 1.3 

9 .0 .0 .0 3.2 1.2 

10 .0 .0 1.1 14.1 1.1 

11 .0 .0 .0 9.4 1.1 

12 .0 .0 .0 4.9 1.0 

13 .0 .0 .0 2.8 9.9 

14 .0 .0 .0 1.8 17.7 

15 .0 .0 .0 1.3 6.9 

16 .0 .0 .0 1. 4.2 

17 .0 .0 .0 .6 11.0 

18 .0 .0 .0 .7 5.7 

19 .0 .0 .0 .7 3.7 

20 .0 .0 .0 .7 2.6 

21 .0 .0 .0 .6 2.1 

22 .0 .0 .0 .6 2.6 

23 .0 .0 .0 .6 2.0 

24 .1 .0 .0 .7 1.8 

25 .0 .3 .0 1.8 22.4 

26 .0 .0 .0 1.3 13.1 

27 .0 .0 .0 .9 45.5 

28 .0 .0 .0 .8 50.0 

29 .0 .0 .0 .7 30.5 

30 .0 .0 .0 .7 

31 .0 .0 .9 

TOTAL 2. . 1. 69. 272. 

IN/AREA .073 .015 .043 2.20 8.73 

HATER YBAR 1939-40 AC-FT 1388. 


MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

17.7 16.1 .8 .2 .1 .0 .0 

11.6 10.4 *8 .2 .1 .0 .0 

8.4 10.8 .8 .2 .1 .0 .0 

6.7 9.6 .8 .2 .1 .0 .0 

5.7 6.9 .7 .2 .0 .0 .0 

5.0 5.S .6 .1 .0 .0 .0 

4.6 4.7 .6 .1 .0 .0 .0 

4.2 4.1 .6 .1 .0 .0 .0 

3.9 3.7 .5 .1 .0 .0 .0 

3.7 3.4 .5 .1 .0 .0 .0 

3.5 3.1 .5 .1 .0 .0 .0 

3.3 2.9 .5 .1 .0 .0 .0 

3.1 2.7 .4 .1 .0 .0 .0 

2.9 2.5 .4 .1 .0 .0 .0 

2.7 2.3 .4 .1 .0 .0 .0 

2.5 2.2 .4 .1 .0 .0 .0 

2.4 2.0 .4 .1 .0 .0 .0 

2.2 1.9 .3 .1 .0 .0 .0 

2.1 1.8 .3 .1 .0 .0 .0 

2.0 1.6 .3 .1 .0 .0 .0 

1.8 1.5 .3 .1 .0 .0 .0 

1.7 1.4 .3 .1 .0 .0 .0 

1.6 1.3 .3 .1 .0 .0 .0 

2.0 1.3 .3 .1 .0 .0 .0 

1.5 1.5 .2 .1 .0 .0 .0 

11.4 1.1 .2 .1 .0 .0 .0 

11.3 1.1 .2 .1 .0 .0 .0 

6.1 1.0 .2 .1 .0 .0 .0 

6.3 1. .2 .1 .0 ,0 .0 

57.0 .9 .2 .1 .0 .0 .0 

28.1 .2 .0 .0 

227. 111. 13. 3. 1. 

7.27 3.54 .426 .104 .036 .013 .007 

INCHES/AREA 22.46 


HILDCAT CREEK AT SARATOGA-LOS GATOS ROAD, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 


SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



HATER 

YEAR 1940 

-41 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

. 1 

.0 

1 .4 

. 2.6 

22.4 

20.9 

1.5 

.2 


.0 

.0 

2 

.0 

.2 

.0 

1.2 

2.5 

22.8 

15.8 

1.4 

.2 


.0 

.0 

3 

.0 

.3 

.0 

1.5 

2.4 

25.6 

10.0 

1.3 

.2 


.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

1.3 

2.2 

17.9 

55.6 

1.2 

.2 


.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

1.9 

2.7 

13.1 

22.9 

1.2 

.2 


.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

1.5 

6.7 

10.4 

14.7 

1.1 

.2 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

1.5 

4.3 

8.8 

10.3 

1.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

1.4 

13.2 

7.6 

7.9 

1. 

.2 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

1.2 

15.2 

6.8 

13.6 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

1.2 

10.1 

6. 1 

27.6 

.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

1.1 

11.4 

5.6 

16.8 

.8 

. 1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

1.1 

8.7 

5.1 

11.3 

.9 


.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

3.7 

6.6 

5.2 

8.4 

.9 

. 1 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

3.4 

5.9 

10.7 

6.7 

.7 

. 1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

4.8 

5.9 

6.8 

5.6 

.6 

. 1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.6 

3.2 

7.3 

5.4 

4.9 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.3 

.6 

2.4 

9.0 

4.5 

4.4 

.6 

. 1 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

3.5 

2.0 

6.9 

3.9 

3.9 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.4 

11.7 

5.9 

3.5 

3.6 

.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.3 

14.8 

6.4 

3.2 

3.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

. 0 

21 

.0 

.0 

1.9 

11.6 

27.7 

2.9 

3.0 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

5.0 

7.6 

15. 1 

2.6 

2.7 

.4 

. 1 

.0 

.0 

. 0 

23 

.0 

.0 

9. 1 

8.6 

10.9 

2.4 

2.5 

.4 

. 1 

.0 

.0 


24 

.2 

.0 

11.6 

6.3 

11.0 

2.2 

2.3 

.4 

. 1 

.0 

. 0 


25 

.0 

.0 

5.7 

4.8 

8.0 

2.0 

2. 1 

.4 

. 1 

.0 

.0 

0 

26 

.0 

.0 

4.1 

4.0 

19.3 

1.9 

1.9 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

11.0 

3.6 

12.4 

1.7 

1.8 

.3 

. 1 

. 0 


. 0 

28 

.0 

.0 

8.6 

3.3 

24.5 

3.0 

1.6 

.3 

. 1 

.0 

* Q 

. 0 

29 

.0 

.0 

4.7 

3. 1 

— 

3.2 

2.4 

.3 

. 1 

.0 

* 0 


30 

.0 

.0 

3.0 

3.0 


4.1 

1.6 

.3 

. 1 

*0 

* 0 


31 

.0 


1.9 

2.8 


38.4 


.3 





TOTAL 


0 

72. 

121. 

265. 

260. 

290. 

22. 

4. 

1. 

. 036 

.012 

.004 

IN/AREA 

.012 

.030 

2.31 

3.88 

8.49 

8.32 

9.30 

.696 

. 124 





WATER YEAR 1940-41 AC-FT 2052. INCHES/AREA 33.22 







WILDCAT CREEK AT SARATOGA-LOS GATOS ROADi CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED OATLY FLOW HATER YEAR 1941-42 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV DEC 

1 .0 .0 .3 

2 .0 .0 1.2 

3 .0 .0 1.1 

4 .0 .0 .3 

5 .0 .0 .2 

6 .0 .0 .2 

7 .0 .0 .2 

8 .0 .0 .1 

9 .0 .0 .1 

10 .0 .0 .1 

11 .0 .0 .1 

12 .0 .0 .3 

13 .0 .0 .1 

14 .0 .0 17.3 

15 .0 .0 6.1 

16 .0 .0 7.5 

17 ? .0 .0 3.7 

18 .0 .0 2.1 

19 .0 .0 1.3 

20 .0 .0 1.7 

21 .5 .0 .9 

22 .0 .0 .7 

23 .0 .0 2.0 

24 .0 .0 1.1 

25 .0 .0 1.6 

26 .8 .0 1.1 

27 .1 .0 6.9 

28 .0 .0 18.7 

29 .0 3.9 15.7 

30 .0 .6 8.7 

31 .0 6.9 

TOTAL 1. 5. 109. 

IN/AREA .044 .153 3.48 

WATER YEAR 1941-42 AC-1 


JAN FEB MAR APR MAY 

4.2 5.6 2.0 1.1 1.9 

3.1 7.8 1.9 1.1 1.8 

2.5 5.6 1.7 1.5 1-7 

2.1 10.1 1.6 4.2 1.6 

1.9 13.2 1.5 17.7 1.5 

1.8 12.2 1.4 9.9 1.4 

2.0 8.7 1.3 6.6 1.3 

1.8 6.9 1.3 4.9 1.2 

1.7 5.8 1.2 3.9 1.1 

1.6 5.2 3.2 3.3 1.1 

1.5 4.7 3.5 3.0 2.2 

1.4 4.3 2.4 2.7 1.1 

1.4 4.0 5.6 5.4 1.1 

1.3 11.2 13.7 11.6 1-0 

1.2 10.6 8.4 7.0 1. 

1.2 7.1 5.6 8.2 .9 

1.1 5.3 4.1 6.7 .9 

1.1 4.3 3.3 5.2 .8 

1.0 3.7 2.9 4.3 .8 

1. 3.3 2.6 3.8 .8 

.9 3.2 2.3 3.5 .7 

1.3 2.9 2.2 3.2 .7 

81.7 2.7 2.0 3.0 .6 

40.7 2.9 1.9 2.8 .6 

25.1 2.6 1.8 2.6 .6 

15.2 2.4 1.6 2.4 .5 

16.1 2.3 1.5 2.3 .5 

9.5 2.1 1.4 2.1 .5 

6.7 1.4 2.0 .5 

8.9 1.3 2.1 .4 

6.7 1.2 •«* 

248. 161. 88. 138. 31 

7.94 5.15 2.82 4.42 1.00 

r 1565. INCHES/AREA 25.33 


JUN JUL AUG SEPT 

.4 .1 .0 .0 

.4 .1 .0 .0 

.4 .1 .0 .0 

.4 .1 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 

.3 .1 -0 .0 

.3 .1 .0 .0 

.3 .1 .0 .0 

.2 .1 -0 .0 

.2 .1 -0 .0 

.2 .1 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 

.2 .1 .0 .0 

.2 -1 -0 .0 

.2 .1 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.1 .0 .0 .0 

.0 .0 

7. 2. 0 

.220 .069 w024 .010 


WILDCAT CREEK AT SARATOGA-LOS GATOS ROAD* CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1942-43 DISCHARGE IN CU8IC FEET PER SECOND 


DAY OCT NOV DEC JAN FEB 

1 .0 .0 .0 .1 1.4 

2 .0 .0 .0 .1 1.2 

3 .0 .1 .0 .1 1.1 

4 .0 .0 .0 .1 1.0 

5 .0 .0 .0 .1 1. 

6 .0 .0 .6 .1 .9 

7 .0 .0 .0 .1 1.4 

8 .0 .0 .0 .1 1.3 

9 .0 .0 .0 .1 1.1 

10 .9 .0 .0 .1 1.0 

11 .7 .0 .0 .1 1. 

12 .0 .0 .0 .1 1 . 

13 .0 .0 .0 .1 .9 

14 .0 .0 .0 .1 .9 

15 .0 .1 .0 .1 .9 

16 .0 .1 .0 .1 .8 

17 .0 .4 .0 .1 .8 

18 .0 .9 .0 .1 .8 

19 .0 .3 .0 .1 .7 

20 .0 .0 .0 .5 .7 

21 .0 .0 .0 32.0 1.2 

22 .0 .0 .2 56.2 .8 

23 .0 .0 .3 23.2 4.4 

24 .0 .0 1.1 10.4 4.7 

25 .0 .0 .2 5.6 3.8 

26 .0 .0 .1 3.4 11.8 

27 .0 .3 .1 2.6 6.5 

28 .8 .0 .6 1.6 4.0 

29 .0 .0 .1 3.5 - 

30 .0 .0 .1 2.8 

31 .0 .1 1.9 


MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

2.8 2.6 1.7 .3 .1 .0 .0 

2.1 2.2 1.4 .3 .1 .0 .0 

1.8 2.0 1.2 .3 .1 .0 .0 

2.1 1.8 1.1 .3 .1 -0 .0 

1.9 2.0 1.1 .3 .1 .0 .0 

1.7 1.7 1. .2 .1 .0 .0 

1.5 1.6 .9 .2 .1 .0 .0 

15.7 1.5 .9 .2 .1 -0 .0 

9.5 1.5 .8 .2 .1 .0 .0 

6.2 1.4 .8 .2 .1 .0 .0 

4.3 1.4 .8 .2 .1 .0 .0 

3.4 1.3 .7 .2 .1 .0 .0 

2.9 1.2 .7 .2 .1 .0 .0 

2.6 1.2 .7 .2 .1 .0 .0 

2.4 1.1 .6 .2 .1 .0 .0 

2.2 1.0 .6 .2 .1 .0 .0 

16.9 1. .6 .2 .1 .0 .0 

11.3 .9 .5 .2 .1 .0 .0 

7.1 .9 .5 .2 .1 .0 .0 

4.9 .8 .5 .1 .1 .0 .0 

3.8 .8 .5 .1 .1 -0 .0 

3.1 .8 .5 .1 .0 .0 .0 

2.8 .7 .4 .1 .0 .0 .0 

2.5 .7 .4 .1 .0 .0 .0 

2.3 .7 .4 .1 .0 .0 .0 

2.1 .6 .4 .1 .0 .0 .0 

2.0 3.8 .4 .1 .0 .0 .0 

1.9 6.4 .4 .1 .0 .0 .0 

7.2 3.3 .3 .1 .0 .0 .0 

4.7 2.2 .3 .1 .0 .0 .0 

3.3 .3 .0 .0 


TOTAL 3. 3. 4. 145. 57. 139. 49. 21. 5. 2. 0 

IN/AREA .086 .083 .142 4.66 1.83 4.45 1.57 .689 .176 .062 .023 


WATER YEAR 1942-43 


AC-FT 


052, 


INCHES/AREA 13.79 




WILDCAT CREEK AT SARATOGA—LOS GATOS ROAD, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1943-44 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SCCONO 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .0 

4 .0 .0 .0 

5 .0 .0 .0 

6 .0 .0 .0 .1 1.6 6.3 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .0 .1 1.0 5.1 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .0 .1 3.1 4.3 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .0 .7 1.6 3.9 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 .2 1.1 3.5 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

11 .0 .0 .0 .1 .9 3.3 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

12 .0 .0 .0 .1 .8 3.0 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

13 .0 .0 .0 .1 .7 2.8 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

14 .0 .0 .0 .1 .8 2.6 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

15 .0 .0 .0 .1 .7 2.5 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

16 .0 .0 .0 .1 .6 2.3 .5 .2 .1 .0 '.0 .0 

17 .0 .0 .0 .1 .6 2.2 .4 .2 .1 .0 .0 .0 

18 .0 .0 .0 .1 .6 2.0 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

19 .0 .1 .0 .1 31.6 1.9 .8 .1 .0 .0 .0 .0 

20 .0 .2 .3 .1 10.7 1.8 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

.0 .0 .1 18.2 1.7 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

.0 .0 .1 18.7 1.6 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

.0 .0 .6 12.5 1.5 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

.0 .0 .1 7.4 1.4 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

.0 .0 .1 5.0 1.3 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

.0 .0 .1 3.8 1.3 .6 .1 .0 .0 .0 .0 

.0 .0 .1 3.1 1.2 .4 .1 .0 .0 .0 .0 

.0 .1 .1 11.7 1.1 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

.0 .4 .3 9.1 1.1 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

.0 .6 .5 1.0 .3 .1 .0 .0 .0 .0 

.0 .1 1 . .2 .0 .0 

TOTAL . . 2. 8. 169. 103. 17. 5. 2. 0 

IN/AREA .007 .012 .052 .245 5.4? 3.31 .541 .167 .053 .020 .008 .003 

WATER YEAR 1943-44 AC-FT 607. INCHES/AREA 9.83 


WILDCAT CREEK AT SARATOGA-LOS GATOS ROAD, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL ANO WATER OISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1944-45 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

OAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .2 .7 1.8 53.1 .9 2.8 .6 .2 .1 .0 .0 

2 .0 .1 .5 1.4 23.0 .8 2.7 .5 .2 .1 .0 .0 

3 .0 .8 .5 1.3 15.1 2.7 2.5 .5 .3 .1 .0 .0 

4 .0 .3 .5 1.2 8.4 1.9 2.4 .5 .2 .1 .0 .0 

5 .0 .1 .5 1.1 5.4 1.5 2.2 .5 .1 .0 .0 .0 

6 .0 .3 .4 1.0 3.9 1.7 2.1 .5 .1 .0 .0 .0 

7 .0 .1 .4 1. 3.1 1.3 2.0 .4 .1 .0 .0 .0 

8 .0 .1 .4 1. 2.6 1.2 2.3 .4 .1 .0 .0 .0 

9 .0 1.6 .4 .9 2.3 1.1 1.8 .4 .1 .0 .0 .0 

10 .0 .6 .4 .9 2.2 1.0 1.7 .4 .1 .0 .0 .0 

11 .0 4.0 .4 .8 2.0 1. 1.6 .4 .1 .0 .0 .0 

12 .0 2.5 .4 .8 1.9 .9 1.6 .4 .1 .0 .0 .0 

13 .0 2.6 .4 .8 1.8 .9 1.5 .3 .1 .0 .0 .0 

14 .0 1.3 .4 .8 1.9 1.1 1.4 .3 .1 .0 .0 .0 

15 .0 .9 .4 .7 1.7 1.5 1.3 .3 .1 .0 .0 .0 

16 .0 .7 .3 .7 1.6 1.1 1.2 .3 .1 .0 .0 .0 

17 .0 .5 .3 .7 1.5 1.2 1.2 .3 .1 .0 .0 .0 

18 .0 .5 .6 .7 1.5 1.2 1.1 .5 .1 .0 .0 .0 

19 .0 .5 .3 .6 1.4 1.2 1.1 .3 .1 .0 .0 .0 

20 .0 .4 .3 .6 1.4 2.5 1.0 .3 .1 .0 .0 .0 

21 .3 .4 .3 .6 1.3 2.9 .9 .2 .1 .0 .0 .0 

22 .0 .4 1.8 .6 1.2 8.8 .9 .2 .1 .0 .0 .0 

23 .0 .4 2.0 .6 1.2 6.1 .9 .2 .1 .0 .0 .0 

24 .0 .4 1.1 .5 1.1 4.2 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

25 .0 .4 .8 .9 1.1 4.2 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

26 .0 .5 .6 .6 1.0 5.6 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

27 .0 .4 10.8 .6 1. 4.4 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

28 .0 .4 10.0 .5 .9 3.8 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

29 .0 1.2 6.1 .5 - 3.4 .6 .2 . 1 .0 .0 .0 

30 .0 .4 3.7 .5 3.2 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

31 4.6 2.4 .5 3.0 .2 .0 .0 

TOTAL 5. 23. 48. 25. 145. 76. 43. 10. 3. 1. 

IN/AREA .159 .737 1.55 .807 4.63 2.44 1.38 .333 .102 .036 .013 .005 


21 .0 

22 .0 

23 .0 

24 .0 

25 .0 

26 .1 

27 .0 

28 .0 

29 .0 

30 .0 

31 .0 



WATER YEAR 1944-45 


AC-FT 


753. 


INCHES/AREA 12.19 











WILDCAT CREEK AT SARATOGA-LOS GATOS ROAO, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DA4LY FLOW WATER YEAR 1947-48 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV OEC JAN FEB MAR APR HAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .7 .0 .0 .0 .0 .2 6.7 .3 .1 .0 .0 

2 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .5 3.7 .2 .1 .0 .0 

3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .2 2.2 .2 .1 .0 .0 

4 .0 .0 .0 .0 .8 .0 1.0 1.4 .2 .1 .0 .0 

5 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .3 1.0 .2 .1 .0 .0 

6 .0 .0 .0 .0 .2 .0 .4 .8 .2 .1 .0 .0 

7 .1 .0 .0 .2 .0 .0 .3 .7 .2 .1 .0 .0 

8 .0 .0 .0 .0 .0 .4 .3 .6 .2 .1 .0 .0 

9 .8 .0 .0 .0 .0 .0 .6 .6 .2 .1 .0 .0 

10 .9 .0 .0 .0 .0 .0 .4 .5 .2 .» .0 .0 

11 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1.0 .5 .2 .1 .0 .0 

12 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .5 .5 .2 .1 .0 .0 

13 .0 .0 .0 .0 .0 .9 .4 .5 .2 .1 .0 .0 

14 .0 .0 .0 .0 .0 .4 .4 .5 .2 .1 .0 .0 

15 .0 1.2 .0 .0 .0 .1 .4 .4 .2 .1 .0 .0 

16 .2 .0 .0 .0 .0 .3 .4 .4 .2 .1 .0 .0 

17 .0 .0 .7 .0 .0 '.1 .4 .4 .1 .1 .0 .0 

18 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .4 .4 .1 .1 .0 .0 

19 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .4 .4 .1 .1 .0 .0 

20 .0 .0 .9 .0 .0 .1 .4 .4 .1 .1 .0 .0 

21 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .3 .4 .1 .0 .0 .0 

22 .0 .0 .0 .0 .0 .1 .3 .3 .1 .0 .0 .0 

23 .0 .0 .0 .0 .0 .9 .3 .3 .1 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .0 .0 .0 1.0 .3 .3 .1 .0 .0 .0 

25 .0 .0 .0 .0 .0 .2 .3 .3 .1 .0 .0 .0 

26 .0 .0 .0 .0 .0 .2 .3 .3 .1 .0 .0 .0 

27 .0 .0 .0 .0 .0 .2 .3 .3 .1 .0 .0 .0 

28 .1 .0 .0 .0 .8 .2 1.7 .3 .1 .0 .0 .0 

29 .3 .0 .0 .0 .0 .2 23.8 .6 .1 .0 .0 .0 

30 .0 .0 .0 .0 .2 12.8 .6 .1 .0 .0 .0 

31 .0 .0 .0 .2 .3 .0 .0 

TOTAL 3. 2. 2. 0 3. 6. 49. 26. 5. 2. 0 

IN/AREA .088 .076 .065 .028 .092 .199 1.58 .845 .158 .060 .022 .008 

WATER YBAR 1947-48 AC-FT 199. INCHES/AREA 3.22 


WILDCAT CREEK AT SARATOGA-LOS GATOS ROAD, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1948-49 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY DCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .0 .6 .2 1.4 2.5 .5 .1 .0 .0 .0 

2 .0 .0 .0 .4 .5 6.6 2.3 .4 .1 .0 .0 .0 

3 .0 .0 .6 .4 .6 12.4 2.2 .4 .1 .0 .0 .0 

4 .0 .0 .0 .4 .6 8.2 2.1 .4 .1 .0 .0 .0 

5 .0 .0 .0 .4 .7 9.1 1.9 .4 .1 .0 .0 .0 

6 .0 .0 .0 .4 .8 5.0 1.8 .4 .1 .0 .0 .0 

7 .0 .0 .0 .3 1.7 3.4 1.7 .4 .1 .0 .0 .0 

8 .0 .0 .0 .3 .8 2.6 1.6 .3 .1 .0 .0 .0 

9 .0 .0 .0 .3 .6 3.4 1.5 .3 .1 .0 .0 .0 

10 .0 .0 .0 .3 .5 10.2 1.4 .3 .1 .0 .0 .0 

11 .8 .0 .0 .3 1.2 14.5 1.3 .3 .1 .0 .0 .0 

12 .0 .0 .0 .3 .6 10.9 1.3 .3 .1 .0 .0 .0 

13 .0 .0 .4 .3 .6 7.2 1.2 .3 .1 .0 .0 .0 

14 .0 .0 .2 .3 .5 5.4 1.1 .3 .1 .0 .0 .0 

15 .0 .0 .0 .3 .5 4.3 1.1 .2 .1 .0 .0 .0 

16 .0 .0 .5 .3 .5 3.8 1.0 .2 .1 .0 .0 .0 

17 .0 .0 .7 .2 .5 3.4 .9 .2 .1 .0 .0 .0 

18 .0 .0 .0 .2 .5 3.1 .9 .6 .1 .0 .0 .0 

19 .0 .0 .0 .3 .5 29.6 .9 .2 .1 .0 .0 .0 

20 .0 .0 .0 .2 .4 13.9 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

21 .0 .0 .0 .4 .4 8.7 .8 .2 .1 .0 .0 .0 

22 .0 .0 .0 .6 .4 7.7 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

23 .0 .0 .0 .2 .4 6.9 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

24 .0 .0 .0 .2 .6 5.3 .7 .2 .1 .0 .0 .0 

25 .0 .0 1.1 .2 .4 4.5 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

26 .0 .0 12.6 .2 1.6 4.0 .6 .2 .1 .0 .0 .0 

27 .0 .0 6.2 .2 .9 3.6 .6 .2 .1 .0 .1 .0 

28 .0 .0 2.9 .2 .7 3.3 .5 .2 .1 .0 .0 .0 

29 .0 .0 1.6 .2 - 3.1 .5 .3 .0 .0 .0 .0 

30 .0 .0 1. .2 2.9 .5 .1 .0 .0 .0 .0 

31 .0 .7 .2 2.7 .1 .0 .0 

TOTAL 0 .29. 0 18. 211. 36. 9. 2. 0 

IN/AREA .029 .002 .918 .308 .588 6.76 1.14 .278 .080 .029 .014 .004 


WATER YBAR 1948-49 


AC-FT 


627, 


INCHES/AREA 10.15 





WILDCAT CREEK AT 

SARATOGA- 

LOS GATOS ROAO, 

CALIFORNIA SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER 

YEAR 1949- 

50 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.4 

.4 

• 3 

.1 

.0 

.0 

• 0 

2 

.0 

.0 

.0 

.4 

.6 

.4 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

.4 

• 4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.3 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.3 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.3 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.2 

.3 

.0 

.8 

.3 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

8 

.0 

.1 

.0 

1.1 

.7 

.3 

1.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

9 

.0 

1.3 

.0 

.1 

1.2 

.3 

.9 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

1.2 

1.0 

.3 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.9 

.8 

.3 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

.6 

.8 

.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.3 

.7 

.3 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

1.9 

.7 

.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.6 

.7 

.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.8 

.6 

.2 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.2 

4.6 

.6 

.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

. 1 

18 

.2 

.0 

.9 

1.6 

.6 

.2 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.1 

1. 

.6 

.2 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.7 

.6 

.2 

.4 

.1 

• 0 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.5 

.5 

.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.4 

.5 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

.0 

.4 

.5 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.4 

.5 

3.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.4 

.5 

1.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

1 .2 

.4 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

5.5 

.4 

.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

2.0 

— 

.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

.0 

1.2 


.4 

• 3 

.1 

.0 

.0 

• 0 

.0 

31 

.0 


.0 

.9 


.4 


.1 


.0 

.0 


TOTAL 


2. 

2. 

29. 

19. 

15. 

14. 

5. 

2. 

0 

. 

. 

IN/AREA 

.006 

.065 

.070 

.929 

.624 

.465 

.459 

.166 

.057 

.023 

.009 

.005 

WATER YEAR 

1949- 

50 

AC-FT 

178 

. 

INCHES/AREA 

2.88 






WILDCAT CRBEK AT SARATOGA-LOS GATOS ROAD, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL ANO WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1950-51 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .0 .4 1.1 1.9 7.3 .7 .4 .3 

2 .0 .1 1. 1.1 1.7 4.6 .6 .4 .3 

3 .0 .1 15.3 1.0 1.6 3.2 .6 1.0 .3 

4 .0 .1 10.8 1. 7.5 5.5 .6 .6 .3 

5 .0 .1 5.7 .9 10.6 6.3 .6 1. .2 

6 .0 .1 13.5 .9 6.0 4.3 .5 .8 .2 

7 .0 .1 30.8 .9 4.1 3.3 .5 .8 .2 

8 .0 .1 31.2 .8 3.1 2.8 .5 .7 .2 

9 .0 .1 12.6 .8 2.5 2.5 .5 .7 .2 

10 .0 .0 7.1 9.4 2.2 2.3 .4 .7 .2 

11 .0 .0 4.3 6.0 3.9 2.1 .4 .7 .2 

12 .0 .0 2.9 3.7 3.6 2.0 .4 .6 .2 

13 .0 .0 3.6 2.5 2.8 1.9 .4 .6 .2 

14 .0 .3 4.8 1.9 2.3 1.8 .4 .6 .2 

15 .0 .0 3.1 6.8 2.0 1.7 .4 .6 .2 

16 .0 1.6 2.5 5.6 1.8 1.6 .3 .5 .2 

IT .0 .1 2.2 3.6 1.7 1.5 .3 .5 .2 

18 .0 14.9 2.0 4.1 1.6 1.4 .3 .5 .2 

19 .0 10.3 1.8 3.2 1.5 1.4 .3 .5 .1 

20 .0 10.2 1.8 2.6 1.4 1.3 .3 .5 .1 


21 

.0 

4.7 

1.7 

2.3 

1.8 

1.2 

.3 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

22 

.0 

2.6 

1.6 

2.1 

1.5 

1.1 

.3 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

23 

.4 

1.5 

1.5 

2.0 

1.4 

1.1 

.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

1.0 

1.5 

1 .9 

1.4 

1.0 

.5 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

25 

1.0 

.7 

1.5 

1 .8 

1.3 

1. 

.3 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

26 

2. 1 

.6 

1.4 

1.7 

1.5 

.9 

.2 

.4 

. 1 

.0 

.0 

.0 

27 

.1 

.5 

1.3 

1.6 

2.2 

.9 

.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.5 

1.3 

2.2 

8.9 

.6 

1.2 

.3 

. 1 

.0 

.0 

.0 

29 

.1 

.5 

1.2 

4.8 

— 

.8 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.3 

.4 

1.2 

2.9 


.8 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


1.1 

2.3 


.7 


' .3 


.0 

.0 


TOTAL 

4. 

51. 

173. 

83. 

84. 

69. 

13. 

17. 

5. 

2. 

0 

0 

IN/AREA 

.131 

1.63 

5.54 

2.67 

2.69 

2.22 

.424 

.532 

. 168 

.061 

.023 

.025 


.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .5 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 

.0 .0 


WATER YEAR 1960-51 


AC-FT 


996 


INCHES/AREA 16.12 



















WILDCAT CREEK *T SARATOGA-LOS GATOS ROAD, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FUOQO CONTROL AND MATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW HATER YEAR 1955-56 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.5 

5.5 

6.2 

1.9 

.3 

.4 

.5 

.2 

.1 

.0 

2 

.0 

.0 

. 1 

4.6 

5.7 

1.8 

.3 

.4 

.5 

.1 

. 1 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

4.0 

5.3 

1.7 

.3 

1.0 

.5 

. 1 

.1 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

6.1 

4.9 

1.6 

.3 

.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

5 

• 0 

.0 

.6 

10.4 

4.6 

1.5 

.3 

.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

1.7 

6.8 

4.2 

1.4 

.2 

.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

.1 

11.9 

3.9 

1.3 

.2 

.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

B 

• 0 

.0 

7.3 

10.4 

3.6 

1.3 

.2 

16.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

4.3 

7.1 

3.3 

1.2 

.2 

9. 1 

.4 

. 1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

2.1 

6.3 

3.1 

1.1 

.2 

5.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

1.2 

5.2 

2.9 

1.1 

2.3 

3.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.7 

4.5 

2.6 

1. 

.9 

2.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

1.1 

.4 

4.1 

2.4 

.9 

.7 

1.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.3 

16.5 

2.2 

.9 

.7 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.3 

41.8 

2.1 

.8 

.6 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.6 

.2 

23.2 

1.9 

.8 

.6 

1.1 

.3 

. 1 

.0 

.0 

17 

.0 

.4 

.2 

14.5 

1.8 

.7 

.6 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

18 

• 0 

.0 

6.7 

10.5 

1.6 

.7 

.6 

1. 

.3 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

34.9 

8.2 

1.5 

.6 

.5 

.9 

.2 

.1 

.0 

1.2 

20 

.0 

.0 

16.2 

22.2 

1.4 

.6 

.5 

.9 

.2 

. 1 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

8.0 

12.4 

1.3 

.6 

.5 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

67.9 

9.8 

4.0 

.5 

.5 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

23 

.0 

.0 

79. 1 

8.4 

8.0 

.5 

.5 

.8 

.2 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

31.4 

8.6 

4.6 

.5 

.4 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

16.7 

10.4 

3.6 

.5 

.4 

.7 

.2 

. 1 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

36.4 

8.9 

2.9 

.4 

1.0 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

16.7 

8.8 

2.5 

.4 

.4 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

10.2 

8.5 

2.2 

.4 

.4 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

6.8 

7.8 

2.0 

.4 

.4 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

30 

.0 

.0 

6.9 

7.2 


.4 

.4 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

31 

.0 


7.7 

6.7 


.3 


.5 


.1 

.0 


TOTAL 


3. 

366. 

321. 

97. 

28. 

16. 

57. 

9. 

3. 

1. 

2. 

IN/AREA 

.004 

.085 

11.7 

10.3 

3.09 

.891 

.500 

1.81 

.285 

.096 

.034 

.053 

HATER YEAR 

1965- 

-56 

AC- 

FT 1784. 


INCHES/AREA 

28.87 






WILDCAT 

CREEK AT 

SARATOGA-LOS GATOS ROAD 

CALIFORNIA SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOO CONTROL AND 

MATER 

DISTRICT 

SYNTHESIZED DAILY 

FLQM 



MATER 

YEAR 1956- 

57 

01SCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

DAY 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.0 

.6 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

2.0 

.6 

.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.8 

.5 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.2 

.0 

.2 

1.5 

.5 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.5 

.5 

.2 

1.3 

.5 

.3 

.3 

. 1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

1.2 

.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.2 

.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.1 

.4 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

3.8 

.4 

.3 

.3 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

2.3 

.4 

.3 

.2 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.7 

.4 

.2 

.2 

.1 

.0 

• 0 

12 

.0 

.0 

.0 

3.9 

.2 

1.4 

.4 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

2.5 

.2 

1.3 

.4 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

.7 

.2 

1.2 

.7 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.4 

.2 

1.2 

.3 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

1.1 

.3 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.2 

.2 

1.1 

1.7 

.2 

.2 

.1 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

1.1 

.5 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

1.0 

.4 

.8 

.2 

. 1 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

3.9 

.2 

1. 

.7 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

21 

.0 

• 0 

.0 

1.1 

1.5 

.9 

.5 

.5 

.1 

.1 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.6 

.8 

.9 

.4 

.4 

.1 

. 1 

.0 

.0 

23 

• 0 

.0 

.0 

.4 

9.7 

.9 

.4 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.3 

7.2 

.6 

.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

1.6 

4.0 

.8 

.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.3 

.0 

.0 

.6 

4.7 

.8 

.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

.4 

3.1 

.7 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

28 

.0 

.0 

.0 

.3 

4.2 

.7 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.5 

29 

.0 

.0 

.0 

.3 

— 

.7 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

30 

.2 

.0 

.0 

.3 


.6 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

31 

.0 


.0 

.3 


.6 


.3 


.0 

.0 


TOTAL 

0 


0 

19. 

40. 

40. 

15. 

11. 

6. 

2. 

0 

0 

IN/AREA 

.019 

.002 

.032 

.608 

1.28 

1.28 

.476 

.358 

.182 

.067 

.025 

.027 


MATER YEAR 1956-5T 


AC-FT 


269. 


INCHES/AREA 4.35 
























WILDCAT CREEK AT 

SARATOGA- 

-LOS GATOS 

ROAD, 

CALIFORNIA 

SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

MATER 

DISTRICT 














SYNTHESIZED 

DAILY 

FLOW 



WATER YEAR 

1959- 

60 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER SECOND 

WILDCAT CREEK AT 

SARATOGA- 

LOS GATOS ROAD, 

CALIFORNIA SANTA CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER DISTRICT 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FFR M&R 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

SYNTHESIZED 

DAILY 

ELOW 


WATER 

YEAR 1957- 

58 

DISCHARGE 

IN CUBIC 

FEET PER 

SECOND 



























1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.6 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEPT 

2 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 














3 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.6 

.2 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

.0 

.0 

.4 

1.8 

5.0 

51.8 

1.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

4 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

2 

.0 

.0 

.0 

1.4 

29.9 

4.3 

45.8 

1.3 

1. 

.1 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.7 

.5 

.2 

, 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

.0 

.0 

.0 

.4 

14.5 

3.8 

33.6 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 














4 

.0 

.0 

.9 

.3 

9.4 

3.4 

30.4 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.5 

.6 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

5 

.0 

.0 

.4 

.3 

6.9 

3.2 

37.1 

1.0 

.3 

.1 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 














6 

.0 

.0 

.0 

1 .0 

3.5 

.5 

.2 

. 1 

.0 

.0 

.0 

• .0 

6 

.0 

.0 

.0 

.3 

4.2 

2.9 

34.6 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

9 

.0 

.0 

.0 

1.0 

3.3 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.6 

2.7 

24. 1 

.9 

.4 

.1 

.0 

.0 

10 

.0 

.0 

.0 

.4 

7.4 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.2 

2.9 

17.8 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0 














9 

.0 

.0 

.0 

.9 

2.8 

2.5 

14.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.5 

3.4 

.4 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

1.6 

.0 

.0 

.5 

3.6 

2.4 

11.8 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

12 

.0 

.0 

.0 

. 1 

2.2 

.4 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 














13 

.0 

.0 

.0 

. 1 

1.6 

.6 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

11 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.7 

2.2 

10.1 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

14 

.0 

.0 

.0 

1.6 

1.3 

.4 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

12 

.1 

.0 

.0 

.3 

7.5 

2.2 

8.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

.0 

.4 

1.1 

.4 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

.0 

.0 

.0 

.3 

4.8 

2.1 

7.9 

.5 

.2 

.1 

.0 

.0 














14 

.0 

.3 

.0 

.3 

3.6 

11.3 

7.1 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.0 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

15 

.0 

.0 

2.6 

.3 

2.9 

48.5 

6.4 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.0 

.2 

1. 

.3 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 














18 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.1 

.3 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

16 

.0 

.0 

2.8 

.3 

2.5 

37.2 

5.8 

.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

19 

.0 

.0 

.0 

.2 

.9 

.3 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

.0 

.0 

.8 

.3 

2.3 

18.7 

5.2 

.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.0 

.2 

.9 

.3 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

18 

.0 

.0 

3. 1 

.3 

37.8 

11.4 

4.7 

.4 

.2 

.0 

.0 

.0 














19 

.0 

.0 

1. 

.3 

41.2 

7.7 

4.3 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

.0 

.3 

.9 

.3 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

20 

.0 

.0 

.6 

.3 

15.7 

6.8 

3.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.0 

.2 

.8 

.3 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 














23 

.0 

.0 

.6 

.2 

.8 

.3 

.1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

21 

.0 

.0 

1.4 

.2 

9.6 

20.3 

3.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

24 

.0 

.0 

.0 

.8 

.8 

.3 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

22 

.0 

.0 

.6 

.2 

6.4 

18.5 

3.2 

1.5 

. 1 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.0 

.2 

.7 

.2 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

23 

. 1 

.0 

.4 

2.4 

4.8 

14.4 

2.9 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 














24 

.0 

.0 

.3 

23.2 

37.6 

10.5 

2.7 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.0 

.2 

.7 

.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

25 

.0 

.0 

.3 

9.6 

21.7 

8.0 

2.4 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.0 

.2 

.7 

.3 

.6 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 














28 

.0 

.0 

.0 

.2 

.7 

.2 

. 1 

. 1 

.0 

.0 

.0 

.0 

26 

.0 

.0 

.3 

6.0 

13.2 

6.5 

2.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

29 

.0 

.0 

.0 

.2 

.6 

.2 

. 1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

27 

.0 

.0 

.2 

3.2 

8.7 

19.0 

2.0 
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.016 

.006 
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WILDCAT CREEK AT 

SARATOGA- 

LOS GATOS 

ROAD, 

CALIFORNIA SANTA 

CLARA 

COUNTY 

FLOOD CONTROL AND 

WATER 

OISTRICT 
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FLOW 
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IN CUBIC 
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WILDCAT CREEK AT SARATCGA-IOS GATOS ROAD, CALIFORNIA SANTA CLARA COUNTY FLOOD CONTROL AND WATER DISTRICT 
SYNTHESIZED DAILY FLOW WATER YEAR 1962-63 DISCHARGE IN CUBIC FEET PER SECOND 

DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT 

1 .0 .2 .1 .3 25.8 1.3 3.4 3.1 .7 .2 .1 .0 

2 .0 .2 .1 .3 13.4 1.2 2.7 2.9 .6 .2 .1 .0 

3 .0 .2 .1 .3 7.4 1.2 2.3 2.7 .6 .2 .0 .0 

4 .0 .2 .1 .3 4.3 1.1 2.1 2.5 .6 .1 .0 .0 

5 .0 .2 .1 .3 2.8 1.0 1.9 2.3 .5 .1 .0 .0 

6 .0 .2 .{ .3 2.0 1. 13.7 2.2 .5 .1 .0 .0 

7 .0 .2 .1 .3 1.6 .9 9.2 2.0 .5 .1 .0 .0 

8 .0 .2 .1 .2 1.3 1.2 6.0 2.2 .5 .1 .0 .0 

9 .0 .2 .1 .2 5.0 .9 4.4 1.8 .4 .1 .0 .0 

10 .0 .2 •i .2 4.9 .8 3.6 3.0 .4 .1 .0 .0 

11 .0 .2 .1 .2 3.1 .8 3.2 2.5 .4 .1 .0 .0 

12 2.0 .1 .1 .2 5.1 .6 2.9 2.1 .4 .1 .0 .1 

13 32.9 .1 .1 .2 22.3 .7 3.9 2.0 .4 .1 .0 .1 

14 13.7 .1 .1 .2 10.3 .7 13.9 1.9 .3 .1 .0 .0 

15 6.9 .1 1.3 .2 6.2 .7 10.1 1.8 .3 .1 .0 .0 

16 3.6 .1 6.4 .2 5.4 14.4 6.9 1.7 .3 .1 .0 .0 

17 2.0 .1 4.6 .2 4.6 6.4 5.4 1.6 .3 .1 .0 .0 

!8 1.1 .1 2.4 .2 3.3 3.7 5.0 1.5 .3 .1 .0 .0 

19 .7 .1 1.4 .2 2.7 2.4 7.0 1.4 .3 .1 .0 .0 

20 .5 .1 .9 .2 2.3 1.7 7.7 1.3 .3 .1 .0 .0 

21 .4 .1 .6 .2 2.1 1.3 6.8 1.2 .3 .1 .0 .0 

22 .3 .1 ,5 .2 1.9 3.8 5.8 1.2 .2 .1 .0 .0 

23 .3 .1 .5 .1 1.8 5.3 5.2 1.1 .2 .1 .0 .0 

24 .3 .1 .4 .! 1.7 3.2 4.8 1.0 .2 .1 .0 .0 

25 .3 .1 .4 .1 1.6 2.4 4.4 I. .2 .1 .0 .0 

26 .3 .2 .4 .1 1.5 1.9 4.2 .9 .2 .1 .0 .0 

27 .3 .4 .4 .1 1.4 30,8 3.9 .9 .2 .1 .0 .0 

28 .2 .1 .4 .1 1.4 19.6 3.7 .8 .2 .1 .0 .0 

29 .2 .1 .3 .1 - 9.2 3.5 .8 .2 .1 .0 .0 

30 .2 .1 .3 32.3 5.6 3.3 .7 .2 ,1 .0 .0 

31 . .2 .3 75.9 4.6 .7 .1 .0 

TOTAL 66 . 5. 22. 114. 147. 131. 161. 53. 11. 3. 1. 0 

IN/AREA 2.13 .145 .719 3.66 4.72 4.19 5.15 1.68 .339 .097 .032 .019 


WATER YEAR 1962-63 


AC-FT 


1413, 


INCHES/AREA 22.87 








